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ଭୁମିକା 

ଭଗିନୀ ନିବେଦିତା ତାଙ୍କର (//& 516୮ 65 | 5ଥ୍ଯ/ |1177' ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଗୋଟିଏ ସାନରେ 
ଲେଖୁଛନ୍ତି, “ସ୍ବାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ରାମକୃଷ୍ଣ-ସଂଘ ଯେମିତି ନିରର୍ଥକ 
ହୋଇଥାନ୍ତା, ସେପରି ରାମକୃଷ୍ଣ- ସଂଘର ଭାତୃଗଣ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ନ ହୋଇଥୁଲେ 
ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଜୀବନ ଓ କର୍ମ ସାର୍ଥକ ହୋଇନଥାନ୍ତା ।”? ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ଯ ଲେଖୁଛନ୍ତି : 
“ଅନେକ ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆଲୋଚନା କରିଲେ ଏହା ମୋ ନିକଟରେ 
ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ ଯେ, ରାମକୃଷ୍ଣ-ବିବେକାନନ୍ଦ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବା ଆମମାନଙ୍କର 
ମଧ୍ଯରେ ଆବିଭୂତ ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ସତ୍ତାର ଉପଚ୍ଛାୟା ଦ୍ଵାରା ବହୁରୂପର ଦର୍ଶନ 
ଆମେ ପାଉ ଯେଉ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ଅନେକେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ଅଛନ୍ତି 
ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରୁ କାହାରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ରୂପେ ଏହା କହିଲେ ଚଳିବ 
ନାହିଁ, ଏଠାରୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ପରିଧୂର ଶେଷ କିମ୍ବା 
ସେଠାରୁ ତାଙ୍କର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ସ- ପରିଧୁର ଆରମ୍ଭ !' 


ଭଗିନୀ ନିବେଦିତାଙ୍କ ଗଭୀର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ଭିତର ଦେଇ ଆମେ ଶ୍ରୀରାମ କୃଷ୍ଣଲୀଳା 
ତତ୍ସ୍ଵ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଆସ୍ଵାଦନ କରିପାରିବୁ । ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଓ ବାଣୀ ମାଧ୍ଯମରେ 
ଯେତିକି ଜଣାଯାଏ ସେଥ୍‌ରେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିହୁଏନା । ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ 
ଜୀବନ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିନ୍ଵର ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକରେ ତାହା ଆମର ଦୃଷ୍ଟଗୋଚର ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ 
ସ୍ବାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଅଳ୍ପ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ଯରେ ଯେଉ କର୍ମ ଯଜ୍ଞର ପରିକଳ୍ପନା 
କରିଥୁଲେ, ଯୁଗାବତାରଙ୍କର ଧର୍ମସଂସାପନ ପାଇଁ ତାହା ସୁଦୃଢ଼ ଭିଭି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଵିତ 
ହେଲେ ମଧ୍ଯ ତାହାର ରୂପାୟନ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନ ଥୁଲା କେତେକ ଦିବ୍ୟଜୀବନ । ପ୍ରକୃତରେ 
ସେମାନେ ହିଁ ବିରାଟ ଆଧ୍ଯାମ୍ବିକ ଶକ୍ତିରେ ଏବଂ ଅସୀମ ପ୍ରେମରେ ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କ 
ସଂଘକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥୁଲେ । । 


ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଦେହାବଶେଷ ପରେ ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ସଂଶୟ ଜାଗିଥୁଲା 
ରାମକୃଷ୍ଣ- ସଂଘର ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ । ଭଗିନୀ ନିବେଦିତା ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ କର୍ମ ପନ୍ଥା 
ପାଇଁ ରାମକୃଷ୍ଣ-ସଂଘ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବାରୁ ରାମକୃ ଷ୍ଣ- ବିବେକାନନ୍ଦ 
ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଓ ଲେଖାରେ ହର୍ଷର ଗୁଞ୍ଜନଧ୍ଵନି ମଧ୍ଯ ହୋଇଥୁଲା ଯେ, 
ଏଇଥର ରାମକୃଷ୍ଣ-ସଂଘର ଧ୍ଵଂସ ଅବଶ୍ୟମାବୀ । କିନ୍ତୁ ଏହା ଘଟି ନଥୁଲା । ପ୍ରକୃତରେ 
ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ“ ସଂଘ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଅଛି ଓ ପାଉ ଅଛି । ଏହାର କାରଣ କେତୋଟି ଦିବ୍ୟଜୀବନ 


ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵର ପଚ୍ଛାୟାରେ ସ୍ଵଚେତନାରେ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ହେଉଥୁଲେ । ଏହି 
ଦିବ୍ୟଜଳୀବନ କଥା ଭଗିନୀ ନିବେଦିତା ପୂବୋକ୍ତ ଉଦ୍ଧୃତିରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି । ନିବେଦିତାଙ୍କର 
ରାମକୃଷ୍ଣ- ସଂଘର ପରିଚାଳନାର ଯୋଗ୍ୟତା ନଥୁଲା କି ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ଯ ନଥୁଲା । ସେ ଏହା 
ଜାଣିଥିଲେ ବୋଲି ରାମକୃଷ୍ଣ- ବିବେକାନନ୍ଦ ରୂପକ ଯୁଗ୍ମ ଆତ୍ମା ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ରାମ କୃଷ୍ଣ - 
ସଂଘର ଭ୍ରାତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ପକ୍କରେ କହିଥୁଲେ, ଏମାନେ ନଥୁଲେ ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ 
ଜୀବନ ଓ କର୍ମ ସାର୍ଥକ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା । 


ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଗୁରୁଭ୍ରାତୃମାନଙ୍କ ଜୀବନ କମ୍ଭିଭିକ ନଥୁଲା ¬ ନଥ୍ଲା 
ଅଧ୍ଧାମୂଭିତ୍ରିକ । ସେଥୁପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଲୋକଲୋଚନର ଅନ୍ତରାଳରେ ଥାଇ 
ରାମକୃଷ୍ଣ- ସଂଘ ରୂପକ ଅଧ୍ଯାମ ମହୀରୁହକୁ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ଜୀବନର ଅଧ୍ଯାମ୍ବରସରେ 
ପରିପୋଷିତ କରିପାରିଥୁଲେ । ରାମକୃଷ୍ଣ-ସଂଘ ଗୋଟିଏ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ-ପ୍ରତି ଷ୍ଠାନ 
ନୁହେଁ। ଅବତାର ପୁରୁଷଙ୍କର ମାନବକଲ୍ୟାଣ ସାଧନର ଯନ୍ତ୍ରରୂପେ ଏହା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ 
ହୋଇଥଲା । କିନ୍ତୁ ସେ କଲ୍ୟାଣ- ପ୍ରତିଷ୍ଠା କେବଳ ମାତ୍ର ମାନବର ଅଧ୍ଯାମ୍‌ ଚେତନାର 
ସମ୍ୟକ୍‌ ବିକାଶରେ ସମ୍ଭବ । କିନ୍ଥୁ ସେହି ବିକାଶ ତାହାର ଦୈହିକ, ମାନସିକ ଏବଂ 
ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତିର ଭିତରେ ଦେଇ ଆସିପାରେ । “ଖାଲି ପେଟରେ ଅର୍ଥାତ୍‌ ଭୋକିଲା 
ପେଟରେ ଧର୍ମ ହୁଏନାହି' --ଶ୍ରୀରାମକୁଷ୍ଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟବାଣୀ । ସେଥୁପାଇଁ ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ 
ରାମକୃଷ୍ଣ- ସଂଘର ଜୀବନ ପ୍ରବାହ ମାନବ ଜୀବନର ଏହହିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପରିବାହିତ 
କରିଦେଇଥୁଲେ । କିନ୍ତୁ ଏହାବାହ୍ୟରୂପ । ରାମକୃଷ୍ଣ-ସଂଘର ସମସ୍ତ କର୍ମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର 
ଅନ୍ତରାଳରେ ରହିଛି ମାନବଜୀବନକୁ ଆଧ୍ଧାମ୍ବିକ ଆଦର୍ଶ ଆଡ଼କୁ ପରିଚାଳିତ କରିବା, 
ଯାହା ଫଳରେ ଯୁଗାବତାରଙ୍କର ଆବିଭାବ ଯେଉଁ ନୂତନ ଯୁଗର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା 
ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଏଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟରେ ମହିମାମୟ ହୋଇ ଉଠିବ । 


ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଗୁରୁଭ୍ରାତୃଗଣ ଅକାଳରେ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କ ଦେହତ୍ୟାଗ ପରେ 
ତାଙ୍କର ଅସମ୍ପୂଣ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ କରିବାର ଦାୟିତ୍ସ ଗ୍ରହଣ କରିଥୁଲେ । ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ 
ଯେଉ ଆଠଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାପିତ କରିଥୁଲେ, ସେହିପରି ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସେମାନେ 
ମଧ୍ଯ ସ୍ଥାପନ କରିଥୁଲେ । କିନ୍ତୁ ଏହି କର୍ମର ଆୟତନ ବୃଦ୍ଧିର ପଶ୍ଚାତ୍‌ରେ ପ୍ରଚାର ଚେଷ୍ଟା 
ଅପେକ୍ଷା ଅଧ୍ଯାମ୍ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ ଥୁଲା ମୁଖ୍ୟ । ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଗୁରୁଭ୍ରା ଡ଼ୂବୃନ୍ଦଙ୍କର 
ଜୀବନ ଥିଲା ଅଧ୍ଯାମ୍ବଶକ୍ତିର ଆଧାରା ତାହା ଦ୍ଵାରା ହିଁ ସେମାନେ ସଂଘ ଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟରେ 
ଆମ୍ନିୟୋଗ କରିଥିଲେ | 


ଯୁଗଧର୍ମ ପ୍ରବତ୍ତନ ପାଇଁ ନିବେଦିତ ପ୍ରାଣ ଏହି ଗୁରୁଭ୍ରାତୃବୃନ୍ଦଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଥୁଲା 
ପଞ୍ଚଦଶ । ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କର ଧର୍ମ- ଆଦର୍ଶର ପ୍ରଚାର ନିମନ୍ତେ ରାମକୃଷ୍ଣ- 


ସଂଘର ସେବାରେ ପ୍ରାଣ ଉସ୍‌ର୍ଗ କରିଥୁଲେ । ଏମାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟଜୀବନର ଅପୂର୍ବ ଉଜ୍ଜଳ 
ଜ୍ୟୋତ ରାମକୃଷ୍ଣ- ସଂଘକୁ ପଥନିଦ୍ଦେଶ କରିଅଛି ଏବଂ ପରିଚାଳିତ କରିଅଛି | ଏହି 
ପଞ୍ଚଦଶ ମହାଜୀବନ କିନ୍ତୁ ଏକପ୍ରକାର ଏକ ଭାବରେ ପରସ୍ପରର କର୍ମପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ 
ପୁନାରବୃତ୍ତି କରିନାହାନ୍ତି । ରାମକୃଷ୍ଣ- ସଂଘର ପରିଚାଳନାରେ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର 
ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଥିଲା । ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ସେମାନଙ୍କର 
ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଓ ନିଜ ନିଜ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସଂଘର ପରିପୋଷଣ ଓ ପରିବର୍ଶନ 
କରିଥୁଲେ | 


ଏହି ପଞ୍ଚଦଶ ମହାମାନବଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ସ୍ବାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଥିଲେ ଜଣେ ଭଗବାନ 
ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ଇଶ୍ଵରକୋଟୀ କହି ଚିହ୍ନିତ କରିଥିଲେ । ଯେଉମାନେ 
ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ସେମାନେ ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତ- ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନାଧ୍ରୂଢ଼ | ସ୍ଵାମୀ ବହ୍ଜାନନ୍ଦ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର 
ବୋଲି ଶ୍ରୀଗୁରୁକର୍ତୁକ ନିର୍ଦିଷ୍ଟ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ “ମାନସ ପୁତ୍ର” ରୂପେ 
ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଜଗଦମ୍ବାକଭ୍ଭୂକ ଚିହ୍ନିତ ବୋଲି ଦିବ୍ୟଦୃଷ୍ଟିରେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ । ଅଧ୍ଯାମ୍ବମଭୂମିର ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ 
ଶିଖରରେ ଅଧୁପ୍ଠିତ ରହି ମଧ୍ଧ ତାଙ୍କର ସାଂସାରିକ ବୁଦ୍ଧି ଯେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୀକ୍ଷ୍ମ ଥିଲା ତାହା 
ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଜାଣିଥ୍‌ଲେ । ସେଥ୍ବପାଇଁ ସେ କହିଥୁଲେ ଯେ ରାଖାଲ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ 
ଚଳାଇପାରେ। ସେଥୁପାଇଁ ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁଭ୍ରାତାଗଣ ତାଙ୍କୁ 
ରାଜା କହି ଅଭିହିତ କରିଥୁଲେ । ଏହି ଘଟଣା ମଧ୍ଯରେ ହି ଉତ୍ତର ଜୀବନରେ ସ୍ବାମୀ 
ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କୁ ସଂଘର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେଉ ଦାୟିତ୍ଵ ଓ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହୋଇଥୁଲ । 
ତାହା ଅନ୍ତନିହିତ ଅଛି । 

ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯୁଗପୁରୁଷଙ୍କର ବାଣୀର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର ଓ ଉଦ୍‌ଗାତା। ସେ 
ସେହି ବାଣୀକୁ କିପରି ଭାବରେ କର୍ମରେ ରୂପାୟିତ କରାଯିବ ସେଥୁପାଇଁ ରାମକୂଷ୍ଣ- 
ସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥୁଲେ । କିନ୍ତୁ ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନ ସ୍ଵଳ୍ପକାଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଥୁଲା । 
ରାମକୃଷ୍ଣଂସଂଘର ଯେଉ ବୀଜ ସେ ରୋପଣ କଲେ ସେଥୁରୁ ଅଙ୍କୁରିତ ତରୁଟିକୁ 
ଶୈଶବାବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ସେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ । ଶିଶୁ ତରୁଟିର ପାଳନ ପୋଷଣର 
ଦାୟିତ୍ଵ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଭାଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ବିଶେଷ କରି ସ୍ବାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କ 
ଉପରେ | 


ସ୍ବାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଦେହ ତ୍ୟାଗପରେ ସ୍ବାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ରାମକୃଷ୍ଣ-ସଂଘଟ 
ନେତା ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ। ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଥୁଲେ ଯେ, ବଡ଼ ବୃକ୍ଷତଳେ ଛୋଟ 
ଛୋଟ ତରୁ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହି । ସେଥୁପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ହେବ । ଦେହାନ୍ତର 


ମାଧ୍ଯମରେ ସେ ନିଜକୁ ଅପସରାଇ ନେଲେ। ଦାୟିତ୍ସ ଆସି ପଡ଼ିଲା ଗୁରୁଭାଇମାନଙ୍କ 


ଉପରେ । ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟଲ୍ତି ତ୍ଵ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା । ବିଶେଷକରି ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କର । ସ୍ଵାମୀ 
ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦ୍ୟୁତିମୟ ଭାସ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ ତାଙ୍କର ନଥୁଲା । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର 
ଦିବ୍ୟଚେତନାର ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରରୁ ଯେଉଁ ଅଧ୍ଯାତ୍ମ- ମନ୍ଦାକିନୀ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛି ତାହା ସଂଘର 
ସବୁସ୍ତରକୁ ଅଭିସିଞ୍ଚୃତ କରି ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ସାର୍ଥକତାର ପଥରେ ଅଗ୍ରସର କରିଦେଇଥୁଲା । 
ଯେଉଁମାନେ ନୂଆକରି ସଂଘଭୁକ୍ତ ହେଉଥୁଲେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଗଠନ, ନୁଆଶାଖା 
ମଠର ସ୍ଥାପନା ଏବଂ ପରିଚାଳନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନୂତନ ଭକ୍ତଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ରାମକୃଷ୍ଣ- 
ଭାବର ସଞ୍ଚାରଣ ପ୍ରଭୂତି ସବୁ ଦିଗକୁ ତାଙ୍କର ତୀକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା । ଏହିପରି ଭାବରେ ଧ୍ଵରେ 
ଧରେ ତାଙ୍କର ପରିଚାଳନାରେ ରାମକୃଷ୍ଣ- ସଂଘର ଶାଖା- ପ୍ରଶାଖାର ସୁଦୂଢ଼ ଭିଭି ସାରା 
ବିଶ୍ବରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବାପାଇ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥୁଲା । 


ଏହି ଯେ ଦିବ୍ୟ ମହାଜୀବନ ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ । କିନ୍ତୁ 
ଅସୁବିଧା କଥା ହେଉଛି ଯେ, ଏହି ଜୀବନ କେବଳ ବର୍ହିଜୀବନର ଘଟଣାବଳୀ ଉଲ୍ଲେଖ 
ଦ୍ଵାରା ସମ୍ୟକ୍‌ ଭାବରେ ବୁଝି ବା ଜାଣି ହେବନାହି। ଏହି ଜୀବନର ଅଧୁକାଂଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ 
ଜଗତର ବାହାରେ ଅତିମାନସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିସ୍ତୃତ । ମହାକବି ଭବଭୂୂତି କହିଛନ୍ତି “ନ 
ପ୍ରଭାତରଲଂ ଜ୍ୟୋତିରୁ ଦେତି ବସୁଧାତଲାତ୍‌” ¬ ପ୍ରଭାତରଳଜ୍ୟୋତି ପ୍ଥୁବୀରୁ ଉତ୍ଥୁତ 
ହୁଏନାହିଁ । ସେଥୁପାଇ ସ୍ବାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କର ଜୀବନ ମୂଳତଃ ଧ୍ଯାନଗମ୍ୟ । ସେହି ସବୁ 
ହେଲେ ମଧ୍ଯ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଯେଉ ସବୁ କର୍ମ ଏବଂ ଭାବ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି ତାହାର 
ଅଭିଜ୍ଞତାର ପ୍ରୟୋଜନ । ସେଇସବୁକୁ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ସମ୍ଭବ ହେବ । 
ସେଥ୍ଵପାଇଁ ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜୀବନ ଚରିତର ପ୍ରୟୋଜନ ଥୁଲା । 


ସ୍ବାମୀ ପ୍ରଭାନନ୍ଦ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏବଂ ବହୁ ଗବେଷଣା ଦ୍ବାରା ଏହିଭଳି ଏକ 
ଜୀବନ ଚରିତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଉଦ୍ଵବୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରକାଶ କରି ବଙ୍ଗ 
ଭାଷାଭାଷୀ ରାମକୃଷ୍ଣାନୁରାଗୀମାନଙ୍କର ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମହତ୍‌ ଉପକାର ସାଧନ 
କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଖଣ୍ଡକ ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମନାନନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ଜୀବନ ଚରିତ ରୂପେ 
ପରିଗଣିତ ହେବ । 
ସ୍ଵାମୀ ହିରଣ୍ମୟାନନ୍ଦ 
ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମଠ, ବମ୍ବେ 


ତା୨୦ ମେ, ୧୯୮୨ 


ଅବତରଣିକା 


ହିନ୍ଦୁଧର୍ମକୁ କୁହାଯାଏ ଯୁଗଯୁଗାନ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ଜୀବନଧାରାର ସୁନ୍ଦର 
ଗୋଟିଏ ଦିଗବାରିଣୀ । ବେଦବାଦୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ- ଉପନିଷଦୁ ଏବଂ ବେଦ ବିରୋଧୀ ବୌଦ୍ଧ, 
ଜୈନ ଓ ଦେହାମ୍ବବାଦୀ ବାହିଁସ୍ପତ୍ୟ ମତବାଦର ପରିମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ମଧ୍ଯ ସେହି ବିଶିଷ୍ଟ 
ଧାରା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସଂଘାତ ଓ ସମନ୍ଵୟର ମଧ୍ଯ ଦେଇ ପୁଷ୍ଠିଲାଭ କରି ପୌରାଣିକ 
ଧର୍ମକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଥିଲା । ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ଯ୍ୟତାରେ ଓ ଭାବବୈଚିତ୍ର୍ୟରେ ବିଭାସିତ ସେହି ଆଦର୍ଶ 
କାଳର ଅଗଣିତ ସୋପାନ ଦେଇ ଓହ୍ଲାଇ ଆ ସିଅଛି । ସେହି ଗତିବେଗ ଇସ୍‌ଲାମ ଧର୍ମର 
ବିପରୀତ ତରଙ୍ଗର ପ୍ରବଳ ସଂଘାତରେ ପ୍ରତିହତ ହୋଇଅଛି । ପଥ ଅନୁସରଣକାରୀମାନଙ୍କର 
ଧର୍ମଚର୍ଯ୍ୟା ଓ ଜୀବନ ବୋଧରେ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି । ପରିଣାମସ୍ଵରୂପ ସେହି ଧାରାଟି 
ସବୁକିଛକୁ ଆମ୍ମସ୍ଥ କରି ନୂତନ ଏଏଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟରେ ମଣ୍ଡିତ ଓ ସମନ୍ଵିତ ହୋଇଉଠିଛି । ଏହି 
ସମୟରେ ହିଁ ପୁରାଣର ଗଣ୍ଡିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚୈତନ୍ୟ- କବୀର- ନାନକ- ଦାଦୁ- ମୀରାବାଇ 
ହୃଦୟର ଧର୍ମକୁ ଆପଣେଇ ନେଇ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ହିନ୍ଦୁ ତାର ଅବିରାମ ଯାତ୍ରାପଥରେ 
ବାରମ୍ବାର ସଙ୍କଟମୟ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଅଛି, କିନୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମର 
ପ୍ରବଳ ପ୍ଲାବନ ସାମୟିକ ଭାବରେ ତାହାକୁ ବିତ୍ରସ୍ତ ଓ ବିମୂଢ଼ କରି ପକାଇଥୁଲା । କ୍ଷଣିକ 
ନିମିତ୍ତ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ବିଚାର ବିମୂଢ଼ ହିନ୍ଦୁ ଆଶୁ ସଙ୍ଗଟମୋଚନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୟୋଜନ ଅନୁସାରେ 
ଦେଶ କାଳର ପରିବର୍ତନଶୀଳ ଗତିଧାରା ସଙ୍ଗେ କିଛିଟା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ବ୍ରାହ୍ମସମାଜ, 
ଆର୍ଯ୍ୟସମାଜ, ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ ପ୍ରଭୂତିର ସୃଷ୍ଟି କରିଲେ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିବାଦ, ଉପଯୋଗବାଦ 
ଇତ୍ୟାଦିର ପକ୍ଷ ନେଇ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଆତ୍ମରକ୍ଷାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ । ଅବଶ୍ୟ ଶେଷ 
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ପ୍ରାଣଶକ୍ତିର ପ୍ରବଳ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟରେ ଆତ୍ମସ୍ବରୂପକୁ ପୁନରାୟ ଆବିଷ୍କାର କରି 
ନବ ବେଦାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କଲେ । 


ଇଂରେଜ ଅଧୀନ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ହିନ୍ଦୁର ମନୋଜଗତରେ ନାନା କାରଣରୁ 
ଦେଖାଦେଇଥୁଲା ସ୍ଵତଃ ବିରୋଧୀତା ¬ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ବିଶୁଦ୍ଧତତ୍ସ ପାଇଁ ଅଭୀପ୍ମା, ଅନ୍ୟ 
ଦିଗରେ ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଆସକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ନିସ୍ପୃହ ତତ୍ତ୍ବବୋଧ ଓ 
ନିର୍ମୋହ ଯୁକ୍ତିବାଦ, ଅପର ଦିଗରେ କୁଳାଚାର, ଲୋକାଚାର ଓ ସ୍ମତି ସଂହିତାର ଅନୁଶାସନ | 
ଅନ୍ତର୍ଦ୍ବଝ୍ଦର ଏହି ଆଘାତରେ ଓ ବାହାରର ଆକ୍ରମଣରେ ହିନ୍ଦୁସମାଜ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଓ ବିଦୀଣ୍ଣ 
ହେବାକୁ ଲାଗିଲା । ଜାତୀୟ ସଂକଟର ଏହି ଚରମ କ୍ରାନ୍ତିକାଳରେ ବିଶ୍ଵବାସୀଙ୍କର 
ଅଧ୍ଧାମ୍ମସାଧନାର ସାରଭୂତ ଫଳରୂପେ ଆବିଭୂତ ହେଲେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ। ତାଙ୍କର 


କାୟମନବାକ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ଵରରେ ଗୁନ୍ଥା, ପ୍ରାତ୍ୟହିକ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଓ ଆମତ୍ବସାଧନା ଗୋଟିଏ 
ଣ୍୍ଯକ୍ୟ ତାନରେ ବିଧୃତ, ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ମହତ୍ତମ ମାନବତାର ଓ ଅଧ୍ଯାମୂ- ଚେତନାର 
ଆଲୋକରେ ପୂଣ୍ଠର- ମହିମାମୟ ହୋଇ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇଛି । ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଓ ବାଣୀରେ 
ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଏହହିକ ଓ ପାରତ୍ରିକ ମୁମୁକ୍ଷା ଓ ନରସେବାର ଆଦର୍ଶ ପୂଣ୍ଠ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ 
ହେଲା ; ସକଳ ଧର୍ମ ଓ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧରେ ଗୋଟିଏ ମିଳନ ସେତୁ ନିର୍ମିତ ହେଲା | ମାନବର 
ସତ୍ୟସ୍ଵରୂପ ଯେଉଁ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ଦେବସତ୍ତା ତାର ଉଦ୍‌ବୋଧନ ପାଇଁ ସକଳ ଜୀବନପ୍ରୟାସ ଓ 
କମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏକ ସଙ୍ଗରେ ବିନିଯୁକ୍ତ ହେଲା । 


ଆଧ୍ରାମ୍ମିକତାର ଯେଉ ଅନ୍ତହୀନ ଅମ୍ତ- ଉତ୍ସ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଥୁଲେ, 
ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାରିଣୀ ସେହି ପତିତପାବନ ଶୁଦ୍ଧ ଗଙ୍ଗାବାରୀ ଦେଶ- ଦେଶାନ୍ତରେ ଜୀବନ ପ୍ରବାହରେ 
ପ୍ରବାହିତ କରି ଦେଇଥୁଲେ, ଏକାଳର ଭଗୀରଥ ସ୍ବାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ତାହାକୁ ନିଷ୍ଠାର 
ସହିତ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀରାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଧ୍ଯାମ୍ବିକ ଏ୍ୟଶ୍ବର୍ଯ୍ୟର ଅନନ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧୂକାରୀ 
ସ୍ବାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ । ବାସ୍ତବରେ ସେ ସେହି ଅଧ୍ୟାମ୍ବ-ସୁଧା ବ୍ଯକ୍ତି-ଓମାନସରେ ସିଞ୍ଚୃତ କରି 
ବିଧ୍ବସ୍ତ ସଗର ତନୟମାନଙ୍କୁ ସଞ୍ଜବୀତ କରିଥୁଲେ । ଉଚ୍ଚଶ୍ରେଣୀର କେତେଜଣ ମୁଷ୍ଟିମେୟ 
ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ଯରେ ଯାହା ସୀମାବଦ୍ଧ ଥୁଲା, ସଂକୀଣ୍ର ବାତାବରଣରେ ସଙ୍କୁଚିତ ଥୁଲା, ସ୍ବାମୀ 
ବିବେକାନନ୍ଦ, ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସହକର୍ମୀଗଣ ସେହି ଶକ୍ତିବୀଜକୁ ଜନମାନସ- 
କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଜଗତରେ ବୁଣିଦେଲେ । ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାଧନାଲବ୍ଧ ଭାବାଦଶ କୁ 
ମାନବକଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ କରି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିଦେଲେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ନଗରରେ ଓ 
ସହରରେ । ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ରାମକୃଷ୍ଣ- ଭାବ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆବେଷ୍ଟନୀରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥୁଲେ 
ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ଯାମୂ ଶକ୍ତିର ବାତାବରଣ । ରାମକୃଷ୍ଣ ସଂଘର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପୂଣ୍ତ ନହୋଇଥୁଲେ 
ମଧ୍ଯ ସେ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ସେଇ ସାଧନାରପଥକୁ ଅନେକ ସରଳ ଓ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଯାଇଛନ୍ତି । 
ସେ ସଂଘ ଚେତନାର ମୁ ଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭଶ୍ଵର ଲାଭକୁ ଉର୍ଵ୍ଧଗାମୀ କରିଥୁଲେ । ତା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ 
ପ୍ରତିଷ୍ଠାନିକ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ଅର୍ଥାତ ଧର୍ମସାଧନା ଓ କର୍ମ ଯଜ୍ଞକୁ ବହୁଦର୍ଶୀ ମନନ 
ଆଲୋକରେ ସମ୍ୟକ୍‌ ରୂପେ ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ କରିଥଲେ । ରାମକୃଷ୍ଣ ଭାବ ଆନ୍ଦୋଳନର ସୃଷ୍ଟି 
ସମୟରୁ ଯେଉଁ ମହାର୍ଘ ଏତିହ୍ୟକୃତି ଗଢ଼ିଉଠିଛି, ତାହାର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରାଣପୁରୁଷ ହେଲେ 
ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ । ଉପରନ୍ତୁ ସେ ହିଁ ଏହି ଭାବ ଆନ୍ଦୋଳନର ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର 
ସଦାଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ଏବଂ ସାଧକ କମୀଗଣଙ୍କର ନିୟତ ଉଦ୍ଦୀପନାର ଉପତ୍ଥ । 
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ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କର ଚିର- ଆକର୍ଷକ ଜୀବନ-ଶିଳ୍ପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଖୁବ୍‌ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଅଟେ । ଏହିଭଳି 
ପୂଣ୍ଠାଙ୍ଗ ଜୀବନର ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ବର୍ଣ୍ଣ- ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦୁଃସାଧ୍ଯ ଅଟେ । ଉପରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 


ଜୀବନାଲେଖ୍ୟ କାଳର ଧୂଳିରେ ଏପରି ଧୂସରିତ ହୋଇରହିଅଛି, ସ ବସ୍ୁତିର ସୁଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନର 
ଆଚ୍ଛାଦନରେ ଓ ଜନଶ୍ରୁତିର କୁହୁଡ଼ିରେ ଏପରି ଭାବରେ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇରହିଛି ଯେ, 
ପାଠକଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହା ଅନେକାଂଶରେ ଅସ୍ତଷ୍ଟ। ଏହି ଅସ୍ପଷ୍ଟତାର ପର୍ଦ୍ରାକୁ ଖୋଲି 
ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଟି ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିବା ଥିଲା ପ୍ରୟୋଜନ । 
ତାଙ୍କର ଚାରିତ୍ରିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ଏକତାନଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଛୋଟ- 
ବଡ଼, କ୍ଷୁଦ୍ର-ମହତଵ କ୍ରିୟାକଳାପ ଓ ଧ୍ୟାନଧାରଣା ନିର୍ବାଚନ କରି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ 
ହେବ । ସତ୍ୟକୁ ଆବୃତ ନକରି ଅଥଚ ବାହୁଲ୍ୟତାକୁ ବର୍ଜନ କରି ଜୀବନର ପ୍ରତି ଇତିବୃତ୍ତ 
ଓ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନସରେ ରହିଥିବା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵର ବହୁବଣ୍ଠ ଦିବ୍ୟଦ୍ୟୁତିକୁ ଫୁଟାଇବାକୁ 
ଉଠାଇବାକୁ ହେବ । ଉପାଦାନର କେଉଁ ଅଂଶ ମୁଖ୍ୟ, କେଉଁଟି ଗୌଣ, କେଉଟି କ୍ଷଣିକ 
ଏବଂ କେଉଟି ସମୟର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି ଶାଶ୍ବତ ଭାବରେ ପ୍ରବହମାନ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ 
ନିପୁଣତାର ସହିତ ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ହେବ । ତଥ୍ୟ ଓ ତାହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମଧ୍ଯ ଦେଇ 
ବିଭାସିତ ହୋଇ ଉଠିବ ସ୍ବାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ ଏବଂ ଅପରୂପ ଚରିତ୍ର 
ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ । ଅଧ୍ଯାତ୍ମପୁରୁଷ ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବିଶ୍ଲେଷଣର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ଅନ୍ତରାୟ 
ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅଭ୍ରଭେଦୀ ଅଧ୍ଯାତ୍ମସତ୍ତାର ବିଦ୍ୟୁତ ଗର୍ଭରୂପ । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦୁଜ୍ଞେୟ ଅଧ୍ଯାମୂ 
ସତ୍ତାକୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ ଓ ଜୀବନସାଧନାଠାରୁ ପ୍ଥକ କରି ଦେଖୁବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେ । 
ଗୋଟିଏ ସାମଗ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ନେଇ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଗଭୀରତାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ 
ହେବ । ତାଙ୍କର ଥଲା ସୁଠାମ ଚେହେରା । ଅନ୍ତରାଲୋକରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ମୁଖମଣ୍ଡଳ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ସର 
ବ୍ୟାପ୍ତ ବିଶାଳତା ଓ ତୀକ୍ଷ୍ମ ରଜୁତା, ପୁଣି ତା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଶିଶୁ ସୁଲଭ ସହଜ ସରଳତା, 
ସୃକ୍ଷ୍ କୌତୁକର ଅନାବିଳ ଆମ୍ମପ୍ରକାଶ, ସହଜାତ ନେତୃତ୍ଵ ଶକ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଅନ୍ତଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ 
ଏସବୁର ଉଦ୍ଵ୍ଵରେ ଅଧ୍ୟାମ୍‌ ଶକ୍ତିର ଅମାପ ମହିମା । ତାଙ୍କର ଅଣଷଠି ବର୍ଷର ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ- 
- ବିଚିତ୍ା ଉଦୂଘାଟିତ କରିଅଛି ତାଙ୍କର ଅନୁପମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ସର ସାମଗ୍ରିକ ବର୍ଣ୍ଣାଳି । ସେ ସାରାଜୀବନ 
ବ୍ୟାପୀ ନିଜକୁ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇ ଦାନ କରିଛନ୍ତି । ସମ୍ପଦରେ, ସାର୍ଥକତାରେ ଓ ସମ୍ଭାବନାରେ 
ସେ ଦାନ ଅତୁଳନୀୟ । ସେ ଉତ୍ତରାଧ୍କାର ପ୍ରକୃତରେ ଦୁର୍ଲଭ । ଯେଉଁ ଚେତନା ବାରିଧ୍‌ 
ଭଳି ନିରବଧୂ ଅଥଚ ଯାହାର ବାରି ସୁପେୟ, ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ- ଅପିତ ଉତ୍ତରାଧ୍କାରରେ 
ଦେଖାଯାଏ ତାହାର ଅଭିସ୍ତୃରଣା 


ଚରିତ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଜୀବନର ଆଲେଖ୍ୟ । ତଥାପି ବ୍ୟକ୍ତିଜୀବନର ପରିମଣ୍ଡଳରେ 
ଆବର୍ଭିତ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ସମାଜର ଇତିବୂତ୍ତ ମଧ୍ଯ ଜୀବନଚରିତରେ 
ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଉଠିଥାଏ । ବିଶେଷତଃ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ତାହାର ପରିବେଶର ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା 
ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅବଶ୍ୟ ସେଠାରେ ଲକ୍ଷଣୀୟ ଅଟେ । ଆଧୁନିକ ଚରିତ- ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ 


ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବ୍ୟସନ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଏକାନ୍ତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଉଦ୍‌ଘାଟନ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉଷ୍ମ-ସାନିଧ୍ଧର 
ବାତାବରଣରେ ଉଦାତ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ରସର ଆସ୍ଵାଦନ । ଅଧୁକନ୍ତୁ ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କର ଜୀବନର 
ଶେଷ ପଚିଶ ବର୍ଷ, ୧୮୯୭ ରୁ ୧୯୨୨ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, ରାମକୃଷ୍ଣ- ସଂଘ ତଥା ରାମକୃଷ୍ଣ ଭାବ 
ଆନ୍ଦୋଳନର ଇତିହାସ ସଙ୍ଗେ ଏପରି ଓତଃପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଯେ, ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କ 
ଚରିତ୍ରର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ରାମକୃଷ୍ଣ- ସଂଘର ସମକାଳୀନ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟର ସମ୍ୟକ୍‌ ପରିଚୟ 
ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରୟୋଜନ ମନେ କରୁଛୁ । ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତଥ୍ୟର ଅପ୍ରାଚୁ ର୍ଯ୍ୟ 
ଓ ନିଶ୍ଚିତ ତଥ୍ୟର ଅଭାବବଶତଃ ଯେଉଁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣାର ବିବରଣ କେତେକାଂଶରେ 
ଅନୁମାନ ଆଶ୍ରୟୀ ହୋଇଥୁଲା, ସେ ସବୁ ଘଟଣା ନୂତନ ଆଲୋକପାତରେ କେତେକାଂଶରେ 
ସୁସ୍ପଷ୍ଟଭାବେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଅଛି । ନିଭରଯୋଗ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗ୍ରନ୍ଥ ଭିନ୍ନ, ଚିଠିପତ୍ର, 
ଡାଏରୀ, ସ୍ମ, ତିଚିତ୍ର ଇତ୍ୟାଦିର ବ୍ୟବହାରରେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ବକ୍ତବ୍ୟ ସୁଦୂଢ଼ ଭିତ୍ତି ଉପରେ 
ପ୍ରତିଷ୍କିତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ହୋଇଅଛି । ଘଟଣାଲହରୀ- ଶୀଷକ ଅଧ୍ୟାୟରେ କାଳାନୁକ୍ରମିକ 
ଧାରାବାହିକ ଘଟଣୀବଳୀ ମଧ୍ଯରେ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଯେମିତି ରହିଅଛି ବ୍ୟକ୍ତି -ମଣିଷ 
ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କର ଇତିବୃତ୍ତି/ ଅନ୍ୟଦିଗରେ ପୁଣି ତାହା ସହିତ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ତାଙ୍କ 
ଜୀବନ ସଙ୍ଗେ ଓତଃପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ରାମକୃଷ୍ଣ ସଂଘ ଏବଂ ରାମ କୃଷ୍ଣ- ଗୋଷ୍ଠୀ 
ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନାନା ତଥ୍ୟାବଳୀ । 


ଧର୍ମ ଜଗତର ଇତିହାସରେ, ବିଶେଷତଃ ରାମକୃଷ୍ଣ-ଭାବ ଆନ୍ଦୋଳନର ଇତିବୂଭି 
ମଧ୍ଯରେ ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କର ଭୂମିକା ଅସାଧାରଣ । ସେ ସ୍ଵମହିମାରେ ବିରାଜିତ । ତାଙ୍କର 
ଅମୀୟ ଚରିତକଥା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ନିଜର ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରିବା ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନାର 
ପଶ୍ଚାତ୍‌ରେ ଥୁବା ଲେଖକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଏହାରି ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀଭାବେ ଜଡ଼ିତ 
ରହିଅଛି ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଗୌଣ ଅଭୀପ୍ଳମା ତାହା ପୂର୍ବରୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କୁହାଯାଇଛି । 


ପ୍ରକାଶିତ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ- ଜୀବନୀ କେତେଖଣ୍ଡରେ ପରିବେଶିତ ତଥ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ମୂଲ୍ୟବାନ 
ନୂତନ କିଛି ତଥ୍ୟାଦି ସଂଯୋଜନା କରି ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଜୀଙ୍କର ଖଣ୍ଡିଏ ପୂଣ୍ଠାଙ୍ଗ ଜୀବନଚରିତ 
ରଚନା କରିବାପାଇଁ ରାମକୃଷ୍ଣ ମଠ ଓ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନର ସହାଧ୍ଯକ୍ଷ ସ୍ଵାମୀ ନିର୍ବାଣାନନ୍ଦଜୀ 
ମହାରାଜ ଲେଖକଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ପୂଜ୍ୟପାଦ ନି ୍ବାଣାନନ୍ଦଜୀ ଯେ ଖାଲି ଅକୃପଣ 
ଭାବରେ ନିୟତ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେ, ସେ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା ପାଇ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ, 
ବିଶେଷତଃ ଅପ୍ରକାଶିତ ଡ଼ାଏରୀ, ଚିଠିପତ୍ର, ସନ,ତିକଥା ଇତ୍ୟାଦି ସଂଗ୍ରହ କରି ଦେଇଥିଲେ | 
ଆହୁରି ମଧ୍ଯ ସେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଖଣ୍ଡିକ ପୁଙ୍ାନୁପୁଝ ଦେଖୁ ସଂଶୋଧନ 
କରି ଦେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କରି ଅନୁରୋଧକ୍ରମେ ସଂଘର ଚାରିଜଣ ପ୍ରବୀଣ ବିଦମଗ୍ଧୁ- ପଣ୍ଡିତ 
ସନ୍ନ୍ୟାସୀ- ସ୍ଵାମୀ ପ୍ରଭବାନନ୍ଦଳୀ, ସ୍ଵାମୀ ସତ୍ପ୍ରକାଶାନନ୍ଦଜୀ, ସ୍ଵାମୀ ପବିତ୍ରାନନ୍ଦଜୀ ଓ ସଂଘର 


ତଦାନୀନ୍ତନ ଅନ୍ୟତମ ସହାଧ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ଵାମୀ ଓକାରାନନ୍ଦଜୀ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ପଢ଼ିଂ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ 
ଉପଦେଶ-ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଥୁଲେ | ଏମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅସୀମ ରଣ ସ୍ବୀକାରପୂର୍ବକ 
ସଭକ୍ତି ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି । ପାଣ୍ଡୁଲିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ନାନାଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ 
କରିଛନ୍ତି ସ୍ଵାମୀ ନିତ୍ଯରୂପାନନ୍ଦ, ସ୍ଵାମୀ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରାନନ୍ଦ ଓ ଡଃ ରମେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ସରକାର । 
ଲେଖକ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ । 

ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ପାଣ୍ଡୁଲିପି ୧୯୬୫୩ଷଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ଯରେ ହିଁ ରଚିତ ହୋଇଥୁଲା । କିଛିକାଳ 
ପୂବେ ମଠ ଓ ମିଶନର ଅନ୍ୟତମ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଓ ବାଗ୍‌ବଜାରର ଶ୍ରୀଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଗୃହର ଅଧ୍ଯକ୍ଷ ସ୍ଵାମୀ 
ହିରଣ୍ମୟାନନ୍ଦଜୀ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରକାଶନର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିଥୁଲେ । ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ବିନୀତ 
ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି । ମୂଳ ରଚନାର ଅତି ସାମାନ୍ୟ ସଂଯୋଜନ ଓ ବିୟୋଜନ 
ବ୍ୟତୀତ ମୂଳ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଅପରିବର୍ଭିତ ହି ରହିଅଛି । ଯେଉଁସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଉପାଦାନାଦି ସଂଗୃହିତ 
ହୋଇଛି ସେସବୁର ଲେଖକ ଓ ପ୍ରକାଶକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ଯ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି । 

ଏହି ରଚନା-ପ୍ରୟାସ ସେତେବେଳେ ସାର୍ଥକ ମନେକରିବି, ଯେତେବେଳେ ସୁଧୀ 
ପାଠକ-ସମାଜ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଲୀଳା- ରସାଣ୍ଟ୍ଵବରୁ ଅନ୍ତତଃ କିଛି ଅମୃତ ଆହରଣ ପୂର୍ବକ ନିଜର 
ଜୀବନକୁ ଅମୃତାୟିତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସୀ ହେବେ । 


ବେଲୁଡ଼ମଠ - ଇତି- 
ଗୁରୁପୂର୍ଣ୍ଠି ମା ନିବେଦକ 
ଗ୍ରନ୍ଥକାର 


ନିବେଦନ 

ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଦେବଙ୍କ ଦିବ୍ୟଜୀବନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆନନ୍ଦର ଏକ ଅକ୍ଷୟ ଉତ୍ସ । 
ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସେହି ଆନନ୍ଦ- ଉତ୍ସର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବାହ । ସେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଦେବଙ୍କ ମାନସ 
ସନ୍ତାନ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିତ୍ୟସଖା। ସମନ୍ଵୟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବାଦର୍ଶକୁ 
ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ତଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ପ୍ରସାର କରିଥ୍‌ଲେ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ୧୯୧୯ 
ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥୁଲେ । ତାଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ରସାପ୍ଲ ତ ଜୀବନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରେ । 

ସ୍ଵାମୀ ପ୍ରଭାନନ୍ଦ ସମ୍ପ୍ରତି ରାମକୃଷ୍ଣ ମଠ ଓ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ 
ପଦରେ ଅଧୂଷ୍ଵିତ । ସେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାନାୟକ, ଗବେଷକ ଏବଂ ସୁସାହିତ୍ୟିକ । ବଙ୍ଗଳା 
ଭାଷାରେ ରଚିତ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ” ଗବେଷଣାଲବ୍‌ଧ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ତଥ୍ୟ 
ସମ୍ବଳିତ ଏକ ସାର୍ଥକ ସୃଷ୍ଟି । ଲୀଳାମୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା - ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଆସ୍ଵାଦନ ପାଇଁ ଏହି 
ପୁସ୍ତକ ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ । ଓଡ଼ିଶାର ପାଠକ- ପାଠିକାମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୁସ୍ତକର 
ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କରଣ: ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା । 

ସ୍ଵାମୀ ପ୍ରଭାନନ୍ଦ ପୁସ୍ତକର ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରକାଶ୍ରନ ପାଇଁ ସଦୟ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । 
ଶ୍ରୀମତୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ବୋଷ କଠୋର ପରିଶ୍ରମପୂର୍ବକ ପୁସ୍ତକର ସୁନ୍ଦର ତଥା ସାବଲୀଳ ଓଡ଼ିଆ 
ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି । ରାମକୃଷ୍ଣ ମଠ, ବେଲୁଡ଼ ମଠର କର୍ତୂପକ୍ଷ ପୁସ୍ତକର ସୁଲଭ ସଂସ୍କରଣ 
ପାଇଁ ଆର୍ଥୁକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶନ ଅବସରରେ ଆମେ 
ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର ବିନମ୍ର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ । 

ଏହା ଆମର ଦୃଢ଼ବିଶ୍ଵାସ ଯେ ଏହି ପୁସ୍ତକ ପାଠ କରି ଓଡ଼ିଶାର ପାଠକ- ପାଠିକା 
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବେ । 


୨୫ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୦୯ ବିନୀତ 
ପ୍ରକାଶକ 


ଅଧାୟ 


ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ଯାୟ 


ଦ୍ବିତୀୟ ଅଧ୍କାୟ 
ତୃତୀୟ ଅଧ୍ଯାୟ 
ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ଯାୟ 
ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ 
ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ଯାୟ: 

ସପ୍ତମ ଅଧ୍ଯାୟ 
ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ 


ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ 


ସୂଚୀପତ୍ର 


ବିଷୟ 
ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାନସପୁତ୍ର 
ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ଯରେ 
ଦିବ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧକାର 
ଲୋକହିତାୟ 
ଲୋକନାୟକ 
ସଦ୍‌ ଗୁରୁ 
ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵର ବର୍ଣ୍ରାଳି 
କଳମି ଲତା 


ସ୍ଵ-ସ୍ବରୂପରେ ସ୍ଥିତି 


ପୃଷ୍ଠା 


ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 
ଶ୍ରୀରାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାନସପୁତ୍ର 


ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଜଗଦମ୍ବାଙ୍କ ଭାବରସରେ ପରିପୂଣ୍ଠ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଦିନେ ଭାବଚକ୍ଷୁରେ 
ଦେଖୂଲେ ଜଣେ ସୌମ୍ୟଦର୍ଶନ ବାଳକ ପଞ୍ଚବଟୀର ଛାୟାତଳେ ଦଣ୍ଡାୟାମାନ । ଏହି ପ୍ରକାର 
ଦର୍ଶନର ତାପୂର୍ଯ୍ୟ କଅଣ ହୋଇପାରେ, ତାହା ସରଳଚିଭ୍ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମକୁୂଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ 
କରିଥିଲା । ସେ ବିଭିନ ବ୍ୟଲ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥୁଲେ, ହେଲେ ଠିକ୍‌ ଉତ୍ତର ପାଇ ପାରିନଥୁଲେ । 
ତାଙ୍କର ନିଭରଯୋଗ୍ୟ ସେବକ ଭଣଜା ହୃଦୟର ଉତ୍ତରରେ ମଧ୍ଯ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନଥୁଲେ । 
କିନ୍ତୁ କିଛିଦିନ ପରେ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଜଗଦମ୍ବା ନିଜେ ଆଉ ଏକ ଘଟଣାର ଅବତାରଣା କରି ସେହି 
ରହସ୍ୟର ସମାଧାନ କରିଥିଲେ । ଏକଦା ସୁଖାସନରେ ସମାସୀନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଭାବ 
ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଲେ, ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ଜଗଦମ୍ବା ଗୋଟିଏ ସୌମ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଶିଶୁକୁ ସହସା ତାଙ୍କ କୋଳରେ 
ବସାଇଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, “ଏଇଟି ତୁମର ପୁତ୍ର । ତ୍ୟାଗ ଓ ବୈରାଗ୍ୟର ଘନୀଭୂତ ମୂରି ଶ୍ରୀରାମ କୃଷ୍ଣ 
ଏହାଦେଖୁ ଆତଙ୍କରେ ଶିହରି ଉଠିଲେ । କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ଜଗଦମ୍ବା ତାଙ୍କ ବରପୁତ୍ରର ମନକଥାକୁ 
ବୁଝିପାରି ଆଶ୍ବାସନା ଦେଇ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ସାଧାରଣ ସଂସାର - ସମ୍ବ୍ଧଯୁକ୍ତ ପୁତ୍ର ନୁହେଁ; 
ତ୍ୟାଗୀ ଶୁଦ୍ଧ ଏକ ମାନସପୁତ୍ର ସେ ଲାଭ କରିବେ  ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାତାଙ୍କର ଅପାର କୃପା କଥା 
ଚିନ୍ତା କରି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଆନନ୍ଦରେ ପୁଲକିତ ହୋଇଉଠିଲେ । ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ 
ହେଲା -ଦିନେ ସେ ନିଜେ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଜଗଦମ୍ବାଙ୍କର ନିକଟରେ ଅଳି କରି କହିଥୁଲେ, ମା! ମୋ ପରି 
ମୋତେ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଦିଅ । ଆହୁରି ମଧ୍ଯ କହିଥୁଲେ, ‹“ମାଆ ! ମୋର ତ ସନ୍ତାନ ହେବନାହି, 
କିନ୍ତୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧସକ୍ସ୍‌ ପୁଅଟିଏ ମୋ ସହିତ ସର୍ବଦା ରହୁ । ସେହିପରି 
ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ମୋତେ ଦିଅ ।”' ଶ୍ରୀରାମକୁଷ ବୁଝିପାରିଥୁଲେ, ଇଚ୍ଛାମୟୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ 
ତାଙ୍କର ସେହି ମନୋବାଞ୍ଚା ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । 


ଅସୀମ-ଅନନ୍ତ-ଭାବସିଛ୍ଧୁ ଭଗବାନ ନରଲୀଳା କରିବାପାଇ ପୁନବାଁର ଏହି 
ଜଗତମଞ୍ଚରେ ଅବତୀଣ୍ଣ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି । ସାଧକକୁଳର ଯୁଗଯୁଗାନ୍ତରର ସାଧନାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ 
ସ୍ବୟଂ ନାରାୟଣ ନବବିଗ୍ରହ ଧାରଣ କରି ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହି ଭଗବାନ 
ଯୁଗଯୁଗ ଧରି ଅବତୀରଶ୍ଣ ହେଲେ ମଧ୍ଯ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବତରଣରେ ଅବତାରୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ 
ବିଶେଷ ବିଶେଷ ତାପ୍ପର୍ଯ୍ୟ ପରିସ୍ତୂଟ ହୁଏ । ଲୀଳା ସମ୍ବରଣର ଠିକ୍‌ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ନିଜେ 
ଏହି ନରବିଗ୍ରହ ଧାରଣର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥୁଲେ । ସେ କହିଥୁଲେ, ଯେ ରାମ, ଯେ 
କୃଷ୍ଣ ବର୍ଭମାନ ସେହିଁ ରାମକୃଷ୍ଣ ରୂପେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ।୧ ରାମ କୃଷ୍ଣ 
ଜୀବନ ବେଦର ଭାଷ୍ୟକାର ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଅଧକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ପ୍ରଚାର କରିଥୁଲେ, - 


୧. କଥାମୃତ - ୫ । ପରିଶିଷ୍ଠ ୧୦ 


ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାନସପୁତ୍ର ୧୭ 


ଆଚଣ୍ଡାଲା ପ୍ରତିହତରୟୋ ଯସ୍ୟ ପ୍ରେମପ୍ରବାହଃ । 

ଲୋକାତୀତୋଃପ୍ୟହହ ନ ଜହୌ ଲୋକକଲ୍ୟାଣମାଗମ୍‌ । 

ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ୪ପ୍ୟପ୍ରତିମମହିମା ଜାନକୀ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୋ 

ଭକ୍ତ୍ୟା ଜ୍ଞାନଂ ବୃତବରବପୁଃ ସୀତୟା ୟୋ ହି ରାମଃ ॥ 

ସ୍ତବ୍‌ଧ୍ରକୃତ୍ୟ ପ୍ରଳୟକଳିତଂ ବାହବୋତ୍ଥଂ ମହାନ୍ତମ୍‌ । 

ହିତ୍ସା ରାତ୍ରିଂ ପ୍ରକୃତିସହଜା ମନ୍ଧତା ମି ସ୍ର ମିଶ୍ରାମ୍‌ । 

ଗୀତଂ ଶାନ୍ତଂ ମଧୁରମପି ୟଃ ସିଂହନାଦଂ ଜଗର୍ଜ 

ସୋଃୟଂ ଜାତଃ ପ୍ରଥୁତପୁରୁ ଷୋ ରାମକୁୂଷ୍ଣ ସ୍ତ୍ର ଦାନୀମ୍‌ ॥ 

ଶ୍ରୀରାମ ଅବତାରର ନିବିଶେଷ କାରୁଣ୍ୟ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବତାରର ବେଦୋଦନ୍ଧଳ ପ୍ରଜ୍ଞା ¬ 

ଉଭୟର ସୁସମଞ୍ଜସ ପ୍ରକାଶ ଏକାଧାରରେ କୃପାନିଧୂ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅବତାରରେ ଦେଖୁବାକୁ 
ମିଳେ । ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ, ଦୁଷ୍ଟଷକୁ ଶାସନ ଓ ତାର ସଂଶୋଧନ ଏବଂ ଶିଷ୍ଟର 
ପାଳନ ଓ କଲ୍ୟାଣ ବିଧାନ ପାଇ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତରଣ । ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, 
“ଅବତାର ଯେ ତାରଣ କରନ୍ତି ।୮'`“ ଭଗବଦ୍‌ ଅନୁରାଗରେ ସିକ୍ତ ପ୍ରେମିକ ଦେଖେ, ଭକ୍ତ 
ହୃଦୟର ଚିର ଅତୃପ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ତୃପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହି ଭକ୍ତନିଧ୍‌ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି 
ନରଲୀଳା । ଭକ୍ତର ଏହି ଆକୁଳତା ସଂପର୍କରେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ନିଜେ ବିଜୟକୃଷ୍ଣ ଗୋସ୍ଵାମୀଙ୍କୁ 
ବୁଝାଇ କହିଥ୍ଲେ- ‹ ମଣିଷ ଦେହ ଧାରଣ କରି ରଛଶ୍ଵର ଅବତୀଣ୍ତର ହୁଅନ୍ତି । ସେ ସର୍ବଭୂତେ 
ଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଅବତାର ନହେଲେ ଜୀବର ଆ କାଂକ୍ଷା ପୂରଣ ହୁଏନାହି, କି- ପ୍ରୟୋଜନର 
ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ । କିପରି ଜାଣ ? ଗାଇ ଦେହର ଯେଉଁ ଅଂଶକୁ ଛୁଇଁଲେ ଗାଭକୁ ହିଁ ଛୁଇବା 
ହୁଏ । ଶିଘଂକୁ ଛୁଇଁଲେ ମଧ୍ଯ ଗାଛକୁ ଛୁଇଁବା ହେଲା; କିନ୍ତୁ ଗାଭର ଚିରରୁ ହିଁ କ୍ଷୀର ହୁଏ ।? 
ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି ଗାଭର ଚିର ପରି, ଅବତାର ମାଧ୍ଯମରେ ହି ଭଶଶ୍ଵରଙ୍କର ପ୍ରେମଭକ୍ତି ମଣିଷ 
ଆସ୍ଵାଦନ କରିପାରେ । ଅବତାର ମଧ୍ଯରେ ଥିବା ଅନନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଉଜିତା ଭକ୍ତି- ପ୍ରସ୍ରବଣ 
ଆବିଷ୍କାର କରି ଭକ୍ତ ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦରେ ଉତୁପଫ୍ରୁଲ୍ଲିତ ଓ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ହୋଇଉଠେ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ 
ସମାଜବିଦୂ ଦେଖନ୍ତି ପ୍ରଗତିର କ୍ରମ ବିବତ୍ତନରେ ବିଶ୍ଵମାନବ ମଧ୍ଯରେ ଅନନ୍ତ ଆ କାଂକ୍ଷା କ୍ରାନ୍ତିଦର୍ଶୀ 
ମହାମାନବ ମଧ୍ଯରେ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଅଛି ।୩ ଅସୀମ ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରସ୍ରବଣ ସମୂହକୁ ଏକତ୍ର 
ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିବାହିଁ ମହାସାଗରର ମହନୀୟତା; ତଥାପି ସାଗରର ସ୍ଵକୀୟତା ସୁସ୍ପଷ୍ଟ । 
ମହାମାନବର ଆବିଭାବ ବିଶ୍ଵମାନସରେ ଆଣେ ମହାପ୍ଲାବନ ଓ ତିରୋଧାନ ପରେ ପଛରେ 


୧. କଥାମୃତ - ୩ |୨୦।୨ 

୨. କଥାମୃତ ୧୧୬୩ 

୩. ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ଦେଖୁବାକୁ ମିଳେ ଅଦ୍ଵୈତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମତରେ, ଅବତାର ଆବିଭାବର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ “ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର', 
କିନ୍ତୁ ରାୟ ରାମାନନ୍ଦଙ୍କ ମତରେ ‹ ନିଜ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟକୁ ଆସ୍ଵାଦନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା' । ଅବତାରତ୍ଵର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ “ସମଷ୍ଟି ମୁଭି 'ର 
ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଇଙ୍ଗିତ କରି ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ନୂତନ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି । ଗୀରିଜାଶଙ୍କର ରାୟଚୌଧୁରୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି, 
““ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଦେବଙ୍କର ଅବତାରତ୍ସର ଅର୍ଥ ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କରିଯାଇଛନ୍ତି ସମଷ୍ଟି ଭାବରେ ଇତିହାସ ପଥରେ ସମଗ୍ର 
ଜାତିର ଉଦ୍ଧାର ।” (୯ ଗୀରିଜାଶଙ୍କର ରାୟଚୌଧୁରୀ : ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଓ ଅନ୍ୟ କେତେଜଣ ମହାପୁରୁଷ ପ୍ଟ.୮ ) 


୧୮ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଛାଡ଼ିଦେଇ ଯାଏ ତାର ଅନନ୍ୟ ସ୍ଵାତନ୍ତ୍ରୀର ପଦଚିହ୍ନ । ସେହି ମାନବର ମହାପ୍ଲାବନରେ ସାଧାରଣ 
ମନୁଷ୍ୟ ଡାହାର କ୍ଷୁଦ୍ର ମମତ୍ସକୁ ( ଅହଂଭାବ ) ବିସର୍ଜନ ଵେଇ ମହତ୍ଵର ମହତ୍ଵକୁ ନେଇ ଗ୍ବବୋଧ 
କରେ । ସେ ତାରା କ୍ଷୁଦ୍ରତ୍ଵର ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ମହତ୍ଵର ବିରାଟତ୍ଵକୁ ଅନୁଭବ କରି ନିଜେ 
ମହତ୍ଵ ଲାଭ କରେ । ବିଶ୍ଵମନ ମନ୍ଥନ କରି ଏଇଥର ଅଧ୍ଯାତ୍ମଭାବ ଘନ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାଧ୍ଯମରେ 
ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରାଣପୂଣ୍ଠ ମହାଭାବ-ପ୍ଳାବନ ସମୁପସ୍ଥିତ ହୁଏ । ଯାହାକୁ ତୁଳନା କଲେ ପ୍ରାଚୀନ 
ପୁନଃ-ପୁନଇଲବ୍‌ଧ ଯେଉଁ ସବୁ ଉତ୍‌ବଥାନ ଘଟିଛି ତାହା ଏବେ ଗୋଷ୍ଠଦ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଅଛି । 
ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, “ ଏହି ଉତ୍‌ ଥାନର ଦୀପ୍ତି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଉତ୍‌ଥାନକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ 
ନିକଟରେ ତାରକାମାନଙ୍କର ଉତ୍‌ଥାନର ଦୀପ୍ତି ପରି ମନେ ହୁଏ । ଏହି ପୁନରୁତ୍‌ ଥାନର ମହାଦୀପ୍ତି 
ସମ୍ମୁଖରେ ପୁନଃ- ପୁନଲିବ୍‌ ଧ ପ୍ରାଚୀନ ଶକ୍ତି ବାଲ୍ୟଲୀଳା ପ୍ରାୟ ହୋଇଯିବ ।` 


ଭଗବାନ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଅବତରଣ କଲେ ଅନୁପମ ଲୀଳାବୈଚିତ୍ର୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । 
ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହନ୍ଜି, ‹ ମନୁଷ୍ଯ ଲୀଳା କଅଣ ପାଇଁ ଜାଣ ?”? ନିଜ ଶରୀରକୁ ଦେଖାଇ କହିଲେ, 
“ଏହା ଭିତରେ ଇଶ୍ଵରଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ । ଏହାରି ଭିତରେ ତାହାର ଲୀଳା ବିଳାସ । 
ଏହାରି ଭିତରେ ଇଶ୍ଵର ରସ ଆସ୍ଵାଦନ କରନ୍ତି ।?” ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହୁଥୁଲେ, “ ତାଙ୍କୁ 
ଅର୍ଥାତ୍‌ ଇଶ୍ଵରଙ୍କୁ ନରରୂପରେ ଦେଖୁବାକୁ ପାଇବା ପରେ ଭକ୍ତମାନେ ଭଲପାଇ ପାରିବେ, 
ତେବେ ଯାଇ ଭାଇଭଉଣୀ,, ବାପା, ମା ଓ ସନ୍ତାନ ପରି ଭଲ ପାଇବେ | ସେ ଭକ୍ତର ଟିକିଏ 
ଭକ୍ତି । ପାଇବା ପାଇଁ ଛୋଟଟିଏ ହୋଇ ଲୀଳା କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ।। ଅତି ସୀମିତ ଆଧାରରେ 
ଅସୀମର ଆମ୍ବ ପ୍ରକାଶ, ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ିିୟ ପରିବେଶ ମଧ୍ଯରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ ଓ ଦ୍ଵନ୍ଦାତୀତର ବିକାଶ । 
ଭକ୍ତଗଣ ତାଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରକାଶିତ ରୂପ ମଧ୍ଯଦେଇ ଅରୂପକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା 
କରନ୍ତି । ବୈଷ୍ଣବସାଧକ ଆହୁରି ମଧ୍ଯ ବିଶ୍ଵାସ କରନ୍ତି, ନିତ୍ୟସତ୍ୟ ଏଇ ଅବତାର ଲୀଳା । ଏବେ 
ମଧ୍ଯ ସେହି ଲୀଳା କରନ୍ତି ଗୌରରାୟ, ଭାଗ୍ୟବାନ କେହି କେହି ଦେଖୁବାକୁ ପାଏ । ମନନଶୀଳ 
ଭଇ୍ତ ସାଧକ ଭାବନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ନିତ୍ୟଲୀଳା ଖେଳା ବୀଳାକାରରେ ସର୍ବଦା ସଦା ବତ୍ତ ମାନ । 
ଭଗବାନଙ୍କର ମତ୍ତ୍ୟରେ ଦେହ ଧାରଣ ଦ୍ଵାରା ତାହା କେବଳ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ । ଅବତାର ଲୀଳା 
ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳ, ଭକ୍ତ ପାଇଁ ତାହାହିଁ ବାସ୍ତବ, ପ୍ରାଣପ୍ରଦ ଓ ବରପ୍ରଦ ଅଟେ | ମଣିଷମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ଯରେ ଏଇ ଲୀଳା ଖେଳା ପାଇଁ ଇଶ୍ଵର ସ୍ଵୟଂ ଅବତୀଣ୍ଣ୍ର ହୁଅନ୍ତି । ଏହି ଲୀଳା ଖେଳା ପାଇଁ 
ସାଙ୍ଗରେ ଆଣନ୍ତି ସେଇ ଲୀଳା ସହଚରମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେକି ତାଙ୍କ ନିଜର ଆପଣାର, ସ୍ଵଗୋତ୍ଵର । 
ଶ୍ରୀଶ୍ରୀମା ସାରଦା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯାର ସେ ତାର, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅବତାର ।””୪ ଛଶ୍ଵର 
କୋଟୀ ନିତ୍ୟ, ଶୁଦ୍ଧ-ବୁଦ୍ଧ ଏକ ବିଶେଷ ଶ୍ରେଣୀର ସାଥୁମାନଙ୍କୁ ଅବତାର ନିଜ ସାଥୁରେ ଆଣନ୍ତି, 
ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ନିତ୍ୟସିଦ୍ଧ ଛଶ୍ଵରକୋଟୀ ପୁରୁଷ ଏବଂ ସେଥୁରୁ ମଧ୍ଯ 


୧. ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ବାଣୀ ଓ ରଚନା, ୬୩ ଖଣ୍ଡ ପୃ :୫ | 
୨. କଥାମୃତ ୩/୧୭/୧ | 

୩. କଥାମୃତ - ୪।୯।୪ | 

୪. ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ମାୟେର୍‌ କଥା, ୨ୟ ଭାଗ, ପୃ : ୩୫ | 


ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାନସପୁତ୍ର ୧୯ 


କାହୀରି ଅବା ଶେଷଜନ୍ମ ।୧ ଏହି ସବୁ ସୁନିର୍ବାଚିତ ଖେଳାଳୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଦକ୍ଷ ଅଧଵନାୟକ 
ସଂସାରରୂପକ ଖେଳପଡ଼ିଆରେ ଅବତୀଘଣ୍ଣ୍ର ହୁଅନ୍ତି । ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ‹‹ ଏମାନେ ଓ 
ଅନ୍ୟପିଲାମାନେ-- ରାଖାଲ, ଭବନାଥ, ପୂର୍ଣ, ବାବୁରାମ ଇତ୍ୟାଦି-- ସାକ୍ଷାତ୍‌ ନାରାୟଣ | ମୋ 
ପାଇଁ କେବଳ ଦେହ ଧାରଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି ।”?୨ ଲୀଳା ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ନିମିତ୍ତ ଯେଉଁ ସବୁ 
ଅଶେଷ ଗୁଣସମ୍ପନ୍ନ ଖେଳୱ୍ଵାଡ଼ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟତା 
ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିଜସ୍ଵ ଭୂମିକା ଥାଏ ଏହି 
ଅବତରଣରେ । ଏହି ଦେହଧାରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଷଦ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥୁବା ନିଦ୍ଦିଷ୍ଟ 
ଭୂମିକାକୁ ସୁଚାରୁରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଏଇ ଜଗତର ତ୍ରିତାପ ଦଗ୍‌ଧ ଜଗତବାସୀଙ୍କୁ ନଚାଇ, 
କନ୍ଦାଇ, ହସାଇ ଶେଷରେ ଏହି ଦଗ୍ଧୀଭୁତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପଥରୁ ଆକର୍ଷଣପୂର୍ବକ 
ଶ୍ରେୟ ପଥାନୁସରୀ କରାଇଦିଅନ୍ତି । ସଂସାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ସଂସାରର ରଙ୍ଗୀନ କାଚର ମୋହକୁ 
ତ୍ୟାଗ କରି ହୀରା ଖଣ୍ଡର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେ । ଜଗତର ମିଛମାୟା ଖେଳକୁ ଛାଡ଼ି ଇଶ୍ଵରଙ୍କର 
ପାଦପଦ୍ମକୁ ଆଶ୍ରୟ କରେ। ବିଭ୍ରାନ୍ତ ମଣିଷକୁ କ୍ଷଣକପାଇଁ ହେଲେ ମଧ୍ଯ ତାହାର ଚୈତନ୍ୟ 
ସ୍ବରୂପ ଯେପରି ଝଲକରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତାହାର ଜୀବନ ସ୍ରୋତ ଭଗବଦ୍‌ 
ଅଭିମୁଖୀ ହୋଇ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ । ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ଯତ୍ଵ ପାଇଁ ବିବେକୀ ହୋଇ ଜୀଵନ ସାର୍ଥକ 
କରେ । 

ଅବତାର ପୁରୁଷ ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁମାନେ ଲୀଳାଖେଳା କରିବାପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ 
ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର । ମଣିଷ ରୂପରେ ଅବତରଣ କରିଥୁବା ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅଧ୍‌କାଂଶ ଲୋକ 
ଚିହ୍ନିପାରନ୍ତି ନାହି । ନରଲୀଳାରେ ଅବତାରଙ୍କୁ ଠିକ୍‌ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଆଚରଣ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । 
ସେଥପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା କଠିନ । ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଠିକ୍‌ ମନୁଷ୍ଯ ଭଳି 
ଆଚରଣ । ୮ ଦୟାପରବଶ ହୋଇ ସେ ନିଜର ବିଶେ ଷତ୍ଵକୁ ଚିଦ୍ନାଇବାପାଇଁ ଇଙ୍ଗିତ କରନ୍ତି; ଏହି 
ମନୁଷ୍ଯ ଭିତରେ ମଣିଷ ରନ୍‌ ଅଛନ୍ତି ।“ ସନ୍ଦେହୀ ମଣିଷ ସାମୟିକ ଭାବରେ ଏହାକୁ ସତ୍ୟ 
ବୋଲି ମାନି ନେଲେ ମଧ୍ଯ ଏହି କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ବାସ ସ୍ଥାପନ କରିପାରେ ନାହିଁ; ସେ ଏହା ବୁଝି 
ପାରେ ନା ଯେ, ନିଜର ମାୟା ଶକ୍ତିରେ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷଗଣ ଦେହ ଧାରଣକରି ମନୁଷ୍ୟ ଭଳି 
ତ୍ତୋଗ, ଶୋକ, କ୍ଷୁଧା ଓ ତୃଷା ଭୋଗ କରନ୍ତି | ପଞ୍ଚଭୂତର ମାୟାରେ ଅବତାରକୁ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନି 
ପାଭନ୍ତି ନାହିଁ । ଭଶ୍ଵର କୃପା କରି ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କେତେକ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ସାଧକମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ଧରା 
ଦିଅଝି ଅର୍ଥାତ୍‌ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନାଇ ଦିଅନ୍ତି । ସେହି ସୌଭାଗ୍ୟବାନମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅବତାର- 
ଲୀଜାରଙ୍ଗ ଅନନ୍ତ ଆନନ୍ଦର ଗନ୍ତାଘର । 

ଅବତାଇ ଲୀଳା ଖେଳା ଅତି ମନୋହର, 
ନ ବୁଝିବା ଲୋକ ପାଇଁ ସେ ସବୁ ଅନ୍ଧାର ।୫ 


©. କଥାମୃତ ˆ ୬1୧୬।୧ | 

୨. କଥାମୃଡ - ୧।୧୪।୧୦ | 

୩. ଳଥାମୃତ - ୪।୮/୩ । 

୪. କଥାମୃତ - ୫।୧୧।୧ | 

୫. ପୋଥୁ, ୫ମ ସଂ, ପୃ: ୬୧୦ | 


୨୦ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଅବତାର ଓ ତାଙ୍କର ପାଷଦଗଣଙ୍କର ଲୀଳାବିଳାସ ମଧ୍ଯରେ ପ୍ରେମିକ ସାଧକ ଲକ୍ଷ୍ୟ 
କରନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଥୁରେ ଦୁଇଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିହିତ ଅଛି । ଆନନ୍ଦସ୍ଵରୂପ ଭଗବାନ 
ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟ ବିଶ୍ଵରେ ବିଶ୍ଵଜନ ପରିବୂତ୍ତ ହୋଇ ଲୀଳାବିଳାସ ଦ୍ଵାରା ଆନନ୍ଦ ସମ୍ଭୋଗ କରନ୍ତି । 
ଲୀଳା-ସହଚରଗଣ ଏଥୁରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପରମ କାରୁଣିକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରିତୂଷ୍ଠି ପ୍ରଦାନ 
କରନ୍ତି ଓ ନିଜେ ମଧ୍ଯ ଆନନ୍ଦରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ 
ଦେଖୁବାକୁ ଗଲେ ଭକ୍ତର ପ୍ରେମ ରଜ୍ଜୁରେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ ବୀନ୍ଧି ହୋଇ ମତ୍ତ୍ୟଧାମକୁ 
ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତି । ଚୁମ୍ବକ ଛୁଞ୍ଚିକୁ ଆକର୍ଷଣ କଲାଭଳି ଭକ୍ତ ହୃଦୟର ଆକର୍ଷଣରେ ଦୟାନିଧ୍‌ 
ମତ୍ତ୍ୟଧାମରେ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳାବିଳାସ କରନ୍ତି । ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଆକାଂକ୍ଷାକୁ 
ତୃପ୍ତ କରନ୍ତି । 

ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନଙ୍କର ନରଲୀଳା ଅଭିନୟ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ପରିକରଗଣ ହେଉଛନ୍ତି 
ପ୍ରଧାନ ଅବଲମ୍ବନ । ଏକାକୀ ଖେଳ ଜମେ ନାହିଁ । ଲୀଳାରଙ୍ଗ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଦରକାର । 
ପୂଣ୍ଠକାମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରେମଲୁବୁଧ ଭକ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରେମ ଲୀଳା କରନ୍ତି । ଲୀଳାକରଙ୍କର 
ସାହଚର୍ଯ୍ୟରେ ଯେପରିକି ସେ ଆ ନନ୍ଦର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସମ୍ଭୋଗ କରନ୍ତି । ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ 
ନିଜେ ସ୍ବଂୟ ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ରୂପରେ ଲୀଳାବିଳାସ କରନ୍ତି । ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ନିଜକୁ ଦେଖାଇ 
କହୁଥୁଲେ, ' ` ଏହା ଭିତରେ ସେ ( ସ୍ବଂୟ ଭଗବାନ ) ନିଜେ ରହିଛନ୍ତି ¬ ଯେପରିକି ନିଜେ ଏସବୁ 
ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି 7।7!“‹ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରିକରର ଭୂମିକାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ 
ଭାବରସର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ । ପରିକରଗଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସହିତ ଲୀଳାନିଧ୍ଵଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି 
ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ପ୍ରକାରର । ସ୍ଵାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, “ “ଠାକୁର ନିର୍ବିକଳ ସମାଧ୍‌ ଅବସ୍ଥାରେ 
ଓ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସମୟରେ “ଭାବାବେଶରେ)” ରହିଥାନ୍ତି । ସେଥୁପାଇଁ ଦେଖାଯାଏ ସେ ତାଙ୍କର 
ସମୀପାଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି 
ସଦାସର୍ବଦା ସେହି ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଡ ରଖୁଥୁଲେ ।... ସେହିସବୁ ଭଲଗଣଙ୍କ ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କର 
ଶାନ୍ତ, ଦାସ୍ୟ, ସଖ୍ୟ ଓ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଆଦି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଭାବ ରସର ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥଲା । 
ଅବଶ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଭାବର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥଲା । ଯଥା, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ 
ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସ୍ଵାମୀ ବା ରାଖାଲ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଠିକ୍‌ ନିଜର ପୁତ୍ରଭାବରେ ବିବେଚନା କରୁଥୁଲେ ˆ 
ତାଙ୍କର ସେହି ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ବ୍‌ ମାନସପୁତ୍ର ରାଖାଲଙ୍କୁ ଯଶୋଦାରୂପୀ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ବାସ୍ଵଲ୍ୟରସରେ 
ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିଥୁଲେ । ଅନ୍ୟଦିଗରେ ମାତାପୁତ୍ରଙ୍କର ଏହି ସୁମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ମାତୃଭାବରେ 
ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ଯୁଗଧର୍ମ ପ୍ରବର୍ତନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଅଛି । 

ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାନସ ପୁତ୍ର ରାଖାଲ ରାମକୃଷ୍ଣ ସତ୍ତାର ହି ପ୍ରତିଫଳନ । ଯେପରି 
ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁରେ କିରଣସିନ୍ଧୁ ମାତ୍ତଣ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍‌ ସେହିପରି 
ରାଖାଲର ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ଯମରେ ଅବତାର ବରିଷ୍ଠ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଦେବ ଯେପରିକି ମୂର୍ଭିମନ୍ତ 


୧ . କଥାମୃତ - ୪।୨୪। ୩ | 
୨ . ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ପ୍ରସଙ୍ଗ ୩ୟ ଭାଗ, ପୃ : ୭୬-୭୭ | 


ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାନସପୁତ୍ର ୨୧ 


ହୋଇଉଠିଛନ୍ତି । ଜନନୀ ଯଶୋଦାଙ୍କର ନୟନମଣି ରାଖାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଅତିସୁନ୍ଦର ପବିତ୍ର ଶିଶୁ, 
ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅତି ଆଦରର ଧନ ରାଖାଲ ଚିରବାଳକ । ସେ ମୁମୁକ୍ଷୁ ଜନର ସଦ୍‌ଗୁରୁ, ସେହିଁ 
ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରିତାପଦଗ୍‌ଧ ସଂସାରୀ ଲୋକଙ୍କର ଲୋକଗୁରୁ, ପୁଣି ସେ ମଧ୍ଯ ରାମକୃଷ୍ଣ ସଂଘର 
କଣ୍ଠଧାର | 


ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭୋଗ ସର୍ବସ୍ଵ ସଭ୍ୟତାର ଦୀପାବଳୀ ପ୍ରଜ୍ବଳିତ ହୋଇଛି କଲିକତା 
ମହାନଗରୀରେ । ଯୁବକଦଳ ପୋକ ଭଳି ଭୋଗ ନିଆଁରେ ଝାସ ଦେବାକୁ ଧାଇ ଆସୁଛନ୍ତି: କିନ୍ତୁ 
କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉଭସ୍ଵରରେ ଇତସ୍ତତଃ ହୋଇ ଦୌଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି; ““ଆମେ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁ, କେଉଁଠି 
ଶାନ୍ତି ।”? 

ମହାନଗରୀର ଉପକଣ୍ଠରେ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଜଗଦମ୍ବାଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ଵରର 
ତପୋବନ । ସେହି ତପୋବନରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତିକ- ମଣିଷ ବେଶରେ 
ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ନାମରେ । ଦ୍ଵାଦଶ ବର୍ଷର ଅଦୃଷ୍ଟପୂର୍ବ ଅଲୌକିକ ତପସ୍ୟା ଦ୍ଵାରା ସେ ସମଗ୍ର 
ମାନବ ଜାତିର ଅଧ୍ଧାମ୍ବ-ସମ୍ପଦସୁଧା ଆହରଣ କରିଛନ୍ତି । “ “ତାଙ୍କର ଜୀବନ ହେଉଛି ସମଗ୍ର 
ଜାତିର ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ରର ଜୀବନ୍ତ ଟୀକା ସ୍ଵରୂପ ।”” ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଓ ବାଣୀକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି 
ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦରର ଦିବ୍ୟଦ୍ଯୁତି ମତ୍ତ୍ୟାଲୋକରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । କାମକାଞ୍ଚନରେ 
ମୋହଗ୍ରସ୍ତ କଲିକତାବାସୀ ମୁଗ୍ଧ ନୟନରେ ଦେଖନ୍ତି ସେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ, 
ଶୁଣନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅମୃତମୟ ବାଣୀ, କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ହେଲେ ମଧ୍ଯ ସେମାନେ ଯେପରି ସମ୍ବିତ 
ଫେରିପାଆନ୍ତି । ସତ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟା ପୁରୁଷଙ୍କର ଦିବ୍ୟସଙ୍ଗ ଦ୍ଵାରା ନବୀନ ପ୍ରବୀଣ ସମସ୍ତେ ପାଆନ୍ତି 
ଅନାବିଳ ଆନନ୍ଦ! ଅନେକେ ପାଆନ୍ତି ନୂତନ ଆଲୋକର ସନ୍ଧାନ । ମଣିଷ ଜୀବନ କ୍ଷଣ ଭଙ୍ଗୁଂର 
ହେଲେ ମଧ୍ଯ ତାର ଯେ ଗୋଟିଏ ମହତ୍‌ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ସେମାନେ ବୁଝି ପାରନ୍ତି ଓ 
ପ୍ରେରଣା ଲାଭ କରନ୍ତି । ମାନବଜୀବନର ବିରାଟ ସମ୍ଭାବନାର ଇଙ୍ଗିତ ଲାଭ କରି ସେମାନେ 
ସେହି ସୁକଠିନ ପଥରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି । 


ଲୀଳାମୟ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ଵର ତପୋବନରେ ବିରାଜ କରି ଘୋଷଣା କରନ୍ତି, 
‹%ଯଉଁମାନେ ଆନୋରିକ ଜପଧାନ କରୁଛନି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ହେବ |?' ` ନିକଟରୁ 
ଓ ଦୂରରୁ ନାନା ସ୍ଥାନରୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାଭାଷୀ ସାଧକବ୍ଧନ୍ଦ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ବର ତପୋବନରେ ଆସି 
ସମବେତ ହେଲେ । ସେଠାରେ ଅମୃତକୁଣ୍ଡରେ ଅବଗାହନ କରି ଜୀବନର ସକଳ ପ୍ରୟାସର 
ସାର୍ଥକତା ଖୋଜି ପାଇଲେ । ଯେଉମାନଙ୍କର ଜୀବନ ତପସ୍ୟାବୃତ ସେମାନେ ଯେ କେବଳ 
ଆସୁଥୁଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ସାଧାରଣ ତାପକ୍ତିଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ଯ ଆସୁଥୁଲେ । ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ଵର କୁଞ୍ଜରେ 
ପ୍ରେମର ଦରବାରରେ ଆନନ୍ଦର ମେଳା' ସଜାଇ ବସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ । ସୁପ୍ରସ୍ମୁଟିତ ପଦ୍ମର 
ସୁଗନ୍ଧ ବାସ୍ନାରେ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି ମଧୁମକ୍ଷିକା । ପୁଣି ତାଙ୍କସଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତି ସେହିସବୁ ମକ୍ଷିକାଦଳ 
ଶୁଦ୍ଧ ଅଶୁଦ୍ଧକୁ ବିଚାର ନକରି କେବଳ ଆହାର ସଂଗ୍ରହ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ । ସେମାନେ ଫୁଲରେ 


୧. ତୁଳନୀୟ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉଚ୍ି - (ମୁଁ ଭାବାବେଶରେ କହୁଛି - ମା, ଏଠାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ତରିକ ଆକଷଣରେ ଆକଷିତ 
ହୋଇଆସିବେ, ସେମାନେ ଯେପରି ସିଵ ହୁଅନି । ( କଥାମୃତ - ୪1୨ ୧|୫ ) 


୨୨ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ବସନ୍ତି ପୁଣି ବିଷ୍ଠାରେ ମଧ୍ଯ ବସନ୍ତି । ଅଗଣିତ ନରନାରୀ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ବରରେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି ଶାନ୍ତି - 
ସୁଧା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ । କିନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲା, ଏହିକ ଓ ପାରତ୍ରିକ ଭୋଗସୁଖର ପଥକୁ 
ନିଷ୍କକ୍ତକ କରିବାର ପଥ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଅଧ୍କାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ଏଠାରେ ଆଗମନ । ପ୍ରକୃତ 
ଧର୍ମକାମୀ ବା ଧମୋପଦେଶ ଧାରଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଖୁବ୍‌ କମ୍‌ । ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ 
ବିଷୟାସକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଅସହ୍ୟ ଓ ପୀଡ଼ାଦାୟକ ବୋଧହୁଏ । ତେଣୁ ସେ ବ୍ଯଗ୍ର ହୋଇ 
ଖୋଜନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ସନ୍ତ୍‌ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ- ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ସାଥୀ ଲୀଳା ପାର୍ଷଦଗଣଙ୍କୁ । କାଳକ୍ରମେ 
ସେମାନେ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ଵରର ଲୀଳା ସ୍ଥଳୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ । ପରସ୍ପର ମଧ୍ଯରେ 
ପରିଚୟ ହେଲା, ଉପସିତ ଲୀଳାପାଷଦଗଣ ଜାଣିପାରିଲେ ସେମାନେ କିଏ ଏବଂ ଲୀଳାମୟ 
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କଅଣ । ଅଳ୍ପ କାଳ ମଧ୍ଯରେ ସେମାନେ ଯୋଗୀ ବା ବାଉଲ 
ଦଳର ପ୍ରଧାନ ବାଦକ ସହିତ ସ୍ଵରରେ ସ୍ଵର ମିଳାଇ ନୂତ୍ଯର ତାଳେ ତାଳେ ତାଳ ମିଳାଇ 
ଲୀଳାସ୍ଥଳୀକୁ ରସ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କଲେ । 


ଭାବରାଜ୍ୟର ସମ୍ର୍ରାଟ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ମାନସପୁତ୍ରର ଆଗମନ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଅଧୀର 
ଆଗ୍ରହରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥୁଲେ । ସ୍ନିଗ୍ଧ ଶାନ୍ତ ଏକ ଅପରାହ୍ନ । ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚବଟୀ ମୂଳରେ 
ବସିଛନ୍ତି । ଭାବ ସାଗରରେ ତାଙ୍କର ମନତରୀ ପାଲ ଟେକିଛି । ତରଙ୍ଗରେ ଉଦ୍‌ବେଳିତ 
ଗଙ୍ଗାବକ୍ଷରେ ସେ ସହସା ତାଙ୍କର ଭାବଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁବାକୁ ପାଇଲେ ଗୋଟିଏ ଅପରୂପ ¬ 
ସୁନ୍ଦର ବିକଶିତ ଶତଦଳ କମଳ । ଶତଦଳ କମଳ ଉପରେ ଆନନ୍ଦମୂର୍ଭି ଶ୍ୟାମଳ କୋମଳ 
ବାଳକ୍ରଷ୍ଣ, ତାଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ଵରେ ନୃତ୍ୟରତ ତାଙ୍କରି ସମବୟସୀ ଅପୂର୍ବ ଦର୍ଶନ ଏକ ବାଳକ । 
ନୟନାଭିରାମ ସେହି ଅପାଥିବ ଦୃଶ୍ୟ ! ଦିବ୍ୟ ଶିଶୁ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ନୃତ୍ୟର ଲଳିତ ଛନ୍ଦ ଭାବରାଜ୍ୟର 
ରାଜାଙ୍କୁ ଅଭିଭୂତ କରିଦେଲା, ଆନନ୍ଦର ଢେଉ ଦେହରୂପକ କୁଳକୁ ପ୍ଳାବିତ କରିଦେଲା | ଅଳ୍ପ 
ସମୟ ମଧ୍ଯରେ ପଟ୍ଟ ପରିବତ୍ତନ ହେଲା । କୋନ୍ନଗରଠାରୁ ଗଙ୍ଗାନଦୀପାର ହୋଇ ଭକ୍ତ ମନମୋହନ 
ମିତ୍ର ଆସିଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ଵର ମନ୍ଦିରକୁ । ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜଣେ ଆତ୍ମୀୟ 
ଯୁବକକୁ । ସେମାନେ ଦୁଇଜଣ ଠାକୁରଙ୍କ ପଦଧୂଳି ଗ୍ରହଣ କଲେ । ଯୁବକ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବା 
ମାତ୍ରେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ହୃଦୟସିନ୍ଧୁ ପୁଣି ଥରେ ଉଦ୍ବବେଳିତ ହୋଇଉଠିଲା । ଦେଖ୍‌ଲେ ତାଙ୍କ 
ସମ୍ମୁଖରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି ସେହି ସଦ୍ୟ - ଦୃଷ୍ଟ କମଳଦଳରେ ନୁତ୍ୟରତ କୃଷ୍ଣସଖା । ସହଜରେ 
ସେ ବୁଝିନେଇଥୁଲେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଦର୍ଶନ ହୋଇଥୁବା ବଟବୃକ୍ଷ ତଳର ଦଣ୍ଡାୟମାନ ସେହି 
ବାଳକକୁ ଓ ଜଗନ୍ନାତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ମାନସପୁତ୍ରକୁ । କିନ୍ତୁ ଭାବନିଧ୍‌ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ 
କୌଣସି ଆବେଗ ଉଜ୍ଛ୍ଵାସ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ନାହିଁ । ସେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ କରି ମନମୋହନଙ୍କୁ 
କହିଲେ, “‹ଏ ସୁନ୍ଦର ଆଧାର |'' ଯୁବକର ନାମ “ରାଖାଇବନ୍ଦ୍' ଶୁଣି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପୁନରାୟ 
ଭାବବିଭୋର ହୋଇପଡ଼ିଲେ । ଅସ୍ମୃଟ ସ୍ଵରରେ କେବଳ ମାତ୍ର କହିଲେ, ‹ “ ସେହି ନାମ | ରାଖାଲ- 
ବ୍ରଜର ରାଖାଲ ।”” ଭାବ ପ୍ରଶମିତ ହେବା ପରେ ସେ ଯୁବକକୁ ସ୍ନେହ ସମ୍ଭାଷଣ କଲେ (0 
ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷାରେ ଅଉଥରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ ଦେଲେ । ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ 


ଶ୍ରୀରାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାନସପୁତ୍ର ୨୩ 


ଓ ମଧୁର ବ୍ୟବହାରରେ ଯୁବକ ଅଜ୍ଞାତ ଏକ ଦୁର୍ବାର ଆକର୍ଷଣ ଅନୁଭବ କଲେ; ବୁଝି ପାରିଲେ 
ନାହ “ମନର ଏପରି ଆକର୍ଷଣ କାହିକି?? ଯୁବକ ସେଦିନ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତନ କଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ 
ତାଙ୍କର ମନ ପଡ଼ି ରହିଲା ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ବରର ଆନନ୍ଦ ସାଗରରେ । 


ରାମକୃଷ୍ଣ ଅବତାର ଲୀଳାରେ ଏଇ ୯ ପିତାପୁତ୍ରର” ମିଳନ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ; 
ମଣିକାଞ୍ଚନ ଯୋଗବିଶେଷ । ଅବତାର ଲୀଳାରେ ପିତାପୁତ୍ରର ସମ୍ପର୍କର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସାଂସାରିକ 
ବୁଦ୍ଧିରେ ବୁଝି ହେବନାହି । ଭକ୍ତ ଲେଖକ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବସୁ ଲେଖୁ ଛନ୍ତି, “` ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହନ୍ି- 
- “ ରାଖାଲ ମୋର ପୁତ୍ର'-- ମାନସପୁତ୍ର | ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୋର ନାହିଁ | ତେବେ 
ଅଗ୍ନିଶିଖାରୁ ଅନୁରୂପ ଅଗ୍ନଶିଖାର ସଞ୍ଚାର । ଯଦି କଥାର ତାପ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହାହିଁ ହୁଏ ପିତାପୁତ୍ର ଉଭୟଙ୍କୁ 
ଦେଖୁବାର ଅପରିସୀମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯାହାର ହୋଇଛି ସେହି କେବଳ କିଛି ଅଂଶରେ ଉପଲବୁଧୁ 
କରିପାରିବେ, ଶ୍ରୀରାମକୁଷ କାହିକି କହୁଥୁିଲେ- ରାଖାଲ ମୋର ପୁତ୍ର ।୮? ମହାନ ଜୀବନଶି ଳ୍ୀ 
ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ନିଜ ହାତରେ ଗଢ଼ିଥୁଲେ ତାଙ୍କର ମାନସପୁତ୍ରର ଜୀବନକୁ । ତାଙ୍କର ବୈଚିତ୍ର୍ୟପୂର୍ଟ 
ସବଳ ସୁଠାମ ଜୀବନକାହାଣୀ ଧର୍ମଜଗତର ଇତିହାସରେ ସ୍ବର୍ଣ୍ରାକ୍ଷରରେ ଚିରଭାସ୍ଵର ହୋଇ 
ରହିଅଛି । ଏହି ଜୀବନସ୍ରୋତସ୍ଵିନୀର ଆଧ୍ୟାମ୍ମ଼ିକ ଗଭୀରତା ନିଣ୍ଟୟ କରିବା ଦୁଃସାଧ୍ଯ ଅଟେ । 
କିନ୍ତୁ ତାହା ଲୀଳାୟିତ ଛନ୍ଦରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟର ସାଧନଭଜନର ଇତିବ୍ୂତ୍ତର ବାଟଘାଟରେ 
ଯେଉ ସୁଖଦାୟୀ ସ୍ମତି ରଖି ଯାଇଛି ତାକୁ ଚୟନ କରି ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଜଗନ୍ମାତା ପ୍ରେରିତ ଶୁଦ୍ଧସାକ୍ତ୍ରିକ 
ବାଳକର ଲୀଳାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଆଂଶିକ ଭାବରେ ସମ୍ଭବପର । ଲୀଳାନୁଧ୍ଯାନରେ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ 
ହୃଦୟ ଅଭ୍ୟୁଦୟର ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବେ, ଲୀଳାସୁଧାର ରସ ଆସବାଦନ କରି ପରମାନନ୍ଦ 
ଲାଭ କରିବେ, ଏହି ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇ “ଭକ ସଙ୍ଗେ ଭକ୍ତ ସଖା' ଲୀଳା କରିବା ବେଳେ ଯାହା 
କରିଥୁଲେ, ତାହାର ଯଥାସାଧ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ା କରାଯିବ | 


ଚବିଶ ପ୍ରଗଣା ଜିଲ୍ଲାର ବସିରହାଟ ମହକୁମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶିକଡ଼ା ଗୋଟିଏ ବର୍ଵି ଷ୍ଣୁ ପ୍ରାଚୀନ 
ଗ୍ରାମ ଅଟେ । କଲିକତାଠାରୁ ଉତ୍ତରକୁ ଛତିଶ ମାଇଲ ଦୂରରେ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ । ବିଖ୍ୟାତ “ ଆକନାର 
ଘୋଷ ।' ` ପରିବାରର ଆନନ୍ଦମୋହନ ଘୋଷ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମର ଜମିଦାର । ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସେ 
ଜଣେ ଖାତନାମା ପୁରୁଷ ଥୁଲେ । ଆନନ୍ଦ ମୋହନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନରୂପେ ରାଖାଲଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର 
ଆବିଭ୍ଭାବ ଘଟେ । ଭଳନ-ଆରାଧନାରେ ତୁଷ୍ଟ ବ୍ରଜବିହାରୀ ଅହୈତୁକୀ କୃପା କରି ଏହି ଦେବ 
ଶିଶୁଟିକୁ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି, ମାତା କୈଳାସ କାମିନୀ ।? ଏହି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ଵାସ ନେଇ ପୁତ୍ରର 
ନାମକରଣ କଲେ ରାଖାଲବନ୍ଦ୍ର । ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ଜମିଦାର ଗୃହରେ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନର ଜନ୍ମ, 
ଗ୍ରାମବାସୀଗଣ ଆନନ୍ଦମୁଖର ହୋଇଉଠିଥୁଲେ । ଶଙ୍ଖଧ୍ଵନୀ ହୁଳହୁଳି ଦେଇ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ଵଜନଗଣ 


୧. ମକରନ୍ଦ ଘୋଷଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧସ୍ତନ ସପ୍ତମ ପୁରୁଷ ସଦାନନ୍ଦ ଘୋଷ ଆକ୍‌ଣାରୁ ଆସି ଶିକଡ଼ାରେ ବସବାସ କରିଥୁଲେ । 
ଏଇଥ୍ଵପାଇଁ ପରିବାରଟି “ଆକ୍ଣାର ଘୋଷ” ନାମରେ ପରିଚିତ । ଆକ୍ଣା ଗ୍ରାମଟି ହୁଗୁଲି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଗରା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ 


ଓହ୍ଲାଇ ଯିବାକୁ ହୂଏ । 
୨. ବସିର୍‌ହାଟର ନିକଟ ଟ୍ୟାଟରା ଗ୍ରାମର ଭବାନୀଚରଣ ଗଣଙ୍କର ପୌତ୍ରୀ ଓ କ୍ଷୀରୋଦନାଥ ଗଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପକ୍ଷର କନ୍ୟା । 


୨୪ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଶିଶୁର ଶୁଭ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସ୍ଵାଗତ ଜଣାଇଲେ । ସେଦିନ ଥଲା ମଙ୍ଗଳବାର, ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ବିତୀୟା ତିଥ, 
୧୮୬୩ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ୍ଦ, ଜାନୁଆରୀ ମାସ ୨୧ ତାରିଖ । 


ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ନିଗ୍‌ଧ ଶ୍ୟାମଳିମା । ପଟ ଭୂମିକାରେ ପିତାମାତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ¬ ସୁଧା ଓ ସ୍ଵଜନ 
ପରିଜନଙ୍କର ଆଦର ଯନ୍ରେ ସେଇ କମନୀୟ ଶିଶୁର ପ୍ରଥମ କେତୋଟି ପଦକ୍ଷେପ । ଆନନ୍ଦମୁଖର 
ବର୍ଷ କେତୋଟି ବଡ଼ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଥୁଲା । ତାହା ପୁଣି କାଳର କରାଳ ଆଘାତ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ 
କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ସ୍ତବୃଧ କରିଦେଇଥୁଲା । ଶିଶୁର ବୟସ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ, ସେହି ସମୟରେ ମାତା 
କୈଳାସକାମିନୀ ଅକସ୍ମାତ୍‌ ମତ୍ତ୍ୟଲୋକରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ । ଶିଶୁର ଜୀବନ ପତ୍ରିକାର ପ୍ରଥମ 
ପୃଷ୍ଠାରେ ହି ନଶ୍ଵର ଜଗତ ପ୍ରପଞ୍ଚର ବାସ୍ତବରୂପ ଅତିରୂଢ଼ଭାବରେ ଯେପରି ଗାରେଇ ଦେଲା । 
ସଂସାରୀ ବିଷୟୀ ସମ୍ପନ୍ନ ଆନନ୍ଦ ମୋହନ ଦ୍ଵିତୀୟ ବିବାହ କଲେ । ଦ୍ଵିତୀୟା ପନ୍ନୀ ହେମାଙ୍ଗିନୀ 
ଏହି ସଂସାରକୁ ଆସି ମାତୁୃହରା ବାଳକକୁ କୋଳକୁ ଉଠାଇ ନେଲେ । ଆନ୍ତରିକ ସ୍ନେହ ଓ 
ଯନ୍ବରେ ବାଳକର ମନର ଆଘାତକୁ ପୋଛି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ । ହେମାଙ୍ଗିନୀଦେବୀଙ୍କର 
ଗୋପାଳ, ଭୁପାଳ ଓ ନେପାଳ ନାମରେ ତିନିପୁତ୍ର ଓ ତିନିକନ୍ୟା ହୋଇଥୁଲେ । ` 


ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାଳକର ହୃଦୟରେ ଦେବଦ୍ଧିଜଭକ୍ତି ବିକଶିତ ହେଉଥାଏ । 
ବାଳକ ନିଜ ହାତରେ କାଳୀ ପ୍ରତିମା ଗଢ଼ି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ପୂଜା ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ 
ଭଲପାଉଥୁଲା । କେତେବେଳେ ସେ ପୁରୋହିତ ସାଜୁଥୁଲା ତ କେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ବେଶରେ 
ପୂଜା ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲା । ବାଳକଟିର ଗୀତ ଭାରି ପ୍ରିୟ ଥୁଲା । ଭିକାରୀ ବୈରାଗୀ ନିକଟରୁ 
କୀଉ୍ତନ ଶୁଣି ସହଜରେ ଗୀତ ଶିଖୁଥୁଲା । ବାଳକର ନାୟକତ୍ସରେ ଗ୍ବହ ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ପଠନ ଓ 
ଭଜନ ସ୍ଥାନରେ ହରିନାମ କୀଉଁନ ହୁଏ । କେତେବେଳେ ବା ଗ୍ରାମର ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥୁବା 
ତାଳ, ପଣସ, ଖଜୁରୀ ଗଛ ଘେରା ପୀରଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ ନିକଟରେ ଶ୍ୟାମାସଂଗୀତର ଆସର 
ଜମେ, ଆଉ କେତେବେଳେ ବା ନିଜନ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଧାନ ଖେଳରେ ବାଳକ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ 
ବସି ରହିଥାଏ । ପ୍ରାଚୀନ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୁର୍ଗା ଉତସ୍ସ୍‌ବ ହୁଏ । ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର 
ଶିଶୁମାନେ ଖେଳରେ ମାତି ଯାଆନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ରାଖାଲ ସେହି ସମୟରେ ପୂଜାମଣ୍ଡପରେ ବସି ସ୍ଥିର 
ଦୃଷ୍ଟିରେ ପୂଜା ଦେଖେ ଓ ଆରତୀ ଦେଖେ । ବାଳକ ତାର ସମବୟସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଜନ 
କୀର୍ଭନ କରିବାକୁ ଯେପରି ଭଲପାଏ ସେପରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଖପରାଡିଥଆ ପ୍ରଭୂତି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜନପ୍ରିୟ 
ଖେଳର ସହିତ ଖେଳେ ଅସୀମ ଉତ୍ବାହ । ପରିଚିତ ଅପରିଚିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦର ଓ ସ୍ନେହରେ 
ସୁଦର୍ଶନ ବାଳକ ଆନନ୍ଦ-ସ୍ଫୂର୍ଭିରେ ଶଶୀକଳା ପ୍ରାୟ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା । 


ଗୋଟିଏ ଶୁଭଦିନ ଦେଖୂ ବାଳକର ହାତରେ ଖଡ଼ିଛୁଆ କରି ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ ହେଲା । ଜମିଦାର 
ଆନନ୍ଦ ମୋହନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନିଜ ବାସଗୃହ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଅବୈତନିକ ପାଠଶାଳା 


ସ୍ଥାପିତ ହେଲା । ପ୍ରସନ୍ନ ସରକାର ସେଠାରେ ଶିକ୍ଷକରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ । ସେଠାରେ ହିଁ 
ବାଳକର ନିୟମିତ ଭାବରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା । ଶ୍ରୁତିଧର ବାଳକ ପାଠଶାଳାରେ 


୧. ଅରୁଣ ପ୍ରକାଶ ଘୋଷ : ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଓ ଶିକଡ଼ା କୁଳୀନ ଗ୍ରାମ, ପୃ.୧୯ | 


ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାନସପୁତ୍ର ମା 


ହେଉଥୁବା ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧୂକାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ଆନନ୍ଦିତ ଆନନ୍ଦମୋହନ 
ପୁତ୍ରର ଉଜ୍ଵଳ ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ଵପ୍ନ ଦେଖୁବାକୁ ଲାଗିଲେ । ଏହି ସମୟର ଗୋଟିଏ ଉଲ୍ଲେଖ 
ଯୋଗ୍ୟ ଘଟଣା । ପାଠଶାଳାରେ ସହପାଠୀମାନଙ୍କର ଦେହରେ ବେତ୍ରାଘାତ ହେଲେ ବାଳକଟିର 
ପ୍ରେମପୂଣ୍ଠ୍ର ହୃଦୟ କାନ୍ଦି ଉଠୁଥୁଲା, ଚକ୍ଷୁରୁ ଅଶ୍ରୁ ଝରି ପଡ଼ୁଥୁଲା । ସ୍ନେହ ପରାୟଣ ଶିକ୍ଷକ 
ମହାଶୟ ବାଳକଟିର ଆଖୁରୁ ଅଶ୍ରୁ ଝରିବାର ଦେଖୁ ବ୍ୟଥୁତ ହୋଇ ପାଠଶାଳାରେ ବେତ୍ରଦଣ୍ଡ 
ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ । କିଶୋର ରାଖାଲର ଅବସର ବିନୋଦର ଦୁଇଟି ପ୍ରିୟ ସଉକ-- ଗୋଟିଏ 
ହେଲା ଫ୍ରୁଲଫଳର ବଗିଚା କରିବା ଓ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ପୋଖରୀରେ ବନ୍ନଶୀ ପକାଇ ନିବିଷ୍ଠ 
ମନରେ ମାଛ ଧରିବା । ପରବର୍ତୀ ସମୟରେ ଆ ଚାର୍ଯ୍ୟରୂପେ. ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସଂସାର 
ମରୁଦ୍ୟାନରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଶାନ୍ତିର ନୀଡ଼ ରାମକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଉଦ୍ୟାନ ରଚନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା 
ଏବଂ ସଂସାର ରୂପକ ସରୋବରରୁ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ମୁମୁକ୍ଷୁମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁଶକ୍ତିର ଆକର୍ଷଣରେ ଆକର୍ଷିତ 
କରିବା ଦେଖାଗଲା, ସେତେବେଳେ ସ୍ଵଭାବତଃ ବାଲ୍ଯକାଳର ଏହି ଦୁଇଟି ସଉକ ବିଷୟରେ 
ମନକୁ ଆସେ । ଏହିପରି ଭାବରେ ଶିକଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସ୍ନେହାଞ୍ଚଳରେ କିଶୋର ବୟସର ପ୍ରଥମ 
୧୨ଟି ବର୍ଷ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା । 


ଉଚ୍ଚତର ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦମୋହନ ପୁତ୍ରକୁ ୧୮୭୫ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ୍ଦରେ କଲିକତା 
ଆଣିଲେ । ଉତ୍ତର କଲିକତାରେ ବଳରାମ ଘୋଷ ଷ୍ଟୀଟ୍‌ରେ ଆନନ୍ଦମୋହନଙ୍କ ଶ୍ଵଶୁର ଶ୍ୟାମଲାଲ 
ସେନ ମହାଶୟଙ୍କର ଗୃହରେ କିଶୋରଟିର ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା । ଘରର ନିକଟବତ୍ତୀ 
ଟ୍ରେନିଂ ଏକାଡ଼େମୀ ନାମକ ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରାଖାଲ ନାମ ଲେଖାଇଲେ । ଗ୍ରାମର ଉନ୍ଜଲ କ୍ତ 
ପରିବେଶରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ରାଖାଲ କଲିକତା ସହରର ଆବଦ୍ଧ ଜଳବାୟୁରେ ଟିକିଏ ଅସ୍ଵସ୍ତ ଅନୁଭବ 
କଲେ । ବିଦ୍ୟାଳୟ କକ୍ଷର ଆବଦ୍ଧ ପରିବେଶ ଅପେକ୍ଷା ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଲଗ୍ନ ବ୍ୟାୟାମାଗାର ପ୍ରତି 
କିଶୋରର ମନ ସହଜରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲା । ଏହି ବ୍ୟାୟାମଗାରରେ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ସହିତ 
ଧୀର ଗମ୍ଭୀର ରାଖାଲଚନ୍ଦ୍ରର ମିଳନ ଘଟିଲା । ବୟସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହିସାବ କଲେ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ 
ରାଖାଲଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମାତ୍ର ନଅ ଦିନ ବଡ଼ । ନରେନ୍ଦ୍ରର ପୁରୁଷ ବ୍ଯଞ୍ଜକ ଚାଲିଚଳନ ଓ 
ସୁମଧୁର କଣ୍ତସ୍ଵର କୋମଳ ସ୍ଵଭାବ ରାଖାଲକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କଲା । ଅବତାରଙ୍କର ଦୁଇ 
ପାର୍ଷଦ ଯେମିତିକି ସ୍ଵାଭାବିକ ଆକର୍ଷଣରେ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରୁ ହିଁ ଗଭୀର ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନରେ 
ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ପରମ ଆମ୍ବୀୟ ହୋଇଗଲେ । ସେ ସମୟରେ କଲିକତା ମହାନଗରୀ 
ବ୍ରାହ୍ମ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆଲୋଡ଼ିତ । ମହାତ୍ମା କେଶ ବଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବାଗ୍ମିତା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵରେ ଆକୃଷ୍ଟ 
କିଶୋର ଯୁବକଗଣ ସମସ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଛନ୍ତି । 
ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସହଜାତ ଧର୍ମାନୁରାଗର ପ୍ରେରଣାରେ ବ୍ରାହ୍ମସମାଜକୁ ଯାତାୟାତ କରୁଥାଆନ୍ତି । 
ଧର୍ମାନୁରାଗର ପ୍ରେରଣାରେ ରାଖାଇଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ଯ ବ୍ରାହ୍ମ ଆନ୍ଦୋଳ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ । ସେ 


୦୦୦ 
୧. ପରବର୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ । । 
୨. ଏହା ପ୍ରଚଳିତ ମତ କିନ୍ତୁ ସ୍ଵାମୀ ଶୁଦ୍ଧାନନ୍ଦଙ୍କ ଡାଏରୀରୁ ଜଣାଯାଏ ¬ ଉଭୟଙ୍କ ପରିଚିତ › ହେମାଲୀ” ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ 


ଗୃହରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଳାପ ହୋଇଥଲା । ହେମାଲୀଙ୍କ ଗୃହରେ ସଙ୍ଗୀତର ଆସର ହେଉଥୂଲା । 


୨୬ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ସମାଜରେ “ଓଁ ପିତା ନୋହସି?” ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟରେ ପରମ କାରୁଣିକ ଜଗତପିତାର ଆରାଧନାରେ 
ତାଙ୍କର ସ୍ଫ ଟୋନ ଖ ଧର୍ମ ପିପାସୁ ମନରେ ସାନ୍ସ୍ଵନା ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ । କିଛି ବର୍ଷ ପରେ 
ଆନୁମାନିକ ୧୮୮୧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଦିନେ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଓ ରାଖାଲବନ୍ଦ୍ର 
ବ୍ରାହ୍ମସମାଜଭୁକ୍ତ ହେବାପାଇ ତାଙ୍କର ସ୍ଵୀକୃତି ପତ୍ରରେ ସ୍ଵାକ୍ଷର କଲେ ।` ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ଯେ 
ସେମାନେ ଏକମାତ୍ର ନିରାକାର ଅଦ୍ଵିତୀୟ ବ୍ରହ୍ମର ଉପାସନା ଓ ଧ୍ୟାନଧାରଣା ଆଦି କରିବେ । 
ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରକ୍ଷା କରିବା ନିମିତ୍ତ ସେମାନେ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ଯ କଲେ । କିନ୍ତୁ କିଛିଦିନ 
ମଧ୍ଯରେ ସ୍ଵାଭାବିକ ଅଧ୍ୟାମ୍ବଭାବର ବିକାଶ ହେତୁ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଅତି ସୀମିତ 
ବା ପରିମିତ ଧାରଣା ରାଖାଲଚନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ଅସ୍ଵସ୍ତିକର ମନେହେଲା । ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ସୀମାକୁ 
ଅତିକ୍ରମ କରି ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ତର ଭାବରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ । ତାଙ୍କର ଏହି ଧମ -ଜୀବନ 
ସମ୍ପ୍ନସାରଣର ଘଟଣାବଳୀ କ୍ରମେ .କ୍ରମେ ଅନୁସରଣ କରିବା | 


ଏହି ସମୟରେ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଧର୍ମ ଭାବରେ ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ନିରାମିଷ ଭୋଜନ କରୁଥୁଲେ 
ଓ ଭୂମି ବା କମ୍ବଚ୍ଚ ଶଯ୍ୟାରେ ରାତ୍ରିଯାପନ କରୁଥୁଲେ । ତାଙ୍କର ଓ ରାଖାଲଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ଯ 
ଥିଲା ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ ଓ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଭଶ୍ଵର ଆରାଧନା କରିବା । 
ଦୁଇଜଣଯାକ ସହଜ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମସ୍‌ଜିଦ୍‌ ଗୃହ ଷ୍ଟୀଟ୍‌ରେ 
ଅମ୍ବିକାଚରଣ ଗୁହ ପରିଚାଳିତ କୁସ୍ତ ଆଖଡ଼ାରେ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥୁଲେ । 
ଏହିପରି ଭାବରେ ସୁସ୍ଥସବଳ ଶରୀର ଗଠନ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ, ବ୍ରାହ୍ ସମାଳର ଉପାସନାର 
ଯୋଗଦାନ ଓ ଗହରେ ଧ୍ଯାନଧାରଣା ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ରାଖାଲଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେ ଅଧୁକ ଆଗ୍ରହୀ 
ହେଲେ, ତାଙ୍କର ଲେଖାପଢ଼ାରେ ଓଦାସୀନ୍ୟ ମଧ୍ଧ ସେଇ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଗଲା । ପିତାମାତା 
ଓ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ଵଜନ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ । ସଂଂସାରିକ ବିଷୟରେ 
ଅନ୍ୟ ଯୁବକଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକ୍‌ ଆଚରଣ ଦେଖ୍‌ ତାହାର କାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାରେ 
ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ, କିଛୁ ପ୍ରକୃତ କୌଣସି କାରଣ ବା ତଥ୍ୟ. ନିର୍ଧାରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ | ସଚ୍ଚରିତ୍ର 
ସଦ୍‌ଗୁଣସମ୍ପନ୍ନ ଯୁବକର ମନର ଗହନ କଥା କେହି ଜାଣି ପାରିଲେ ନାହିଁ । ପାଠରେ ଅବହେଳା 
ବ୍ୟତୀତ ଯୁବକର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ଯ ନଥୁଲା । ସାଧାରଣ ସାଂସାରିକ 
ଯୁକ୍ତିରେ ଦେଖୁବାକୁ ଗଲେ ଆତ୍ମୀୟସ୍ଵଳନଗଣ ଭାବିଲେ ଯେ, ଯୁବକକୁ ଯଦି ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ 
ଆବନ୍ଧ କରିଦିଆଯାଇପାରିବ, ତେବେଯାଇ ତାଙ୍କର ସାଂସାରିକ ଦାୟିତ୍ସଵବୋଧ ଆସିବ ଓ ବିଷୟାସକ୍ତି 
ମଧ୍ଯ ବଢ଼ିବ । ସେମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ରେ ଆନନ୍ଦମୋହନ ଓ ଶ୍ୟାମଲାଲ ତାଙ୍କପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ 
ପାତ୍ରୀର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଲାଗିଲେ | ନିକଟରେ ଥିବା ସିମଲାପଲ୍ଲୀର କୋନ୍ନଗରରେ ସମ୍ରାନ୍ତ 
ମିତ୍ରବଂଶୀୟ ମନମୋହନ ମିତ୍ର ବାସ କରୁଥୁଲେ । ମନମୋହନଙ୍କର ପିତା ଭୁବନମୋହନ ମିତ୍ର 
ସରକାରୀ ଡାକ୍ତର ଥୁଲେ । ସଜ୍ଜନ ଧର୍ମପ୍ରାଣ ମନମୋହନ ଶ୍ୟାମଲାଲଙ୍କର ପରିଚିତ ଥୁଲେ । 
ମନମୋହନ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ବିଶ୍ବେଶ୍ଵରୀଙ୍କର ବିବାହ ଦେବାପାଇଁ ପାତ୍ରର 


୧. ଲୀଳାପ୍ରସଙ୍ଗକାରଙ୍କର ମତରେ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ରାଖାଲ ସେହିପରି ଏକ ସ୍ଵୀକୃତି 
ପତ୍ରରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଥିଲେ । 


ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାନସପୁତ୍ର ୨୭ 


ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥ୍‌ଲେ । ମନମୋହନଙ୍କର ମାତା ଭକ୍ତି ପ୍ରାଣା ଶ୍ୟାମାସୁନ୍ଦରୀ ମଧ୍ଯ ଏହି ସୁଦର୍ଶନ 
ସୁସ୍ଥସବଳ ଯୁବକକୁ ଦେଖୁ ପସନ୍ଦ କଲେ। ପାତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହେଲା । ବାଳକ ସ୍ଵଭାବ 
ରାଖାଲର ବୈଷୟିକ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆ ସକ୍ତି ନଥୁଲା । ପିତାମାତାଙ୍କର ଅନୁଗତ ରାଖାଲ 
ବିବାହ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଆପଭି ଅଭିଯୋଗ କରିଥୁଲେ ବୋଲି ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ । ୧୮୮୧ 
ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଏକ ଶୁଭଦିନରେ ବିଶ୍ଵେଶ୍ଵରୀଙ୍କ ସହିତ ରାଖାଲଚନ୍ଦ୍ରର ଶୁଭପରିଣୟ 
ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା । ସେତେବେଳେ ରାଖାଲଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବୟସ ପ୍ରାୟ ୧୮ ଓ ବିଶ୍ବେଶ୍ବରୀଙ୍କର ବୟସ 
୧୧ ବର୍ଷ । ଲୀଳାମୟ ଭଗବାନଙ୍କର କଳାକୌଶଳ ଦୁ ବୌଜ୍ଷ । ଆମ୍ବୀୟସ୍ଵଜନମାନେ 
ରାଖାଲଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସହଜାତ ଭଗବତମୁଖ୍‌ୁ ମନକୁ ବିବାହ ସୂତ୍ରରେ ସଂସାରରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ 
ବାନ୍ଧିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ, ସେହି ବନ୍ଧନ ସୂତ୍ରହି ସକଳ ସଂସାରିକ 
ବନ୍ଧନ ଛିନ୍ନ କରିବାର ଏବଂ ଜଗତ ମାୟାଜାଲରୁ ଚିରମୁକ୍ତି ଲାଭରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାରଣ ହୋଇଥୁଲା । 
ମନମୋହନ, ତାଙ୍କର ଜନନୀ ଶ୍ୟାମାସୁନ୍ଦରୀ ଦେବୀ ଓ ତାଙ୍କର ନିକଟ ଆତ୍ମୀୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 
ଦତ୍ତ ପ୍ରଭୂତି ଶ୍ରୀଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ କୃପା ପାଇ ଧନ୍ୟ ହୋଇଥୁଲେ । ବିଶେଷକରି ଭକ୍ତ ମନମୋହନ 
ଓ ତାଙ୍କର ଜନନୀ ଶ୍ରୀରାମକୂଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବତାର ଜ୍ଞାନରେ ଭକ୍ତି ଓ ସେବା 
କରୁଥୁଲେ ଏବଂ ସବୁ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଚାହିଁ ରହୁଥୁଲେ । 
ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭକ୍ତ ମନମୋହନ ଭିଣେଇ ରାଖାଲବନ୍ଦଙ୍କୁ 
ବିବାହ ପରେ ଦିନେ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ଵରୀ କାଳୀ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇଯାଇଥୁଲେ କା ଗୁରୁଶି ଷ୍ୟ ଓ “ ପିତାପୁତ୍ରର” 
ଏଇ ମିଳନ ରାମକୃଷ୍ଣ ଅବତାର ଲୀଳାର ଏକ ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଘଟଣା ଥୁଲା । 
ପ୍ରେମ ବିଗ୍ରହ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ରାଖାଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ହକୁ ଫେରିଲେ । ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 
ମଧ୍ଯ ଯୋଗଦାନ କଲେ । କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ବର ତପୋବନର ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କର ମନକୁ ଚଞ୍ଚଳ 
କରିଦେଇଥୁଲା । ଶୈଶବ ପ୍ରାଣ ମଧ୍ଯରେ ସେ ଏକ ଅନିର୍ବଚନୀୟ ଅଭାବ ବୋଧ କରୁଥୁଲେ । 
ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କର ସେହି ଅଭାବ- ଅନ୍ଧକାର ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୃଦୟ 
ମଧ୍ଯରେ ଜ୍ୟୋତି ମୟ ଆନନ୍ଦର ସ୍ଦୃରଣ ହେଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ମଧ୍ଯ କୌଣସି ଏକ ଅଜ୍ଞାତ 
କାରଣରୁ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ଵରରେ ଥୁବା ସେହି ଅତୁଳନୀୟ ମଣିଷ ପ୍ରତି ତୀବ୍ର ଆକର୍ଷଣ ଅନୁଭବ 
କଲେ । କିଛିଦିନ ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଗୃହକୁ ନଫେରି ସେ ଏକାକୀ ଦକ୍ଷି ଣେଶ୍ଵରର କାଳୀମନ୍ଦିରରେ 
ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଲେ । ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ତାର ଆଦର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କଲେ । ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ 
ହୃଦୟରେ ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମର ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ଏତେ ଡେରି ହେଲା କାହିଁକି? କଅଣ ବା 
ଆଉ ଉତ୍ତର ଦେବ ସେ ? ମୌନ ରାଖାଲ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଖକୁ ଏକାନ୍ତ ନିର୍ଭରତାର ଦୃଷ୍ଟିରେ 
ଚାହିଁ ରହିଲେ । ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ଯ ଜଗନ୍ମନାତା ପ୍ରେରିତ ଏହି ବାଳକଟିକୁ ନିବିଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ ଦେଖୁବାକୁ 


୧. ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦତ୍ତ ଓ ମନୋମୋହନ ପରସ୍ପରର ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ । ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ରାମଚନ୍ଦଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଥ୍ଲେ । 
୧. ନରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ୧୮୮୧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ୍ଦ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ପ୍ରଥମଥର ଦକ୍ଷି ଣେଶ୍ଵରକୁ ଯାଇଥଲେ । 


୨୮ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଲାଗିଲେ। ମନର ମଣିଷ ପଡ଼େ ଯେ ଜଣା, ନୟନ ଦେଖିଲେ ହୁଏ ସେ ଚିହ୍ନା । ଉଭୟଙ୍କ 
ମଧ୍ଯରେ ଯେପରି ଏକ ବୁଝାମଣା ହୋଇଗଲା । ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଦେଖୁବାକୁ ପାଇଲେ 
ଏକାଧାରରେ ପିତା, ମାଚା, ପ୍ରାଣର ସଖା ଓ କରୁଣାମଯ ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କୁ । ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଦେଖୂଲେ 
ଶୁଦ୍ଧସତ୍ତ୍‌ ନିତ୍ୟସିଦ୍ଧ ଏକ ଦେବଶିଶୁକୁ; ତାଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ନିଜର ମଣିଷ, ନୟନରମଣି, ଅମୂଲ୍ୟନିଧକୁ | 
ସେ ସେହି ଯୁବକଟିକୁ ନହବତରେ ଥୁବା ଶ୍ରୀସାରଦାଦେବୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇଗଲେ । ଶ୍ରୀମା 
ପରବର୍ତୀସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଥୁଲେ, “‹ ନହବତକୁ ସେ ରାଖାଲକୁ ନେଇଆସି 
କହିଲେ, “ଏଇ ନିଅ ତୁମର ପୁଅକୁ |? ରାଖାଲ ମତେ ପ୍ରଣାମ କଲା | ମୁଁ ରାଖାଲର ମସ୍ତକରେ 
ହାତ ଦେଇ ଓ ଚିବୁକ ସ୍ବର୍ଶ କରି କହିଲି- ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର । ରାଖାଲ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ଯ ପ୍ରଣାମ 
କଲେ। ଘରେ ଥୁବା ମିଠା ରାଖାଲକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି । ଆମେ ଯେମିତି ରାଖାଲର ଚିର 
ପରିଚିତ, ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ମତେ ମା ବୋଲି ଡ଼ାକିଲା । କି ସରଳ ମଧୁର 
ସ୍ଵଭାବ ଥିଲା ରାଖାଲର । ` .....?? 

ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗର କେତେ ମାସ ପରେ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଓ ଲାଟୁ ମଧ୍ଯରେ ହୋଇଥୁବା ନିମ୍ନ 
କଥୋପକଥନ ବର୍ଣନା କରାଯାଇପାରେ । ୧୮୮୨ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥୁର 
ପରଦିନ ସକାଳେ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ଘରେ କଥାବାତ୍ତା ହେଉଥିଲେ । 

ନରେନ - ହଇରେ ! ସେଠାକୁ କଅଣ ରାଖାଲ ଯାଏ ? 

ଲାଟୁ- ହଁ ଯାଏ । ଏପରିକି ଦିନେ ଦୁଇଦିନ ସେଠାରେ ମଧ୍ଯ ରହିଯାଏ । ତାଙ୍କୁ ସେ ଭାରି 
ସ୍ନେହ କରନ୍ତି । ନିଜ ପାଖରେ ବସାଇ ଖୁଆନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେତେ ମଜା ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ 
କରନ୍ତି । ସେଦିନ ସେ ତାଙ୍କୁ ମାଂଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇଗଲେ କହିଲେ - 'ଏଇ ନିଅ ତୁମ ପୁଅକୁ, 
ତୁମ ପୁଅ ଆସିଛି ।” ମା କେତେ ଖୁସି ହେଲେ । ଆମକୁ ସେ କେତେ ସନ୍ଦେଶ ଖୁଆଇଲେ । 

ନରେନ-ରାଖାଲକୁ ତାଙ୍କର ପୁଅ ବୋଲି କହିଲେ ? 

ଲାଟୁ - ସତ କହୁଛି, ତାହାହିଁ ଶୁଣିଲି |? 

ଏହାପରେ ରାଖାଇଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ସହଜାତ ଆକର୍ଷଣରେ ତୃତୀୟଥର ଆସିଲେ, ଚତୁର୍ଥ 
ଥର ଆସିଲେ, ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ | ନୁଆ ବିଭାଘର ହୋଇଛି, ଘରେ ନବବଧୂ, 
ଆତ୍ମୀୟସ୍ଵଜଳନ ଧନଜନ ଏଣଶ୍ଵ ର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଥୁରେ ଅଭାବ ନାହିଁ । ତେ ବେବି ଶ୍ରୀରାମକୁୃ ଷ୍ଣଙ୍କର 
ଆକର୍ଷଣରେ ତାଙ୍କର କୋମଳ ହୃଦୟତନ୍ତ୍ରୀରେ ସେ ଯେଉ ଆକର୍ଷଣ ଅନୁଭବ କଲେ, ସେଥୁରେ 
ସବୁ ପୂର୍ବ ଆକର୍ଷଣକୁ ପଛରେ ପକାଇ ସେ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ଵରକୁ ଘନ ଘନ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ । 
ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧ୍ପୁରେ ସେ ଅନୈସର୍ଗିକ ପ୍ରେମ- ପୀୟୂଷ ଧାରା ପାନ କରି ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘକାଳଧରି 
ପ୍ରତିକ୍ଷୀତ ତୃଷିତ ହୃଦୟ ଏକ ପ୍ରରିତୃପ୍ତ ଜୀବନର. ସ୍ଵାଦ ପାଇଲା । ଧଧନଜନ ଯୌବନ ଗର୍ଵ: 


୧. ଦେଶ ପତିକା, ୩୧.୦୩. ୧୩୪୫ ସାଲ, ' ଶ୍ରୀଶ୍ରୀମାୟେର୍‌ ଢୀବନ କଥା' | 
୨. ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ଲାଟୁମହାରାଜଙ୍କର ସ୍ମ ,ତିକଥା, ପୃ. ୧୦୨ | 


ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାନସପୁତ୍ର ୨୯ 


ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁଚ୍ଛ ହୋଇଗଲା । ସେ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ଵରରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ରାତ୍ରିଯାପନ କରିବାକୁ 
ଲାଗିଲେ | ସ୍ଵାଭାବିକଭାବରେ ଏଥିପାଇଁ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ଵଜନମାନେ ଅଧୁକ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ । 
ଯୁବକଟିର ଏହିପରି ଖାପଛଡ଼ା ଆଚରଣ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସଂସାରିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା 
ଦ୍ଵାରା ବୁଝି ପାରିଲେ ନାହି । ଯୁବକଟିକୁ ସଂସାର ଧର୍ମ ଓ ତାର କର୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର 
ଅନେକ ବୁଝାଇ ମଧ୍ଯ କୌଣସି ଫଳ ହେଲାନାହି । ବାଧ୍ଯ ହୋଇ ଅଭିଭାବକ ଶ୍ୟାମଲାଲ 
ଯୁବକର ପିତା ଆନନ୍ଦମୋହନଙ୍କୁ ବିସ୍ତାରିତ କରି ସବୁ ଜଣାଇଲେ । ଆନନ୍ଦମୋହନଙ୍କର ବଡ଼ 
ଜମିଦାରୀ ବ୍ୟତୀତ ଲବଣ ଓ ସୋରିଷର ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ ଥୁଲା । ସେ ବିଷୟ- ସମ୍ପଭି ତଦାରଖ 
କରିବାରେ ସବଂଦା ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥୁଲେ । ତଥାପି ସବୁ ଆଶା ଭରସାର ସ୍ଥଳ ପୁତ୍ରର ଏଇ ସମ୍ବାଦରେ, 
ବିଶେଷ କରି ପୁଅ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ଵରରେ ଥୁବା ଗୋଟିଏ ପାଗଳା ସାଧୁ ପାଖରେ ପଡ଼ିରହୁଛି ଶୁଣି 
ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ । ସେ କଲିକତାକୁ ଧାଇଁ ଆସି ପୁତ୍ରର ଆଚରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ । 
ଦେଖୂଲେ ପୁଅ ମଧ୍ଯରେ ଅନନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଅନେକ ଗୁଣ ଅଛି ଓ ତାଂମଧ୍ଯରେ ବିସଦୂଶ କୌଣସି 
ପରିବତ୍ତନ ହୋଇନାହି ; କେବଳ ମାତ୍ର ବିଦ୍ଯାର୍ଜନ, ସଂସାରର ସୁଖ ସ୍ବାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ବା ଆମୋଦ 
ପ୍ରମୋଦ ¬ ଏହିସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁଗୁଣରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି । ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ଵରର 
ସାଧୁସଙ୍ଗ ଗୁଣରେ “ଧର୍ମନିଶା' ବୃଦ୍ଧି ପାଇଅଛି ଭାବି ସେ ପୁଅକୁ ନାନା ଭାବରେ ବୁଝାଇଲେ । 
ଏହା ଫଳପ୍ରଦ ନହେବାରୁ ଶେଷରେ ଭୟ ଦେଖାଇବାକୁ ମଧ୍ଯ ପଛେଇଲେ ନାହିଁ । ଏହିସବୁ 
ଶାସନ ବ୍ଯବସ୍ଥା ନମ୍ର କୋମଳ ସ୍ଵଭାବ ପୁଅର ନିୟମିତ ଛଶ୍ଵର ଆରାଧନା ଓ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ଵର 
ଯାତାୟାତକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିନଥୁଲା । କ୍ରୋଧ୍ଵାନିତ ଆନନ୍ଦମୋହନ ଦିନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟଚବ୍ୟୁତ ହୋଇ 
ଯୁବକକୁ ଗୃହମଧ୍ୟଯରେ ଅଟକ କରି ରଖ୍‌ଲେ । ଆନୁମାନିକ ୧୮୮୨ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ଜାନୁୟାରୀ 
ମାସରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥାଇପାରେ । ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ ରାଖାଲ ଠାକୁରଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ସଙ୍ଗ 
ନିମିତ୍ତ ଡହଳ ବିକଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ । ଏପଟେ ରାଖାଲକୁ ଦକ୍ଷି ଣେଶ୍ଵରରେ ନପାଇ ଠାକୁର 
ବସ୍ସାହରା ଗାଭୀ ଭଳି ଛଟପଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ । ବ୍ୟାକୁଳ ହୃଦୟରେ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ମାତାଙ୍କ 
ନିକଟରେ ଆବେଦନ ଜଣାଇଲେ, “ମା, ରାଖାଲକୁ ନଦେଖ୍‌ ମୋ ଛାତିଫାଟି ଯାଉଛି | ମା, 
ମୋ ରାଖାଲକୁ ଆଣିଦିଅ ।'` 


ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାତାଙ୍କ ଉପରେ ସଦା ନିର୍ଭରଶୀଳ ଠାକୁରଙ୍କର କୌଣସି ଆକଂକ୍ଷା ଅପୂଣ୍ଠ 
ରହୁନଥ୍ଲା । ପିତା ଆନନ୍ଦମୋହନ ଦିନେ ମକଦ୍ଦମାର କାଗଜପତ୍ର ଗଭୀର ମନୋଯୋଗ ସହିତ 
ଦେଖୁଥୁଲେ । ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରାଖାଲ ନଜରବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବସିଥୁଲେ । ବନ୍ଦୀ ରାଖାଲ 
ଦେଖିଲେ ଯେ, ପିତା କାଗଜ ପତ୍ର ମଧ୍ଯରେ ସମ୍ପୂଣ୍ତ ରୂପେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଆଖପାଖ 
ଅବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ନଜର ନାହିଁ । ସୁଯୋଗ ଉଣ୍ଡି ରାଖାଲ ଧୀର ପଦକ୍ଷେପରେ ଉଠି 
ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୃହର ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ଏବଂ ଘରର କେହି ଜାଣିବା 
ପୂର୍ବରୁ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ଵର ଆଡ଼କୁ ଧାଇଁବାକୁ ଲାଗିଲେ । ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ଵରରେ ପହଞ୍ଚ୍‌ ରାଖାଲ ଯେପରି 
ନିଜ ଗ୍ବହକୁ ଫେରିବାର ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ଵସ୍ତ ଅନୁଭବ କଲେ । କେତେଦିନର ବିଚ୍ଛେଦପରେ ଠାକୁର 
ତାଙ୍କର ସ୍ଵେହର ସଙ୍ଗାଳିକୁ ପାଇ ଆଦର ଯନ୍ନରେ ତାକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିପକାଇଲେ । 


୩୦ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ପୁତ୍ରର ପଳାୟନ ଜଣାପଡ଼ିଲା । କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜଟିଳ ମକଦ୍ଦମାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ 
ବ୍ୟସ୍ତ ଆନନ୍ଦମୋହନ ପୁତ୍ରର ସନ୍ଧାନରେ ଦକ୍ଷି ଣେଶ୍ଵରକୁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ । ସେ କିନ୍ତୁ 
ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ରାଖାଲ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ଵରରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ମାମଲା ପାଇଁ 
ସେ ବିଶେଷ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଥୁଲେ, କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ମାମଲା ସମ୍ବନ୍ଧରେ 
ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା । ସେ ସେଇ ମାମଲାରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥୁବା ରୁ 
ଖୁବ୍‌ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ । ଏହି ଜୟଲାଭ ଦୈବୀକୃପା ବ୍ୟତୀତ ସମ୍ଭବ ନଥୁଲା । ଆନନ୍ଦ ମୋହନଙ୍କର 
ବିଶ୍ଵାସ ହେଲା ଯେ, ଏହା ପୁଅର ସାଧୁସଙ୍ଗ ପାଇଁ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି । ସ୍ଵାଭାବିକ ଭାବରେ 
ପୁଅର ସାଧୁସଙ୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉ ଗୋଟିଏ କୁଧାରଣା ତାଙ୍କର ମନରେ ଦୂଢ଼ ହୋଇଥଲା ତାହା 
କେତେକାଂଶରେ ଦ୍ରାସ ପାଇଲା । ପୁଅକୁ କିପରି ଭାବରେ ସଂସାରାଭିମୁଖୀ କରାଯାଇପାରିବ 
ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନାନା କନ୍ପନାଜଳ୍ପନା କରୁକରୁ ଦିନେ ଆନନ୍ଦମୋହନ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ଵରରେ ଉପସ୍ଥିତ 
ହେଲେ। ଦୂରରୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଠାକୁର ରାଖାଲକୁ ଡାକି କହିଲେ, ““ଆରେ ରାଖାଲ, ହେଇ 
ତୋର ବାପା ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଇ ଦେଖ ।'' ରାଖାଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖୁଲେ, ଆଗନ୍ତୁକ ତାଙ୍କର ପିତା 
ଅଟନ୍ତି । ସେ ଭୟରେ ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ । ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଵବାସନା ଦେଇ କହିଲେ, 
“ଭୟ କାହିଁକି? ବାପା ମା ପ୍ରତ୍ଯକ୍ଷ ଦେବତା । ତୋର ବାପା ଆସିଲେ ଖୁବ୍‌ ଭକ୍ତିସହକାରେ 
ପ୍ରଣାମ କରିବୁ । ଜଗନ୍ମାତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ କଅଣ ବା ନ ହୋଇପାରେ ?”' ଆନନ୍ଦମୋହନ 
ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଆଦରର ସହିତ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରି ତାଙ୍କ 
ପାଖରେ ବସାଇଲେ । ରାଖାଲ ମଧ୍ଯ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ପିତାଙ୍କର ପଦଧୂଳି ନେଲେ । 
ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଧୁର ବ୍ୟବହାରରେ ଓ ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାଆପରି ସ୍ନେହ ତଥା 
ଯନରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏବଂ ପୁଅକୁ ଆନନ୍ଦିତ ଦେଖୁ ଆନନ୍ଦମୋହନ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷି ଣେଶ୍ଵରକୁ 
ଆଗମନର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେପରି ସାମୟିକଭାବେ ଭୁଲିଗଲେ । ଫେରିବା ସମୟରେ ସେ 
ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍‌ଧଭଳି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ କେବଳମାତ୍ର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇଲେ ଯେ, ରାଖାଲକୁ 
ତା”ର ସ୍ଵଇଚ୍ଛାରେ ଯେପରି ଗୃହକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି ।` 

ଏହି ଘଟଣାପରେ ରାଖାଲ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ଵରରେହିଁ ରହିଗଲେ । କେତେଵେଳେ କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କ 
ଆଦେଶରେ ଦିନେ ଦୁଇଦିନ ପାଇଁ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି । ଆନନ୍ଦମୋହନ ଜଲିକତାକୁ କିଛିଦିନ 


୧. ଗୁରୁଦାସ ବର୍ମନ ରଚିତ ' ଶ୍ରୀଖ୍ମୀରାମକୃଷ୍ଣ ଚରିତେଂ ଘଟଣାର ବିବରଣ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା: 

““ କିଛିଦିନ ପରେ ସେ ବିପଦମୁଇ୍ତ ହୋଇ ଭାବିଲେ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଭଳ ପୁତ୍ରର ସାଧୁ ନିକଟରେ ସ୍ଦସ ଏବଂ ସାଧୁ ସେବା 
ଗୁଣରେ ହିଁ ଏହି ମହାବିପଦରୁ ମୁଚ୍ଚି ଲାଭ ଜରିଛନ୍ତି, ସୁଡରାଂ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରର ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ଵରରେ ରହିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଆଉ 
କୌଣସି ଆପଭ୍ଜି ଉଠାଇଲେ ନାହିଁ ରାମକୃଷ୍ଣଦେବ ତାଙ୍କର ( ରାଖାଲର ଖିତାଙ୍କର) ମନୋଲାହଵ ବୁଝି ଫିନେ ସୁଯୋଗ ଦେଖ୍‌ 
କହିଲେ, 'ହଇହେ, ରାଖାଲକୁ ମୋତେ ଦିଅ, ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲପାଏ; ଆଉ ରାଖାଲ ନାଧ ଏଠାରେ ରହିବାକୁ ବହୁତ 
ଭଲପାଏ ।! ! ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କର ପିତା ଯେପରିକି କୃତାର୍ଥ ମନେକରି କହିଲେ, “ସେ କଣ ମହାଶୟ, ରାଖାଲ ତ ଆପଣଙ୍କର ପୁତ, 
ମୁଁ ତ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର । ସେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ, ଏହା ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା । ବେଶ୍‌ କଥା, ମୋର କୌଣସି 
ଆପଭି ନାହିଁ, ସେ ରହୁ : ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାହେଲେ ଥରେ ଅଧେ ମୋ ଯାଖକୁ ସେଠାକୁ ପଠାଇଦେବେ | 

( ଉଦବୋଧନ ୧୦ବର୍ଷ, ୧ମ ସଂଖ୍ୟା) 


ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାନସପୁତ୍ର ୩୧ 


ପାଇଁ ଆସି ରହିଲେ, ରାଖାଲ ମଧ୍ଯ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁଯାୟୀ ଘରକୁ ଯାଇ କିଛିଦିନ ରହନ୍ତି । 
ରାଖାଲଙ୍କ ଆକର୍ଷଣରେ ଆନନ୍ଦ ମୋହନ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ଵରକୁ ବେଳେବେଳେ ଆସନ୍ତି । ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ 
ତାଙ୍କର ଏକ ଦର୍ଶନର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଥାମ୍ତର ଲେଖକ ବିସ୍ତାରିତ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆଲୋଚନାର 
ବିଷୟ ଓ ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ । 


୧୮୮୩ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ୧୧ ତାରିଖ ଠାକୁରଙ୍କ ଜନ୍ମତିଥ୍‌ ଉସ୍ଵବ ଉପଲକ୍ଷେ 
କଲିକତା ଓ 8 ସ୍ଥାନରୁ ଭକ୍ତଗଣ ଆସିଛନ୍ତି । ରାଖାଲର ପିତା ମଧ୍ଯ ଆସିଛନ୍ତି । କଥାମ୍ବତକାର 
ଲେଖୁଛନ୍ତି, “ “' ରାଖାଲ ଏଠାରେ ଅଛନି, ସେଥୁପାଇଁ ତାଙ୍କର ପିତା ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସନ୍ି | 
ସେ ତାଙ୍କର ଏଠାରେ ରହିବାକୁ ବିଶେଷ ଆପଭି କରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେ ଜଣେ ଧନୀ ଜମିଦାର ଓ 
ବିଷୟୀ ଲୋକ । ମାମଲା ମକଦ୍ଦମା ସବୁବେଳେ କରିବାକୁ ହୁଏ । ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟକୁ 
ଅନେକ ଓକିଲ, ଡେପୁଟି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଇତ୍ୟାଦି ଆସନ୍ତି । ରାଖାଲର ପିତା ମଝିରେ ମଝିରେ 
ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ'` ଆସନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଜମିବାଡ଼ି ସମ୍ପର୍କୀୟ 
ଅନେକ ବିଷୟରେ ପରାମର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଶା କରୁଥିଲେ ।”” 


ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମଝିରେ ମଝିରେ ରାଖାଲର ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି । ଠାକୁରଙ୍କର 
ଇଚ୍ଛା- ରାଖାଲ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦକ୍ଷି ଣେଶ୍ଵରରେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ । 


ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ (ରାଖାଲର ବାପା ଓ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି) ଆହା, ଆଜିକାଲି ରାଖାଲର 
ସ୍ଵଭାବଟି କିପରି ହୋଇଛି ! ତା'ର ମୁହକୁ ଚାହିଁ ଦେଖ- ଦେଖୂବ, ମଝିରେ ମଝିରେ ତା'ର 
ଓଠର କମ୍ପନ, ଅନ୍ତରରେ ଛଶ୍ଵରଙ୍କର ନାମ ଜପ କରୁଛି, ସେଥୁପାଇଁ ତାଂର ଓଠ ହଲେ । 

ଏହିସବୁ ପିଲାମାନେ ନିତ୍ଯସିଦ୍ଧ ସ୍ତରରୁ ଆସିଛନ୍ତି: ଭଶ୍ଵରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ 
ଜନ୍ମିଛନି । ବୟସ ହେଲେ ଠିକ୍‌ ସମୟରେ ବୁଝି ପାରନ୍ତି ଯେ, ସଂସାର .ଭିତରେ ପଶିଲେ ଆଉ 
ରକ୍ଷା ନାହିଁ । ବେଦରେ ହୋମା ପକ୍ଷୀର କଥା ଅଛି । ସେ ପକ୍ଷୀଟି ଆକ୍ଶ ରେହିଁ ଥାଏ । ମାଟି 
ଉପରକୁ କେବେହେଲେ ଆସେ ନାହି । ଆକାଶରେ ହିଁ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ । ଅଣ୍ଡାଟି ପଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ 
କରେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଉଚ୍ଚରେ ସେହି ପକ୍ଷୀଟି ଥାଏ ଯେ, ଅଣ୍ଡାଟି ପଡ଼ୁଥୁବା ଅବସ୍ଥାରେ ଫ୍ରୁଟିଯାଏ । 
ସେତେ ବେଳେ ପକ୍ଷୀ ଛୁଆଟି ବାହରିପଡ଼େ ଓ ସେ ମଧ୍ଯ ପଢୁଥାଏ । କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ଯ 
ଏତେ ଉଚ୍ଚରୁ ପଡୁଥାଏ ଯେ, ପଡୁଥ୍‌ବା ସମୟରେ ତାର ଡେଣା ବାହାରି ଆଖୁ ମଧ୍ଯ ଖୋଲିଯାଏ | 
ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖୁ ପାରେ ଯେ, ସେ ମାଟି ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବ ଓ ମାଟିରେ ପଡ଼ିବାମାତ୍ରେ 
ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ! ସେତେବେଳେ ସେ ମାଟିକୁ ଦେଖ୍‌ବା ମାତ୍ରେ ତା ମା? ଆଡ଼କୁ ସାଇଁକରି ଉଡ଼ିପଳାଏ । 
ଏକାଥରକେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା, ଯେମିତିକି ମାଆ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚଯିବ | ତାର 
ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମାଆ ପାଖକୁ ଯିବା । 

ଏହିସବୁ ପିଲାମାନେ ଠିକ୍‌ ସେହି ପ୍ରକାରର । ପିଲାଦିନରୁ ହିଁ ସଂସାରକୁ ଦେଖ୍‌ ଭୟ । 
ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା¬ କିପରି ମା ପାଖକୁ ଯିବି, କିପରି ଭଛଶ୍ଵରଙ୍କୁ ପାଇବି । 

ଯଦି କୁହ, ବିଷୟୀମାନଙ୍କ ମଧରେ ରହି, ବିଷୟୀମାନଙ୍କର ଞରସରୁ ଜନୁ, ପୁଣି ଏପରି 


୩୨ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଭକ୍ତ-ଏପରି ଜ୍ଞାନ ହୁଏ କିପରି? ତାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ଅଛି । ବିଷ୍ଠାରେ ଯଦି ମଟର ମଞ୍ଜା 
ପଡ଼ିଥାଏ, ତାହାହେଲେ ସେଥ୍‌ରୁ ମଟର ଗଛ ହିଁ ହେବ। ସେହି ମଟର କେତେ କାମରେ 
ଆସେ । ବିଷ୍ଠାରେ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି କଣ ଅନ୍ୟ ଗଛ ହେବ ? 


ଆହା, ରାଖାଲର ସ୍ଵଭାବ ଆଜିକାଲି କେମିତି ହୋଇଛି । ତାପରେ କହିଲେ, ହୁଅନ୍ତା 
ନାହିଁ କାହିଁକି ଯେ ? ଓଲୁଅ ଯଦି ଭଲ ହୁଏ ତାର ମୁଣ୍ଡଟି ମଧ୍ଯ ଭଲ ହୁଏ । ( ସମସ୍ତଙ୍କର ହାସ୍ୟ ) 
ବାପ ଯେମିତି ଚା ପୁଅ ସେମିତି ।` 

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ବିସ୍ମୟରେ ଆନନ୍ଦ ମୋହନ ପୁତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ସମ୍ପର୍କରେ 
ଶୁଣୁଥୁଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଯଥାର୍ଥ ତାପୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଝି ପାରୁନଥୁଲେ । ତାଙ୍କର ଆଶାର ସ୍ଵପ୍ନ କାଳେ 
ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ପୁଅ କାଳେ ହାତଛଡ଼ା ହୋଇଯିବ, ଏହି ଆଶଙ୍କାରେ ଛାତିଟା ଦୁକୁ ଦୁକୁ କରି 
ଉଠେ । “ତଦପି ନ ମୁଞ୍ଚତ୍ୟାଶାବାୟୁଃ,, ସେ ବିଷୟୀ ସଂସାରୀ ଲୋକ, ସହଜରେ ଛାଡ଼ି ଦେବା 
ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ, ପୁତ୍ରର ଭବିଷ୍ୟତ ଭାବନା ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଆନନ୍ଦମୋହନ ଗ୍ରହକୁ ଫେରିଲେ । 


ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହିଥୁଲେ, “ତା'ର ( ରାଖାଲ) ବାପ କାଳେ ଏଠାକୁ 
ଆସିବାକୁ ଦେବେନାହିଁ, ସେଥୁପାଇଁ କେତେ କହିବୁଝାଇ ଥରେ ଥରେ ଘରକୁ ପଠାଏ । ବାପ 
ଜମିଦାର, ବହୁତ ପଇସା କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କୃପଣ; ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ନାନା ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥୁଲେ- 
ଯେମିତିକି ପୁଅ ଏଠାକୁ ଆଉ ନ ଆସେ । ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖ୍‌ଲେ ଏଠାକୁ ଧନୀ, 
ବିଦ୍ଵାନ ସବୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ¿ ସେତେବେଳେ ଆଉ ପୁଅର ଆସିବାରେ ଆପଭି କରୁନଥୁଲେ । 
ପୁଅ ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ଏଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ ମଧ୍ଯ ଯାଉଥ୍‌ଲେ । ସେତେବେଳେ ରାଖାଲ 


ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଦର ଯନ୍‌ କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ଦେଉଥୁଲି ।”” ? 

ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଦେବଙ୍କ ଆଦେଶ ରେ ରାଖାଲ ବେଳେବେଳେ ଘରକୁ ଯାଉଥୁଲେ । ସରଳଚିତ୍ତ 
ରାଖାଇ ଦିନେ ସନ୍ଦେହ କରି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ, ସେ କଅଣ ପିତାଙ୍କର ଉଦ୍ଛିଷ୍ଟ 
ଖାଇପାରିବେ ? ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ““ସେ କି କଥାରେ? ତୋର କ'ଣ ହୋଇଛି 
ଯେ ତୁ ତୋ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବୁ ନାହିଁ?”? ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଥୁଲେ, “ ବାପା ମା କ'ଣ 
କମ ଜିନିଷ କିରେ? ସେମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ ନହେଲେ ଧର୍ମ କର୍ମ କିଛି ହେବ ନାହିଁ । ଚୈତନ୍ୟଦେବ 
ପ୍ରେମରେ ଉନ୍ମତ୍ତ: ତେବେବି ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବାର କେତେଦିନ ଆଗରୁ ମାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥୁଲେ । 
କହୁଥୁଲେ, ମା ! ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସି ତୁମକୁ ଦେଖା ଦେବି |'' 

ଏହିପରି ସହଜ ସ୍ଵଭାବିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଓ ପରିବେଶ ମଧ୍ଯ ଦେଇ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କୁ ନିଃଶ୍ରେୟସ୍‌ 
ଆନନ୍ଦମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରିବାହିଁ ଥୁଲା ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଶେ ଷତ୍ଵ । 


ରାଖାଲର ଶ୍ଵଶୁରଘର ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆତ୍ମୀୟସ୍ଵଜନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଥୁଲେ, 
“ଶ୍ଵଶୁରଘର ତରଫରୁ କିନ୍ତୁ ରାଖାଲର ଏଠାକୁ ଆସିବା ବିଷୟ ନେଇ କୌଣସି ଆପଭି ଉଠି 


୧. କଥାମୃତ ୨।୨।୬ | 
୨. ଶ୍ରୀଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଲୀଳାପ୍ରସଙ୍ଗ, ଠାକୁରଙ୍କର ଦିବ୍ୟଭାବ ଓ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ, ପୃ: ୫୮ । 
୩. କଥାମୃତ ୨।୧୩୪ | 


ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାନସପୁତ୍ର ୩୩ 


ନାହିଁ । କାରଣ, ମନମୋହନର ମା, ସ୍ତ୍ର, ଭଉଣୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଏଠାକୁ ଯାତାୟାତ 
ଥୁଲା, ` ସଂସାର ପ୍ରତି ରାଖାଲର ପ୍ରବଳ ଅନାସକ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆତ୍ମୀୟସ୍ଵଜନଗଣ ଶ୍ୟାମାସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ 
ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରି କହୁଥୁଲେ- ଜୋଇଁ ଶେଷରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି । ଏହିପରି 
ଇଙ୍ଗିତ ମଧ୍ଯ ଦେଉଥୁଲେ । ଭକ୍ତିମତୀ ଶ୍ୟାମାସୁନ୍ଦରୀ ଏସବୁ କଥାକୁ କର୍ଣ୍ରପାତ କରୁ ନଥୁଲେ । 
ବରଂ କହୁଥ୍‌ଲେ, “କଅଣ ଆଉ କରିବି କୁହ? ଜୋଇ ସାଧୁ ହୋଇଯିବ ¬ ସେତ ଭାଗ୍ୟର କଥା 
! ` ` ଏପଟେ ଆନନ୍ଦମୋହନଙ୍କର ଶ୍ଵଶୁର ଶ୍ଯାମଲାଲ ସେନ ଧର୍ମ ପ୍ରାଣ ବ୍ଯକ୍ତି ଥୁଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ 
ଧୀରେଧୀରେ ଘଟଣା କ୍ରମରେ ଦକ୍ଷି ଣେଶ୍ଵରକୁ ଯାତାୟାତ ଆରମ୍ଭ କଲେ । ଶ୍ରୀରାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କର 
ଦେବବାଣୀ ଶୁଣି ଶାନ୍ତିଲାଭ କରନ୍ତି । ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଗାଯୋଗ ଫଳରେ ପ୍ରଧାନ 
ବାଧାବିଘ୍ନ ସବୁ ଅପସାରିତ ହେବାରୁ ରାଖାଲ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନରେ ଦକ୍ଷି ଣେଶ୍ଵରରେ ସ୍ଥାୟୀଭାବରେ 
ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ । କଥାମୃତର ଲେଖକ ୧୮୮୪ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ୍ଦ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ୫ ତାରିଖରେ 
ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି- ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, -ଚରାଖାଲ ଯେ ଏଠାରେ ଅଛି, ତା ବାପା 
ସେଥୁରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି। ସ୍ନେହମୟୀ ଜନନୀ ରୂପେ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ରାଖାଲକୁ ସବରପ୍ରକାର 
ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଥୁଲେ । ଦିନେ ଭକ୍ତ ମନମୋହନ ନିକଟରୁ ଠାକୁର ଶୁଣିଲେ ଯେ, ଭକ୍ତ 
ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି- ରାଖାଲ ତାର ଘରଦ୍ବାର, ବିବାହିତ ପନ୍ନୀକୁ ଛାଡ଼ି ଯେ 
ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ବରରେ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବିଷୟରେ ଅଦାଲତରେ ନାଲିଶ କରାଯାଇପାରେ । 
ରୁଷ୍ଟ ଜନନୀ ଭଳି ଠାକୁର ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରି କହି ଉଠିଲେ “କିଏ ସେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର? ତାଂର 
ସତରଞ୍ଜ ଓ ତକିଆ ଏଠି ଅଛି । ଆଉ କଅଣ ସେ ଟଙ୍କା ଦିଏ ୧” କହିବା. ବାହୁଲ୍ୟ ଯେ, 
ଏକଥା ସୁରେନ୍ଦ୍ରର କାନକୁ ଗଲା ଓ ସେ ବିଷୟ ସେଇଠି ଶେଷ ହୋଇଗଲା, କୋର୍ଟ- ଅଦାଲତ 
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଗଲା ନାହିଁ । 


କ୍ରମେ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ବଇ- ତପୋବନ ରାଖାଲର ଯେପରି ନିଜର ଘରବାଡ଼ିରେ ପରିଣତ 
ହୋଇଗଲା । କିନ୍ତୁ କିଛି ମାସ ସେଠାରେ ରହିବା ପରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ରାଖାଲର ଶରୀର 
ସେଠାରେ ଭଲ ରହୁନାହିଁ । ସେ ପ୍ରାୟ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି । ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃୂ ଷ୍ଣଙ୍କର 
ଆଦେଶ କ୍ରମେ ସେ କଲିକତାରେ ଭକ୍ତ ଅଧର ସେନ୍‌ ବା ଭକ୍ତ ବଳରାମ ବସୁଙ୍କ ଗୃହରେ ଯାଇ 
କିଛିଦିନ ରୁହନ୍ତି । ତେବେ ଯେତେଦୂର ସମ୍ଭବ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟସ୍ଵଜନଙ୍କ ଘରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁ 
ନଥୁଲେ । ଦେଖା ଯାଉଥଲା, ରାଖାଲ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଚାହୁଥୁଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ 
ସଦାସର୍ବଦା ରହିବାକୁ ଏବଂ ଠାକୁର ମଧ୍ଯ ରାଖାଲକୁ ପାଖରେ ନପାଇଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥଲେ । 
ଲାଟୁ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି: ' “ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ବରେରେ ରାଖାଲ ମହାରାଜ ଯେଉଁ ଦିନ ରହୁଥୁଲେ, ସେଦିନ 
ଠାକୁର ଭାରି ଖୁସି ହେଉଥୁଲେ ।” ? ମହାପୁରୁଷ ମହାରାଜ ଏହି ସମୟକାର ତାଙ୍କର ଏକ ଅଭିଜ୍ଞତା 
ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ, ' ` ମହାରାଜ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ବରରେ ନଥୁଲେ, ଠାକୁରଙ୍କର. ଖୁବ୍‌ କଷ ହେଉଥଲା ¦ 
ଦିନେ ରାତି ଗୋଟାଏ ବେଳେ ବାରଣ୍ଡାକୁ ଆସି ମତେ କହିଲେ, ଆରେ! ଟିକିଏ ଗୋପାଳ ନାମ 


୧. ଶ୍ରୀଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଲୀଳାପ୍ରସଙ୍ଗ, ୫ମ ଭାଗ, ପୃ: ୫୮ । 
୨. କଥାମ୍ତ ୪।୧୮॥୫ | 


୩୪ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ମୋତେ ଶୁଣାଇଲୁ। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଏକଘଣ୍ଟା ତାହା କଲି । କେବେକେବେ ଦିପହରେ ବା ରାତିରେ 
କାହାକୁ ନପାଇଲେ, ଦର୍‌ୱାନକୁ ଡାକି ରାମନାମ ଶୁଣନ୍ତି । କେବଳ ନାମ |° ସେମାନଙ୍କ ମଧରେ 
ଏକ ଲୋକାତୀତ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଦ୍ୟମାନ ଥୁଲା, ସେଇ କାରଣରୁ ବୋଧହୁଏ ଏତେ ଆ କ୍ଷଣ । 


ଅବତାରବରିଷ୍ଠ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଓ ତାଙ୍କର ମାନସପୁତ୍ର ରାଖାଲ ମଧ୍ଯରେ ଯେଉଁ ଭାବର 
ଲୀଳା ବିଳାସ ଘଟିଥୁଲା, ତାହା ପଞ୍ଚେନ୍ଦରିୟ ଗ୍ରାହ୍ଯ ଜ୍ଞାନର ସୀମା ପରିସୀମାର ବାହାରେ ଥୁଲା । 
କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବିଭିନ୍ନ ଉପଳଖଣ୍ଡ ସଦୂଶ ଘଟଣାରାଜି ଦ୍ଵାରା ସେମାନଙ୍କର ଅତି ମାନବୀୟ 
ସମ୍ପକ୍କ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇଅଛି । ତାହାଦେଖ୍‌ ଆମେମାନେ ବିସ୍ମିତ ଓ ପୁଲକିତ ହେଉ । ବିଚାର 
ବିଶ୍ଳେଷଣର ନିରର୍ଥକ ଚେଷ୍ଟା ନକରି “ ମୂକାସ୍ବାଦନବତ୍‌? ରସ ଆସ୍ଵାଦନ କରି ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁ 
ନିଜକୁ । 

ଘଟଣା ସମୂହକୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ନେଇ ଦୃଷ୍ଟି ପାତ କଲେ ସେସବୁର ତାପ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଝି 
ପାରିବୁନାହିଁ । ଏପରିକି ସମ୍ୟକ୍‌ ଭାବରେ ତାର ରସ ଆସ୍ଵାଦନ ମଧ୍ଯ କରି ପାରିବୁନାହିଁ । ଏହି 
ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ସହଚର ଓ ପାର୍ଷଦମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଉକ୍ତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ ବା ନିରୀକ୍ଷଣ 
କଲେ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଧାରଣା କରାଯାଇପାରିବ । ରାଖାଲବଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ନିଜେ 
କେତେବେଳେ .କେମିତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ । 


ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିମ୍ନଲିଖୂତ ବାଣୀ ଲୀଳାପ୍ରସଙ୍ଗକାର ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି । ‹ ସେତେବେଳେ 
ରାଖାଲର ଏପରି ଭାବଥୁଲା ¬ ଠିକ୍‌ ଯେପରି. ତିନି-ଚାରି ବର୍ଷର ପିଲା | ମତେ ଠିକ୍‌ ସେ ମାଆଭଳି 
ଦେଖୁଥିଲା। ଥୁବ ଥୁବ ହଠାତ୍‌ ଦୌଡ଼ିଆସି କୋଳରେ ବସି ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମନଖୁସିରେ 
ନିଃସଙ୍କୋଚରେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିବ । ଘରକୁ ଯିବା ତ ଦୂରରକଥା, ଏଠାରୁ ଗୋଟିଏ ପାଦ ବି 


ସେ ଘୁଞ୍ଚନଥୁଲା ।... 

‹ ମୋତେ ପାଇଲେ ଆମ୍ହରା ହୋଇଯାଉଥିଲା ଓ ତା ଭିତରେ ଯେ କିପ୍ରକାରର 
ବାଳକସ୍ଵଭାବର ଆବେଶ ହେଉଥୁଲା, ତାକୁ କହି ବୁଝାଇ ହେବନାହି । ସେତେବେଳେ ଯିଏ 
ତାକୁ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖେ, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଏ । ମୁ ମଧ୍ଯ ଭାବାବିଷ୍ଟ ହୋଇ ତାକୁ 
କ୍ଷୀର- ଲହୁଣୀ ଖୁଆଉଥିଲି, ଖେଳାଉଥୁଲି, କେତେବେଳେ ମଧ୍ଯ କାନ୍ଧରେ ବସାଉଥଲି-¬ ସେଥୁରେ 
ମଧ୍ଯ ତାର ବିନ୍ଦୁ ମାତ୍ର ସଙ୍କୋଚଭାବ ଆସୁନଥ୍‌ଲା । 


୧. ଶ୍ରୀଶ୍ରୀମହାପୁରୁଷଜୀଙ୍କ କଥା, ତା ୨/ ୧/୧୯୩୦ ରିଖ | 
୨. ଶରୀଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଲୀଳାପ୍ରସଙ୍ଗ ( ୫ମ ଭାଗ) ପୃ. ୫୮-୫୯ 
ଶ୍ରୀଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପୋଥୁରେ ଏକ ମନୋରମ ବର୍ଣନା ମିଳେ:- 

ତଡୁପରି ଶ୍ରୀପ୍ରଭୁର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସଞ୍ଚାର । 
ସମ୍ବୋଧ୍ଵ ଡାକନ୍ତି ରେ ଗୋପାଳ ମୋର ॥ 
ରାଖାଲ ବିହୁନେ ଯେନ ଗାଭୀ ବସ୍ସହରା । 
ରାଖାଲ ହୋଇଲେ ଦୁଇ ନୟନର ତାରା ॥ 
ଆହାକି ମଧୁର ଖେଳ ଯାଆନ୍ତିକି ମରି । 
ସାଙ୍ଗ ପାଙ୍ଗ- ସହଲୀଳା ନରଦେହ ଧରି ॥ 
ନୂତନ ସଂପର୍କ ନୁହେଁ ଏ ଅଟନ୍ତି ଆପଣା ଜନେ । 
ନିତ୍ୟ ବନ୍ଧା ଏଯେ ଚିହ୍ନାଇ ନଦେଲେ କିଏ ଅବା ଚିହ୍ନେ ॥ ( ପୋଥ୍‌ ପୃ. ୩୧୨) 


ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାନସପୁତ୍ର ୩୫ 


୧୮୮୩ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ୍ଦ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ୧ ତାରିଖର ଗୋଟିଏ ମନୋହର ଘଟଣା 
“କଥାମୃତ'ରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି | ଠାକୁର ଛୋଟ ଖଟଟି ଉପରେ ଯାଇ ନିଜ ଆସନରେ 
ଉପବିଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ସର୍ବଦା ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବଚକ୍ଷୁରେ ରାଖାଲକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି । ରାଖାଲକୁ 
ଦେଖୁଦେଖୁ ବାତସ୍ସଲ୍ୟରସରେ ଆପ୍ଲ ତ ହେଲେ; ଅଙ୍ଗରେ ପୁଲକ ହେଉଛି | ଏହି ଚକ୍ଷୁରେ କଅଣ 
ଯଶୋଦା ଗୋପାଳକୁ ଦେଖୁଥୁଲେ? ଦେଖୁଦେଖୁ ପୁଣି ଥରେ ଠାକୁର ସମାଧୂସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ |.... 


ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି- ରାଖାଲକୁ ଦେଖ୍‌ ଉଦ୍ଦୀପନା କାହିଁକି ହୁଏ? ଯେତେ 
ଆଗେଇ ଯିବ (ଭଶ୍ଵରାଭିମୁଖୀ ହେବ) ସେତିକି ଏ୍ୟଶ୍ଵଯ୍ଯରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ । ସାଧକର ପ୍ରଥମ 
ଦର୍ଶନ ହୁଏ ଦଶଭୁଜା, ଭଶ୍ଵରୀ ମୂର୍ଭି । ସେହି ମୂର୍ଭି ରେ ଏ୍ଯଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟର ବେଶୀ ପ୍ରକାଶ । ତାପରେ 
ଦର୍ଶନ ହୁଏ ଦ୍ବିଭୁଜା- ସେତେବେଳେ ଆଉ ଦଶହାତ ନାହିଁ । ଏତେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନାହିଁ । ତାଂପରେ 
ଗୋପାଳ ମୂର୍ଭି ଦର୍ଶନ । କୌଣସି ଏ୍୍ୟଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଶିଶୁ? ପୁତ୍ରର ମୂରି । 


ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତରଣରେ ଏଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟର ଅଂଶ କାହିଁକି କମିଯାଏ ତାହା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି 
ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କୁ କହିଥୁଲେ, ଯେମିତି ଠିକ୍‌ ସୂଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟର 
ସୂର୍ଯ୍ୟ । ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନାୟାସରେ ଦେଖୁ ପାରିବ- ଆଖ୍‌ ଝଲସି ଯାଏ ନାହିଁ । ବରଂ ଆଖ୍‌କୁ 
ତୃପ୍ତି ମିଳେ । ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଖୁବ୍‌ କୋମଳ ଭାବ ହୋଇଥାଏ -ସେ ଏଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୟାଗ 
କରି ଭକ୍ତ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ।”? ` 


୧୮୮୩ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ୯ ତାରିଖରେ 'ଶ୍ରୀମ'”ଙ୍କ ଲିପିରୁ ଏହିଭାବର ଆବେଶ 
ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଯାଏ । “ଠାକୁର ଆଜିକାଲି ଯଶୋଦାଙ୍କ ଭଳି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସରେ ସବାବଦା ପୂଣ୍ଠ 
ହୋଇରହିଛନ୍ତି । ସେଥୁପାଇଁ ରାଖାଲକୁ ନିକଟରେ ରଖୁଛନ୍ତି । ଠାକୁରଙ୍କର ରାଖାଲ ସଙ୍ଗରେ 
ଗୋପାଳ ଭାବ । ଯେମିତି ମାଆ ପାଖରେ ଯାଇ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ବସେ, ରାଖାଲ ମଧ୍ୟ 
ଠାକୁରଙ୍କ କୋଳରେ ଆଉଜି ବସନ୍ତି । ଯେମିତିକି କ୍ଷୀର ପିଉଛନ୍ତି ।”? ? 


୧୮୮୩ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ୨୯ ତାରିଖର ଲିପିରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅପରୂପ ଦୃଶ୍ୟ 
ଉଦୂଘାଟିତ ହୋଇଅଛି । “` ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ କାମିନୀ-କାଞ୍ଚନ ତ୍ୟାଗୀ ଶୁଦ୍ଧାମ୍ବା। ବାଳକ ଭକ୍ତ 
ରାଖାଲ- ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଛଶ୍ଵରପ୍ରେମରେ ଅହରହ ମତୁଆଲା ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେହି ପ୍ରେମ 
ଚକ୍ଷୁଏ ସହଜରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ ଉଦୟ ହେଲା । ସେ ସେଇ ବାଳକ ରାଖାଲକୁ ବାସ୍ପଲ୍ୟ 
ରୂପରେ ଦେଖବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ “ ଗୋବିନ୍ଦ' “ଗୋବିନ୍ଦଂ ଏହି ନାମ ପ୍ରେମ ଭରି ଉଚ୍ଚାରଣ 
କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖ୍‌ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବ ଉଦୟ ହୋଇଥୁଲା, ଏହା 
ବୋଧହୁଏ ସେହିଭାବ । ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଏତିକିବେଳେ ସବୁ 
ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା । 'ଗୋବିନ୍ଦଂ ନାମ କରୁକରୁ ଭକ୍ତାବତାର ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମାଧ 


୧. କଥାମୃତ ୩୫।୨ | 
୨. କଥାମୃତ ୫।୪।୨ | 


+ 


୩୬ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ହୋଇଅଛି । ଶରୀର ମୂର୍ଭି ଭଳି ସ୍ଥିର ! ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ସତେ ଯେପରି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି 
ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି! ନାସିକାଗ୍ରେ ଦୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିର। ନିଶ୍ଵାସ ଯାଉଛି ବା ଯାଉନାହିଁ । ଶରୀରଟି କେବଳ 
ଇହଲୋକରେ ପଡ଼ିରହିଛି । ଆତ୍ମାପକ୍ଷୀ ଚିଦାକାଶରେ ବିଚରଣ କରୁଛି ପରା ! ଏତେବେଳଯାଏ 
ଯିଏ ସାକ୍ଷାତ୍‌ ମାତୃ ରୂପରେ ସନ୍ତାନପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥୁଲେ, ସେ ଏବେ କେଉିଠି?”' ` 


୧୮୮୩ ଶ୍ରୀଷ୍ଟାଦ୍ଦ। ଜୁନ ମାସ ୪ ତାରିଖରେ ମଧ୍ଯ ଅନୁରଣିତ ହୋଇଛି ସେହି ଏକ 
ଭାବର ବ୍ୟଞ୍ଜନା । ““ ସମୟ ସକାଳ ନଅଟା । ଠାକୁର ସହାସ୍ୟବଦନ ¬ ଗଙ୍ଗାକୂଳରେ ଥୁବା 
ସେଇ ଗୋଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଅଛନ୍ତି । ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟ । କ୍ରୀଡ଼ାଛଳରେ 
ଠାକୁର ରାଖାଲର ମସ୍ତକକୁ କୋଳରେ ରଖୁଛନ୍ତି । ରାଖାଲ ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ଠାକୁର କେତେଦିନ 
ହେବ ରାଖାଲକୁ ସାକ୍ଷାତ୍‌ ଗୋପାଳ ରୂପେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ।”” 


® ୬୭୫ ଶ୍‌ ୬୯ 


ପ୍ରକୃତରେ କଥାମୃତ ଲେଖକଙ୍କ ଦିନଲିପି ଅନୁସରଣ କଲେ ଦେଖବାକୁ ମିଳେ ଯେ, 
ରାଖାଲକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ଯରେ ଉଜ୍ଜିତା ବାତ୍ସଲ୍ୟଭାବ ପ୍ରାୟ ଅବ୍ୟାହତ 
ଭାବେ ୧୮୮୪ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ୍ଦର ମଧ୍ଯଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା । ଅବଶ୍ୟ ରାଖାଲକୁ 
ଜନନୀ ଭଳି ପୁତ୍ରବତ୍‌ ସ୍ନେହ ଆଦର କରିବା ମତ୍ତ୍ୟଲୀଳା ସମ୍ବରଣର ଶେଷଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 
ଦେଖାଯାଇଛି । ଯେଉଁ ରାଖାଲକୁ ଦେଖୁବାମାତ୍ରେ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ସେହି ଦେବଦୁର୍ଲଭ 
ଭାବ ଉଦୟ ହେଉଥଲା । ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ନିଜେ ଭକ୍ତବୂନ୍ଦଙ୍କୁ ବଳରାମ ଭବନରେ କହୁଥୁଲେ, 
“ମା ତୁମକୁ କହିଥୁଲି ମତେ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଦିଅ, ମୋରି ପରି, ସେଥୁପାଇଁ ପରା ରାଖାଲକୁ 
ଦେଇଛ !'”?? ଆଉ ଦିନେ ଠାକୁର କହିଥୁଲେ, ‹“କୀଉଁନ ଶୁଣୁଶୁଣୁ ମୁଁ ରାଖାଲକୁ ବ୍ରଜମଣ୍ଡଳ 
ଭିତରେ ରହିଥୁବାର ଦେଖୁଥିଲି ।”'” 

ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଓ ତାଙ୍କର ମାନସପୁତ୍ରର ସମ୍ପର୍କ କବି କଳ୍ପନାର ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ଅଧ୍ଧାମୂ ଜଗତର 
ଗୋଟିଏ ବାସ୍ତବ ଘଟଣା । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ଯେଉ ଦିବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଥୁଲା, ତାହାର ଆଭାସ 
କଥାମୃତର ଲେଖକଙ୍କର ଲିଖୂତ ୧୮୮୩ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଜୁନ ୮ ତାରିଖ ରିଖରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା 
ମଧ୍ଯରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଅଛି । 

“ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଖାଲକୁ ଦେଖୁ ଠାକୁର ପୁଣିଥରେ ଭାବାବିଷ୍ଠ ହେଲେ । ଭାବାବେଶରେ 
ରାଖାଲକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହୁଛନ୍ତି, “‹ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଏଠାକୁ ଆସିଛି | ତୁ କେବେ 
ଆସିଲୁ? ଠାକୁର କଅଣ ଇଙ୍ଗିତକରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଭଶ୍ଵରଙ୍କର ଅବତାର ଆଉ ରାଖାଲ 
ତାଙ୍କର ଜଣେ ପାର୍ଷଦ- ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ?”?୫ 


ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମାଆ ଯଶୋଦାଙ୍କ ପରି ରାଖାଲର ମଥାରେ, ଗାଲରେ, ପିଠିରେ ସ୍ନେହରେ 
ହାତ ବୁଲାନ୍ତି, ଆଦର କରନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ବେଳେବେଳେ ତା ସାଙ୍ଗରେ କ୍ରୀଡ଼ାରତ ହୁଅନ୍ତି ବା କୁସ୍ତି 


. କଥାମୃତ ୧|୫।୧ | 
. କଥାମୃତ ୨।୬।୧ | 
. କଥାମୃତ, ୫।୬।୧ | 
. କଥାମୃତ ୨।୧୧।୨ | 
.  କଥାମୃତ ୪।୫।୧ | 
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ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାନସପୁତ୍ର ୩୭ 


କସରତ କରନ୍ତି । ସେ ରାଖାଲକୁ ସ୍ନେହଭରି ସର-ଲବଣୀ ଖୁଆନ୍ତି ଓ ସକଳ ପ୍ରକାର ଆପଦଦବିପଦରୁ 
ରକ୍ଷା କରନ୍ତି । ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣକ୍କର ବୟସ ସେତେବେଳେ ସତଚାଳିଶ ବର୍ଷ, ରାଖାଇଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର 
କୋଡ଼ିଏ କିନ୍ତୁ ଭାବରାଜ୍ୟରେ ବୟସର ତାରତମ୍ୟ କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେନାହିଁ । 
ଅପୂର୍ବ ମନୋହର ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଅଲୌକିକ ଲୀଳାବିଳାସ । ଚିରନ୍ତନ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ 
ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ । ରାଖାଲ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିତ୍ୟସଖା, ନିତ୍ଯଦାସ; ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ରାଖାଲର 
ନିତ୍ୟପ୍ରଭୁ, ପରମଦୟାଳୁ ପିତା । ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରି କବି 
ଲେଖୁଛନ୍ତି “ସମ୍ପର୍କ ସମାନଭାବେ ବନ୍ଧା ଚିରକାଳ! | 


ଭାବରାଜ୍ୟର କ୍ରମିକ ଇତିହାସ ଅନୁସରଣ କଲେ ଦେଖାଯାଏ, ରାମଲାଲା ବିଗ୍ରହକୁ 
ଅବଲମ୍ବନ କରି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉ ରାଜମାତା କୌଶ ଲ୍ୟାଙ୍କର ବାସ୍ସଲ୍ୟଭାବର 
ସ୍ଦୃରଣ ଓ ପୁଷ୍ଟିସାଧନ ହୋଇଥୁଲା, ପୁନବାର ରାଖାଲରାଜଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଯଶୋଦାଙ୍କର 
ଭାବସ୍ଫଭିରେ ସେଇ ବାତ୍ସଲ୍ୟରସ ଶତଗୁଣରେ ବର୍ଵିତ ହୋଇ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିଥୁଲା । 
ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳାବିଳାସର ଏହି ପର୍ବରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟଭାବ ସନ୍ତାନଭାବର ପରାକାଷ୍ଠା ଲାଭ 
କରିଥଲା । ଏହାର ପ୍ରଧାନ ଭୂମିକାରେ ଥୁଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ-ସଖା ବ୍ରଜର ରାଖାଲ । ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଜଗଦମ୍ବାଙ୍କର 
ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଶ୍ବଳନନୀଙ୍କ ଚିରଶରଣ ନେଇଥିଲେ, ମାନସ ପୁତ୍ର ରାଖାଲ ମଧ୍ଯ 
ସେହିପରି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଜଗଜ୍ଜନନୀଙ୍କ ଭାବସ୍ମପଭି ଦେଖ୍‌ ତଦ୍‌ଗତ ଚିତ୍ତରେ 
ଆମ୍‌ସମର୍ପଣ କରିଥ୍ଲେ-ଭାବସମୁଦ୍ରର ଲୀଳାଲହରୀର ସୁନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର କଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି 
ହୋଇଥୁଲା । 


ଭାବାବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଓ ରାଖାଲଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ସବୁ 
ଦେଖାଯାଉଥିଲା ତାହାରି ଅନୁରଣନ ମଧ୍ଯ ହେଉଥଲା ସହଜ ସ୍ବାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାରେ । କେବଳ 
ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ନୁହେ, ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ମା'ଙ୍କ ଆଚରଣରେ ମଧ୍ଯ ଏହା ପ୍ରତୀତ ହେଉଥୁଲା 
ଯେ, ରାଖାଲ ଜନ୍ମିତ ପୁତ୍ରର ସମ୍ପର୍କଠାରୁ ମଧ୍ଯ ଅଧ୍‌କ ପ୍ରିୟ ଥୁଲେ । ଶ୍ରୀମା କହିଥ୍ଲେ, ' “ରାଖାଲ, 
ଶରତ୍‌-ଟରତ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ( ମୋର ) ଶରୀରରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି |”? ଶ୍ରୀରାମକୃଷ ଓ 
ଶ୍ରୀସାରଦାମଣୀଙ୍କର ସ୍ନେହର ଧନ ରାଖାଲ ଦକ୍ଷି ଣେଶ୍ଵରକୁ ଆସିଲେ ବା ସେଠାରେ ରହିଲେ 
ତାଙ୍କର ଖାଇବା- ପିନ୍ଧିବା ଓ ଶୋଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଦୁଥୁଲେ ।. ତାଙ୍କ ପାଇଁ 
ବିଶେ ଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୁଏ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ବା ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୁଅନ୍ତି । ରାଖାଲ 
ଗୋଟିଏ କ୍ୟାମ୍ପ୍‌ ଖଟରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ହିଁ ଶୋଉଥୁଲେ । ଅନ୍ୟମାନେ ଚଟାଣରେ ମସିଣା 
ପାରି ବସୁଥୁଲେ, ରାଖାଲ ବସୁଥୁଲେ ଠାକୁରଙ୍କ କୋଳକୁଲାଗି । ରାଖାଲଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦର 
ମିଶ୍ରି, ଲହୁଣୀ ଓ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଖେଚେଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଥଲା: ।୨ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହିସବୁ 
ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ କେହି ଉତ୍‌ ଥାପନ କରିବାରୁ ଶ୍ରୀମା କହିଥୁଲେ, ‹  ରାଖାଲ ସନ୍ତାନ ' 
ଦିନେ ରାତିରେ ପିପାସାର୍ର ଠାକୁର ରାଖାଲକୁ ସୁରେଇରୁ ପାଣିଢାଳି ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ଆଣିଦେବାକୁ 
କହିଲେ । ପାଣି ଦେଇ ପାରିବି ନାହିଁ କହି ରାଖାଲ ଅଶ୍ଵ ତନ୍ଦ୍ରାଚ୍ଥନ୍ନ ହୋଇ କଡ଼ ଲେଉଟି 


_._ 
୧. ଶ୍ରୀଶ୍ରୀମାୟେର୍‌ କଥା, ୨ୟ ଭାଗ ପ୍ଟ ୧୫୬। 
୨. ଶ୍ରୀଶ୍ରୀମାୟେର୍‌ କଥା, ୨ୟ ଭାଗ ପ୍ଟ ୮୪ । 


୩୮ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଶୋଇଲେ । ବିରକ୍ତ ହେବାତ ଦୂରେଥାଉ, ଏହାର ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଆନନ୍ଦରେ 
କହିଥୁଲେ, ଏବେ ବୁଝୁଛି ରାଖାଲ ମୋତେ ଠିକ୍‌ ଠିକ୍‌ ବାପ ବୋଲି ଜାଣିଛି | 

କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ରାଖାଲର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଅତ୍ୟଧୂକ 
ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଥୁଲେ। କିପରି ସେ ସୁସ୍ଥ ହେବ ସେଥୁପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତିତ ଓ ବିଚଳିତ 
ହୋଇପଡୁଥିଲେ । ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ଵରର ଗୋଟିଏ ଅପୂର୍ବ ଘଟଣା କଥାମୃତର ଲେଖକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । 
୧୮୮୩ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ୍ଘ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ୨୯ ତାରିଖ । ରାଖଲର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ । ଏହିକଥା ଶ୍ରୀରାମ କୃଷ୍ଣ 
ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ““ହେଇ ଦେଖ, ରାଖାଲର ଦେହ ଖରାପ । ସୋଢ଼ା ଖାଇଲେ କଅଣ 
ଭଲ ହେବକି? କଅଣ ହେବ ବାବା ! ରାଖାଲ ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଖା !”” 


“ଏହିକଥା କହୁକହୁ ଠାକୁର ଅଦ୍ଭୁତଭାବରେ ଚିନ୍ତିତ ହେଲେ । ବୋଧହୁଏ ଦେଖବାକୁ 
ଲାଗିଲେ ସାକ୍ଷାତ ନାରାୟଣ ରାଖାଲ ରୂପରେ ବାଳକରୂପ ଧାରଣ କରି ଆ ସିଛନ୍ତି ।”” ` ପୁଣି 
ଅବା କେତେବେଳେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଜଗଦମ୍ବାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ 
ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଉଛନ୍ତି, ସିଦ୍ଧେଶ୍ଵବରଙ୍କ ନିକଟରେ ରାଖାଲର ମଙ୍ଗଳକାମନା କରି ମାନସିକ 
କରୁଛନ୍ତି । 

ସହଚ୍ଚ ସ୍ବାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ଯ ରାଖାଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଚରଣ ମଧ୍ଯରେ ତାଙ୍କର 
ସ୍ଵଭାବିକ ପିଲାଳିଆ ସ୍ଵଭାବ ହି ପ୍ରଧାନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥୁଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସବୁ ଆଚରଣରେ 
ଚିରକିଶୋର” ରାଖାଲରାଜର ପିଲାଳିଆ ଭାବଟି ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା | ପୁଥୁକାରଙ୍କର ଲେଖନୀରେ 
ଏହି ଭାବଟି ପରିସ୍ତଟ ହୋଇଉଠିଛି । ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, “ଏବେ ଯେ ରାଖାଲ ପୂର୍ବରେ ମଧ୍ୟ 
ରାଖାଲ । ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ଯ ସେହି ରାଖାଲ ଅର୍ଥାତ୍‌ ପରେ ସେହି ପୁଣି ହେବେ ରାଖାଲ । 
ରାଖାଲଙ୍କର ରାଖାଲତ୍ସ କେବେବି ଲୋପ ହୁଏ ନାହିଁ ।””” ଏହି ସହଜ ବାଳକ ସ୍ବଭାବଟିକୁ 
ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଶ୍ରୀମା ପରବର୍ତୀ କାଳରେ କହିଥୁଲେ, ‹ ଦେଖୁନ, ରାଖାଲର 
କେମିତି ପିଲାସ୍ଵଭାବ, ଏବେବି ଯେମିତି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ।'* 

ବାଳକ ଭାବାପନ୍ନ ରାଖାଲ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଶ୍ରୀମା କହିଥୁଲେ-- ' “ଠାକୁର 
ସେତେବେଳେ ଦକ୍ଷି ଣେଶ୍ବରରେ, ରାଖାଲ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ସେତେବେଳେ ଖୁବ୍‌ ସାନ । 
ଦିନେ ରାଖାଲକୁ ବଡ଼ ଭୋକ ଲାଗିଛି, ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲେ | ଠାକୁର ଏହିକଥା ଶୁଣି ଗଙ୍ଗାକୃ ଳକୁ 
ଯାଇ ବଡ଼ପାଟିରେ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲେ, “ଏ ଗୌରଦାସୀ, ଆସ, ମୋର ରାଖାଲକୁ ଯେ ବହୁତ 
ଭୋକ ଲାଗିଛି । ସେତେବେଳେ ଦକ୍ଷି ଣେଶ୍ଵରରେ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରୟ ହେଉନଥୁଲା । କିଛି 
ସମୟ ପରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ବକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ନୌକା ଦେଖାଗଲା । ନୌକା ଖଣ୍ଡିକ କୃଳରେ 
ଲାଗିବାମାତ୍ରେ ତାହା ଭିତରୁ ବଳରାମବାବୁ, ଗୌରଦାସୀ ପ୍ରଭୂତି ଓହ୍ଲାଇଲେ ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡିରେ 
ହାଶ୍ଚିଏ ରସଗୋଲ୍ଲା ନେଇ । ଠାକୁର ଆନନ୍ଦରେ ରାଖାଲକୁ ଡାକି କହିଲେ, “ଆରେ ରାଖାଲ ! 


ଆସ, ରସଗୋଲ୍ଲା ଆସିଛି ଖାଇବୁ ଆ । ଭୋକ ଲାଗୁଥୁଲା ବୋଲି କହୁଥିଲୁ ପରା । ରାଖାଲ 
୧. କଥାମୃତ, ୧|୫।୧ | 

୨. ଶ୍ରୀଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପୁଥୁ, ପୃ. ୨୭୫ | 

୩. ଶ୍ରୀଶ୍ରୀମାୟେର୍‌ କଥା, ୧ମ ଭାଗ, ପୃ. ୨୭୧ | 


ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାନସପୁତ୍ର ୩୯ 


ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରାଗିକରି କହିଲା, ଆପଣ ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ବୋଲି 
କାହିଁକି କହିଲେ ? ସେଠୁ ସେ କହିଲେ, “ସେଥୁରେ କଅଣ ହେଲା, ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ଖାଇବୁ, 
କହିବାରେ ଦୋଷ କଅଣ ହେଲା ?” ତାଙ୍କର ସେହିପରି ସ୍ଵଭାବ ଥୁଲା ।` ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ରାଖାଲକୁ 
ପେଟଭର୍ର କରି ଖୁଆଇ ତୃପ୍ତ ହେଲେ । 


ଦୈନନ୍ଦିନ ଘଟଣା ଭିତରେ ମଧ୍ଯ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଓ ରାଖାଲ ମଧ୍ଯରେ ଯେଉଁ 
ସହଜ ଭଲ ପାଇବା ବା ପ୍ରୀତିର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ତାର ପରିଚାୟକ ଛୋଟ ଗୋଟିଏ ଘଟଣାର 
କଥା କଥାମୃତ ଲିପିକାର ଲେଖୁଛନ୍ତି । “ ଏହି ସମୟରେ ରାଖାଲ ଘରଭିତରେ ଆହାର କରିବାକୁ 
ବସିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଅନେକେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥୁବାରୁ ସେ ଟିକିଏ ଇତସ୍ତତଃ ହେଉଛନ୍ତି । 
ଠାକୁର ଆଜିକାଲି ରାଖାଲକୁ ଗୋପାଳ ରୂପରେ ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି; ଠିକ୍‌ ଯେମିଚି ମା 
ଯଶୋଦାଙ୍କର ବାସ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ ! 

ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ (ରାଖାଲ ପ୍ରତି )  ଖାଉନ।ହୁ ରେ! ଏମାନେ ନହେଲେ ଉଠି ଛିଡ଼ା 
ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ । (ଜଣେ ଭକ୍ତ ପ୍ରତି)“ ରାଖାଲ ପାଇଁ ବରଫ ରଖ ( ରାଖାଲ ପ୍ରତି) ତୁ ପୁଣି 
ବନହୁଗୁଳି ଯିବୁ? ଏଡ଼େ ଖରାରେ ଯାଅ ନାହିଁ । 

“  ରାଖାଲ ଖାଇ ବସିଛନ୍ତି | ଠାକୁର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ପୁଣି କଥା 
ହେଉଛନ୍ତି ।' 


ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଘଟଣା । ଆପଣାର ଲୋକ ରାଖାଲ ସହିତ ଯେମିତି ଏକାମ୍ବ 
ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ । ୧୮୮୨ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ୨୪ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରେ 
ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଓ ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟ ଆସି ପ୍ରଣାମ କରିବାରୁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ହସି ହସି କହୁଛନ୍ତି, 
° ବୁଝିଲ, ¬ ସେସବୁ ମାନିବାକୁ ହୁଏ, ଏଇ ଦେଖ, ରାଖାଲର ଦେହ ଅସୁସୁ, ମୋର ମଧେ ଦେହ 
ହାତ ବିନ୍ଧୁଛି । କଅଣ ହେଲା ଜାଣ ? ମୁଁ ସକାଳୁ ଶେଯରୁ ଉଠିବା ବେଳକୁ ରାଖାଲ ଆସୁଛି ଭାବି 
ଅମୁକର ମୁହଁ ଦେଖୁ ପକାଇଲି (ସମସ୍ତଙ୍କର ହସ) ଆରେ ହଁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖୁବାକୁ ହୁଏ ।.. 
ବିସ୍ମିତ ଭକ୍ତଗଣ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଲୀଳାମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଆସ୍ଵାଦନ କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେକଲେ । 

ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରାଖାଲ ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ସରଳଚିତ୍ତ ବାଳକ । ୧୮୮୪ 
ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଅଧର ସେନ ଶୋଭାବଜାର ଗୃହରେ ଚଣ୍ଡୀର ଗୀତଙ୍କ ଆୟୋଜିତ 
ହୋଇଥିଲା । ସେଥୁରେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ଠାକୁର ଓ ଭକ୍ତଗଣ ଯୋଗଦେଇଥୁଲେ । ଭକ୍ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 
ଦତ୍ତଙ୍କୁ ଖବର ଜଣାଇବାର ଦାୟିତ୍ଵ ଥୁଲା ରାଖାଲ ଉପରେ । ସେ ଭୁଲି ଯାଇ ସମ୍ବାଦ ଦେଇ 
ପାରିନଥଲେ । ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦତ୍ତ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ରାଖାଲଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ 
ଜଣାଇଲେ । ଠାକୁର ଶୁଣି କହିଲେ, ““ରାୋଖାଲର ଦୋଷ ଧରିବା କଥା ନୁହେଁ | ଗାଲ ଚିପିଲେ 
କ୍ଷୀର ବାହାରିବ | ' 

ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ଵବରର ତପୋବନରେ ଭଗବଦୁ ଚିନ୍ତା, ଆରାଧନା, ଭଜନ ଦିନରାତି ଚାଲିଥୁଲା । 
ତପସ୍ୟା- ଉଜ୍ଜଳ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ତପୋବନ ଅଧୁବାସୀମାନଙ୍କର ସହଜ 


¬ 
୧. ଶ୍ରୀଶ୍ରୀମାୟେର୍‌ କଥା, ୧ମ ଭାଗ, ପୃ. ୩୯ | 


୪୦ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଓ ସରଳ ଜୀବନରେ ଆ ନନ୍ଦ ମୁଖରତା ପ୍ରକାଶ ପାଉଥୁଲା । ତାହା ମଧ୍ଯ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମୟ ଥୁଲା । 
ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଥ୍‌ଲେ, ‹‹ ଦେଖ, ଯେଉଁଠି ଅବତାର, ସେଇଠି ହି ସରଳତା | ଶେଷ 
ଜନ୍ମ ଅଥବା ଅନେକ ତପସ୍ୟା ନଥୁଲେ ମନୁଷ୍ଯ ଉଦାର ଓ ସରଳ ହୁଏ ନାହି ।””° ବାଳକ 
ସ୍ଵଭାବ ରାଖାଲ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପୁତୁରା ରାମଲାଲ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ଯାୟ ତାଙ୍କର ସ୍ମତି ଭଣ୍ଡାରରୁ 


ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ବଣ୍ଠନା କରିଥ୍ବଲେ । 


୧୮୮୨ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର କଥା । ଦିନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଠାକୁର ଆହାର କରିବାପରେ ତାଙ୍କର 
ମାନସପୁତ୍ର ରାଖାଲକୁ ପାନ ଭାଙ୍ଗି ଆଣିବାକୁ କହିଲେ-- ଭଙ୍ଗା ହୋଇଥୁବା ପାନ ନାହି; କୋତୋଟି 
ପାନ ଭାଙ୍ଗି ଆଣ । ରାଖାଲ କହିଲା, ‹ ' ପାନ ଭାଙ୍ଗି ଜାଣେନା !?'” ରାଖାଲର କଥା ଶୁଣି ଠାକୁର 
କହିଲେ, “ଆରେ ଇଏ କଅଣରେ ! ପାନ ଭାଙ୍ଗିବୁ, ସେଥୁରେ ପୁଣି ଜଣାଜଣି କଅଣ? ପାନ 
ଭାଙ୍ଗିବା କଂଣ ଶିଖୂବାକୁ ହୁଏ ? ଯା, ପାନ ଭାଙ୍ଗି ନେଇ ଆ।।”” ତଥାପି ରାଖାଲ ପାନ 
ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉନାହିଁ ଦେଖୁ ସେବକ ଲାଟୁ ମନେ ମନେ ଭାରି ବିରକ୍ତ ହୋଇଉଠିଲେ । ଲାଟୁର 
ବିରକ୍ତିକୁ ରାଖାଲ ଖାତିର କଲା ନାହିଁ । ବାରମ୍ବାର ଅବହେଳା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ଲାଟୁ ତାହା 
ସହି ପାରିଲେ ନାହିଁ । ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହିଁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, “ଏ କି କଥା ? ରାଖାଲ 
ବାବୁ ! ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଏପରିଭାବରେ କହିବା କଥା କଂଣ ଉଚିତ୍‌ ? ଆପଣ ତାଙ୍କ ଆଦେଶ 
ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆହୁରି ତା ଉପରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି-ଏ ଅପଣଙ୍କର କିପରି ବ୍ୟବହାର ୧” 
ଲାଟୁଙ୍କର ରୋଷଯୁକ୍ତ କଥା ଶୁଣି ରାଖାଲ ରାଗିଯାଇ କହିଲେ, ' “ତୁମର ଗରଜ ପଡୁଛିତ ତୁମେ 
ଭାଙ୍ଗି ନେଇଆସ ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ । ଜୀବନରେ ସେ କାମ କେବେ ବି କରିନାହି, ଆଜି ତାଙ୍କ 
ଆଦେଶରେ କଂଣ ମୁଁ ପାନ ଭାଙ୍ଗିବି । ରାଖାଲର ଏହି କଥାରେ ଲାଟୁ ସତକୁ ସତ ରାଗିଗଲେ ଓ 
ଅଧା ହିନ୍ଦୀ ଓ ଅଧା ବଙ୍ଗଳାରେ ଅନେକ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ଏହା ଦେଖ୍‌ ଠାକୁର 
ଆମୋଦିତ ହେଲେ । ସେ ରାମଲାଲଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, '“ଏ ରାମଲାଲ | ରାଖାଲ-ଲେଟୋର 
ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖୁବୁ ଆ ।`` 


ରାମଲାଲ ଆସି ଦେଖୁୂଲେ ସେତେବେଳଯାଏ ବାକ୍୍‌ୟୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି । ଠାକୁର ବ୍ୟଙ୍ଗ ଛଳରେ 
ରାମଲାଲଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ' କହତ ଦେଖ୍‌ କିଏ ବଡ଼ ଭକ୍- ରାଖାଲ ନା ଲେଟୋ?? ' ରାମଲାଲ 
କହିଲେ, “ଜଣାପଡୁଛି, ରାଖାଲ ହିଁ ବଡ଼ ଭକ୍ତ । ରାମଲାଲଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଲାଟୁ ରାଗିଯାଇ 
କହିଲେ, “ହଁ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ | ସେଥୁପାଇଁ ସେ ହେଲେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ |”? ହସି ହସି 
ଠାକୁର କହିଲେ, ““ଠିକ୍‌ କହିଛୁ, ରାମଲାଲ ! ରାଖାଲର ହି ବେଶୀ ଭକ୍ତି | ଦେଖୂଲୁ ଦେଖ୍‌ 
ରାଖାଲ କେମିତି ହସି ହସି କଥା କହୁଛି । ଆଉ ଲାଟୁ କେମିତି ରାଗି ଯାଉଛି ! ଯାର ଭକ୍ତି 
ବେଶୀ ସେ କଅଣ ଆଉ ୟାଙ୍କ ଆଗରେ (ନିଜ ଶରୀରକୁ ଦେଖାଇ ) ରାଗ ଦେଖାଇ ପାରେ? 
କ୍ରୋଧତ ଚଣ୍ଡାଳ ! କ୍ରୋଧରେ ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସବୁ ଉଭେଇ ଯାଏ ।'° ଠାକୁରଙ୍କ କଥାରେ ଲାଟୁ 
ଲଜ୍ଜା ଓ ଅଭିମାନରେ ଅଶ୍ରୁଭରା ନୟନରେ କହିଲେ, “ମୁଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ରାଗ 
ଦେଖାଇବି ନାହିଁ । ମତେ ଏଇଥରକ ମାଫ୍ର କରିଦିଅନ୍ତୁ ।”” ତାଙ୍କ ଆଖରେ ଅଶ୍ରୁ ଦେଖୁ ଠାକୁର 
ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଦେଖ୍‌ ! ରାଖାଲ ଠିକ୍‌ କହିଛିରେ | ଏଇଟାର ( ନିଜ ଦେହକୁ ଦେଖାଇ ) ପାନ 
୧. କଥାମୃତ ୪1୨୧।୨ 


ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାନସପୁତ୍ର ୩ 


ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥୁଲା ତ! ସେଥୁପାଇଁ ରାଖାଲ ସେ କଥାକୁ ଠେଲି ବାହାର କରି 
ଦେଇପାରିଲା । ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାନ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ରାଖାଲର 
କଅଣ ସାଧ୍ଧ ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଠେଲି ବାହାର କରିଦେବାକୁ ?””° ଶେଷରେ ଲାଟୁହିଁ ପାନ 
ଭାଙ୍ଗିଲେ । ଏହି ଘଟଣା ମଧ୍ଯରେ ରାଖାଲର ସହଜାତ ପିଲାଳିଆ ଭାବଟି ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣୀୟ । 


ରସିକଚୂଡ଼ାମଣି ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ରସରେ ମଶଗୁଲ ହୋଇଥାଆନ୍ତି । ଭକ୍ତି ଓ ଭକ୍ତ 
ନେଇ ଲୀଳା ବିଳାସ କରନ୍ତି । ସେ ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବିବିଧ 
ରସ ପରିବେଷଣ କରି ଆ ନନ୍ଦ ଦେଉଥୁଲେ । କେତେବେଳେ ଅବା ଯୁବକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନେଇ 
ଥଟ୍ଟାପରିହାସର କରୁଥୁଲେ । ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ' “ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ( ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ) କେବଳ 
ନିରାମିଷ ଦିଏ ନାହି । ମଝିରେ ମଝିରେ ମାଛକାତି ଧୁଆପାଣି ବି ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଦିଏ |? ( ଅର୍ଥାତ୍‌ 
କେବଳ ଶୁଷ୍କ ପରିବେଶରେ ରଖେ ନାହି, ମଝିରେ ମଝିରେ ଥଟ୍ଟାପରିହାସ ଛଳରେ ଆମୋଦ 
ପ୍ରମୋଦ ଦିଏ) । ଆନନ୍ଦମୟ ପୁରୁଷଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ସ୍ପର୍ରିଦାନର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି 
ରାଖାଲ ବରାହନଗର ମଠରେ ଲାଟୁ ପ୍ରଭୂତିଙ୍କୁ କହିଥୁଲେ, “ଆରେ ! ଆମେ ଆଉ କଅଣ 
କରୁଛୁ ? ଠାକୁର ଆମଠାରୁ ମଧ୍ଯ ଅଧକ ଆମୋଦରେ ଥ୍ବଲେ । ଦିନେ ଦିନେ ଏମିତି ହସାନ୍ତି 
ଯେ, ମୋର ନିଶ୍ବାସ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ପରି ଲାଗେ, ମୁ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଧରି ଅନୁରୋଧ 
କରିଥିଲି; ଟିକିଏ ରୁହନ୍ତ, ହସିହସି ମୋର ପେଟର ଅନ ନ୍ତନାଳି ସବୁ ଛିଡ଼ି ଯିବ ଯେ ! ଦିନେଦିନେ 
ହସୁହସୁ ଆଖ୍‌ରୁ ପାଣି ବାହାରିପଡ଼େ ।””" ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସହଜ 
ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ଯ ଦେଇ ବୈରାଗ୍ୟର ଅଭୟପଥରେ ପରିଚାଳିତ କରୁଥୁଲେ । ଏହି ଭାବର ବ୍ୟତିକ୍ରମ 
ଦେଖୂଲେ ସେ ହୁସିଆର କରି କହୁଥୁଲେ, '‹‹ଇଏ କଅଣ ? ଶୁଷ ନିରସ ସାଧୁ ହେବୁ କାହିକି ?”? 
ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସନ୍ତାନଗଣ ହସଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥୁଲେ । ପରବର୍ତୀ ସମୟରେ 
ଦେଖାଯାଇଥୁଲା ଯେ, ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଛାଂଚରେ ଗଠିତ ଚରିତ୍ର ରାଖାଲଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଧ୍ଯାମ୍ବିକ 
ଭାବୈଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟ ବହିଃମୁଁ ଖୀ ଆନନ୍ଦ ଧାରାରେ ଝରିପଡୁଥୁଲା, ଆନନ୍ଦପିପାସୁ ମଣିଷଙ୍କୁ ଆକଷଣ 
କରୁଥିଲା, ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ହୃଦୟରେ ଭାବବିହ୍ନଳ ନୃତ୍ୟର ଧ୍ଵନି ଝଙ୍କୃତ ହେଉଥୁଲା । 

ରାଖାଲି ବେଳେବେଳେ ଦୁଇ ହାତରେ କୁସ୍ତି ଲଢ଼ୁଥୁଲେ । କୁସ୍ତିରେ ଲାଟୁ ବେଶ୍‌ ଦକ୍ଷ 
ଥିଲେ । ୧୮୮୪ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପ୍ରଥମ ଭାଗର କଥା । ଲାଟୁ ମହାରାଜ କହିଥୁଲେ, “ଦିନେ ( ହାତ 
ଭଙ୍ଗା ସମୟର ଘଟଣା ) ସେ ( ଠାକୁର ) ରାଖାଲବାବୁଙ୍କୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କୁସ୍ତି ଲଢ଼ିବା ଦେଖୂଲେ । 
ରାଖାଲବାବୁ ଆଗରୁ କୁସ୍ତି ଲଢୁଥ୍‌ଲେ । ବେଶ୍‌ ଯୁଆନ ଥୁଲେ; ଅମ୍ବୁ ବାବୁଙ୍କ ଆଖଡ଼ାକୁ ଯାଉଥ୍‌ଲେ | 
କୁସ୍ତି କରିବା ବେଳେ ରାଖାଲବାବୁ ମତେ ତଳେ ପକାଇ ପାରୁନଥୁଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ଯ ରାଖାଲବାବୁଙ୍କୁ 


୧. ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଲାଟୁ ମହାରାଜଙ୍କର ସ୍ନ୍ତି କଥା, ପୃ. ୧୦୨-୧୦୪ 


୨. କଥାମୃତ ୪।୨୦।୪ | 
୩. ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଲାଟୁ ମହାରାଜଙ୍କର ସ୍ମ ,ତିକଥା, ପୃ. ୨୮୪ |! 


୪୨ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ତଳେ ପକାଇ ପାରୁ ନଥୁଲି । ଏହା ଦେଖୁ ସେ କହିଲେ, ““ଆରେ ତୁମର ତ ଗଜକଚପ ଭଳି 
ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛିରେ । କେହି କାହାକୁ ହରାଇ ପାରୁନାହଁ । ଦୁଇଜଣଯାକ ବରାବର ଅଛ ।'”' ` ଏହିପରି 
ଭାବରେ ସାଧନ ଭଜନ ସାଙ୍ଗରେ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ, ଖେଳାଖେଳି ଚାଲିଥିଲା | 


ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ତ୍ୟାଗୀ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ରାଖାଇଚନ୍ଦ୍ର ହି ସର୍ବ ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କ 
ନିକଟକୁ ଆସିଥୁଲେ । ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ଵରରେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୂତସଙ୍ଗ ଲାଭ କରି ରାଖାଲ ଆନନ୍ଦରେ 
ଦିନ ବିତାଉଥୁଲେ । ସେ ଦିନରାତି ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ହିଁ ରହୁଥୁଲେ । ଅନ୍ୟ କେଉଠିକି 
ଯାଉନଥୁଲେ । ସେ ବେଳେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପଦ-ସେବା କରୁଥୁଲେ, ବେଳେବେଳେ ଗାଧୋଇବା 
ଆଗରୁ ତେଲ ଲଗାଇ ଦେଉଥୁଲେ ଓ ଲୁଗାପଟା ସଜାଡ଼ି ରଖୁଥୁଲେ । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ 
କାମ ଥୁଲା - ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ସଦା ସର୍ବଦା ରହିବା ଓ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବାବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର 
ଦେହକୁ ସର୍ବତୋଭାବରେ ରକ୍ଷା କରିବା । ଠାକୁର କଲିକତାର କୌଣସି ଭକ୍ତ ଗୃହକୁ ବା ଯାତ୍ରା 
ଥୁଏଟରକୁ, ଯେଉଠାକୁ ବା ଯାଆନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ଥୁବେ ରାଖାଲ । ଭାବାବସ୍ଥାରେ ଠାକୁର ନିଜଦ୍ଦିଷ୍ଟ 
କେତେଜଣ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭକ୍ତ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାରି ସ୍ପର୍ଶ ସହି ପାରୁ ନଥୁଲେ । ସମାଧ୍‌ ଅବସ୍ଥାରେ 
ଠାକୁରଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ଦେହ ଧାରଣ ବ୍ଯତୀତ ଅନ୍ଯ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାରଣ ମଧ୍ଯ ଠାକୁର 
ନିଦ୍ଦେଶ କରିଥୁଲେ । ଠାକୁର କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନ୍ବଙ୍କ ଗୃହରେ ନବବୂୃନ୍ଦାବନ ନାଟକ ଦେଖୁବାକୁ 
ଯାଇଥୁଲେ, ସାଙ୍ଗରେ ଥୁଲେ ରାଖାଲ । ଏହାର କାରଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଠାକୁର କହିଥୁଲେ, 
“ ମୋର ଏପରି ଅବସା ଯେ, ପାଖରେ ଯିଏ ବସିବ ସେ ଯାହା କହିବ ତାହା କରିବାକୁ ହେବ, 
ସେଥପାଇ ରାଖାଲକୁ ପାଖରେ ବସାଇଥୁଲି ।”? ଏହିପରି ଭାବରେ ଦିବାରାତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶରେ 
ଠାକୁରଙ୍କର ଦିବ୍ୟସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ରାଖାଲଙ୍କର ହୋଇଥଲା । ସ୍ଵାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦ 
ମଧ୍ଯ ଲେଖୁଛନ୍ତି, “ “ତାଙ୍କ (ରାଖାଲ ) ପରି ଅନ୍ୟ କେହି ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ସଙ୍ଗ କରିନାହାନ୍ତି ।” 
ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ଏକାନ୍ତ ଶରଣାଗତ ରାଖାଲ କ୍ରମେକ୍ରମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବରେ 
ଭାବ ବିହ୍ଵଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ, ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ସତ୍ତା ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣମୟ ହୋଇଉଠିଥଲା । 


ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରାଖାଲଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଳାପ-ପରିଚୟ? ହୋଇଥଲା ତାହା 
ଅଧୁକତର ଘନିଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲା ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ବର ତପୋବନରେ, ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ଧରେ । 
ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ବନ୍ଧୁତ୍ଵ ଦୂଢ଼ ବଦ୍ଧ ହୋଇଥଲା ପ୍ରେମ 


୧. ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଲାଟୁ ମହାରାଜଙ୍କର ସ୍ମତି କଥା, ପୃ. ୧୪୭-୧୪୮ | 

୨. ସ୍ବାମୀ ଶୁଦ୍ଧାନନ୍ଦଙ୍କ ଡାଏରୀରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉ ଯେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଖାଲ - ଉଭୟଙ୍କର ପରିଚିତ ହେମାଲି ଓ ଆଉ ଅନ୍ୟ 
କେତେଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଚାରିଅଣା କରି ଭଡ଼ାରେ ଗୋଟିଏ ସେୟାର୍‌ କରି ନାଆରେ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ଵରକୁ 
ଯାଇଥୁଲେ । ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ଵରରେ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଏହା ହିଁ ଥୁଲା ପ୍ରଥମ ଆଗମନ । ଏହାପୂର୍ବରୁ ରାଖାଲ ତିନି ଚାରିଥର ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ବରକୁ 
ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥୂୁଲେ । ସୁତରାଂ ସେ ହିଁ ଥୁଲେ ଦଳର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ । ଠାକୁର ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଙ୍କୁ ଦେଖ୍‌ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ 
ଚିହ୍ନିପାରିଲେ ଯେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଥରେ ସୁରେନ ମିତ୍ରର ଗୃହରେ ଦେଖ୍‌ଥୁଲେ, ତାଙ୍କର ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥୁଲେ । ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ 
ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମର ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ମୋର ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା! ସେଦିନ ଗାଇଥୁଲ ବେଶ୍‌ ଭଲ ଲାଗିଥୁଲା ଶୁଣିବାକୁ । 
ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଗାଇଲେ, 'ମନଚାଲ ଯିବା ନିଜ ନିକେତନେ' ଭାବାବିଷ ପରମହଂସ କାହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଦେଖ କିପରି 


ଶ୍ରୀରାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାନସପୁତ୍ର ୪୩ 


ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥୁଲା (ହରି- ହର ଆତ୍ମା ପରି | ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ, 
୧୮୮୪ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରାଖାଲ କେତେମାସ ପାଇଁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଥୁଲେ, ଏବଂ ସେଠାରୁ ଫେରି 
କଲିକତାରେ ବାସକଲେ । ସେହି ସମୟରେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ବାବୁରାମ ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା କରିଥୁଲେ । 
ବାବଵୁରା।ମଙ୍କ ସହିତ ରାଖାଲର ଆଳାପ-ପରିଚୟ ହେଲା! ବିଦ୍ୟାସାଗର ମହାଶୟଙ୍କ 
ଶ୍ୟାମପୋଖରୀସ୍ଥିତ ମେଟ୍ରୋପଲିଟାନ୍‌ ସ୍ତ୍ଲରେ । ୧୮୮୨ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଵରେ ରାଖାଲ 
କିଛିଦିନ ପାଇଁ ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇଥୁଲେ । ଅବଶ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର 
ପାଠ ପଢ଼ା ପ୍ରତି ଓଁଦାସିନ୍ୟ ଭାବ ଚରମ ସୀମାକୁ ଛୁଇଥୁଲା ଏବଂ କିଛିଦିନ ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ 
ଯିବା ମଧ୍ଯ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ । ରାଖାଲ ହିଁ ଦିନେ ଭକ୍ତିପ୍ରାଣ ସହପାଠୀ ବାବୁରାମଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ 
ଛୁଟିପରେ ଦକ୍ଷି ଣେଶ୍ଵରକୁ ନେଇଯାଇଥୁଲେ । ବାବୁରାମଙ୍କୁ ଦେଖୁବାମାତ୍ରେ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ 
ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଜଣେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭକ୍ତ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥୁଲେ ଓ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟସାଧନ ନିମନ୍ତେ 
ସେ ତାଙ୍କୁ ବାଛି ନେଇଥୁଲେ । ରାଖାଲଙ୍କୁ ଦେଖୁ ବାବୁରାମ ମଧ୍ଯ ଦକ୍ଷି ଣେଶ୍ବରରେ ଶ୍ରୀରାମକୂ ଷ୍ଣଙ୍କ 
ନିକଟରେ ରହିବା ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପଥରେ ବାଧା ହେଲେ 
ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟଗଣ | ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ବାବୁରାମଙ୍କର ବିଷୟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କହିଥ୍ଲେ, 
““ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହେ ଚାଲି ଆସ, ସେତେବେଳେ ସେ କୁହେ, “ଆପଣ ଟାଣି ନିଅନୁ |” 
ରାଖାଲକୁ ଦେଖ୍‌ କ୍ରନ୍ଦନ କରେ ଓ କହେ, “ସେ ଭଲ ଅଛି !'? ଠାକୁରଙ୍କର ସମ୍ମୋହନ ଆକର୍ଷଣରେ 
ବାବୁରାମ କିଛିଦିନପରେ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ଵରରେ ରହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ । 


କ୍ରମେକ୍ରମେ କଳମୀଲଟାର କଳମ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଜୁଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ । 
ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶ୍ରୀ ମାତାଠାକୁରାଣୀ କହିଛନ୍ତି, “ପ୍ରାଣ ରହି ପାରିବ ନାହି, କଳମୀ ଦଳ, 
ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସି ଗୋଟିକୁ ଟାଣିଲେ ସବୁ ଆସିବେ ।””୧° କ୍ଳମୀ ଦଳର ଲାଟୁ ଓ ବୁଢ଼ା' 
ଗୋପାଳ ଆସିଲେ, ଆସିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଓ ବାବୁରାମ ଆସିଲେ ଆହୁରି ଅନେକେ । ଆସିଲେ 
ଚିହ୍ନିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭକ୍ତଗଣ । ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ବରର ଘାଟରେ ବସି ପ୍ରେମଘନମୂର୍ି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଗୋଟିଏ 
ଗୋଟିଏ କରି ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାର୍ଷଦଗଣଙ୍କୁ । ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ତୀବ୍ର ଏକ 
ଆକର୍ଷଣ । ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ସ୍ଵୟଂ ଆକର୍ଷଣର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଇ କହିଥୁଲେ, ' 'ହରିଲୀଳାରେ 
ଯୋଗମାୟାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ ହୁଏ, ଯେମିତିକି ଭେଳିକି ଲାଗିଯାଏ !”?? 


ଅବତାର ପୁରୁଷଙ୍କର ଲୀଳାବିଳାସରେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ- ମଣ୍ଡିତ ଗୋଟିଏ ପର୍ବର ସୂତ୍ରପାତ ହୁଏ । 

ବହୁଜନ ହିତ ଲାଗି ଲୀଳାବିଳାସର ପ୍ରଚାର ହୁଏ, ପ୍ରସାର ଘଟେ । ଲୋକ- ସଂଗ୍ରହର ପ୍ରସ୍ତୁତି 
ସରସ୍ଵତୀଙ୍କର ଆଭା ବାହାରୁଛି, କେମିତି ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି, ସେ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବାରଣଡାକୁ ନେଇଯାଇ ତାଙ୍କ ହାତରେ 
ଲୁଚି ଓ ମିଷ୍ଟାନ୍ନାଦି ଦେଲେ । ନରେନ୍ଦ୍ର ଘରକୁ ଆସି ସେହି ଖାଦ୍ୟକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଞିଦେଲେ । ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଠାକୁର ଆଉଦିନେ 
ଏକାକୀ ଆସିବାକୁ କହିଲେ । କିଛି ସମୟ ପରେ ଅନ୍ୟ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କାଳୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଭୂତି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଠାଇଦେଲେ । 
ଘରେ ରହିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଖାଲ । କିଛି ସମୟଅତିବାହିତ ହେବା ପରେ ରାଖାଲ ଘର ଭିତରୁ ବାହାରିଗଲେ । ସେମାନେ 
ସମସ୍ତେ ଏକାଠି କଲିକତା ଫେରିଲେ । ପରେ କାଶୀପୁରରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦିନେ କଥାରେ କଥାରେ ରାଖାଲକୁ କହିଲେ ଯେ 
ଠାକୁର ସେଦିନ ତାଙ୍କୁ “ନାରାୟଣ ରଷି', 'ନରରଷି' ବୋଲି ସ୍ତବସ୍ତୁତି କରିଥ୍ଲେ | 

୧. ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ମାୟେର୍‌ କଥା, ୨ୟ ଭାଗ ପୃଅ. ୮୮ | 

୨. କଥାମୃତ ୪।୨୦।୨ | 


୪୪ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଚାଲେ । ନରଲୀଳାରେ ଶଶ୍ଵରାବତାର ନିଜେ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ ଆସ୍ଵାଦନ କରନ୍ତି । ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପାର୍ଷଦଗଣଙ୍କୁ 
ଆକର୍ଷଣ କରି ପ୍ରେମଦାନ କରନ୍ତି । ପାର୍ଷଦବର୍ଗ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମରସ ଆସ୍ଵାଦନ କରନ୍ତି । ତାହା 
ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଲୋକଶିକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରେମ ରହସ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରନ୍ତି । ଅବତାରଙ୍କର ଅବତରଣରେ 
ନୂତନ ଯୁଗର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ । ଅବତାର ତାଙ୍କର ସୁମହାନ ଲୀଳାଶକ୍ତିର ସାହାଯ୍ୟରେ ଯୁଗଧର୍ମ 
ପ୍ରବର୍ତନ କରନ୍ତି । ଏହି ଯୁଗଧର୍ମ- ସଂସ୍ଥାପନ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ପୁଷିସାଧନ ଓ ସମ୍ପ ସାରଣ କରନି 
ସେହି ଅଧ୍‌କାରୀ ପୁରୁଷଗଣ, ଯେଉଁମାନେକି ଅବତାରଙ୍କର ପାର୍ଷଦରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ | ଏହି ବିଷୟରେ 
ମଧ୍ଯ ଜୟରାମବାଟୀରେ ଶ୍ରୀମାତା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉକ୍ତି ସ୍ମରଣଯୋଗ୍ୟ: “` ଠାକୁରଙ୍କର 
ଆବିଭ୍ଭାବ ପରଠାରୁ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 
ଆସିଛନ୍ତି । ଏହି ନରେନ ସପ୍ତରଷିମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ପ୍ରଧାନ ରଷି ।... ସେମିତି ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନ 
କେତେଜଣ ଥାଆନ୍ତି? ଅନେକ ଥାଆନ୍ତି କି ? ଖଟା ଆମ୍ବ ଅନେକ ମିଳେ, ଫଜଲି ଆମ୍ବ କଅଣ 
ବେଶୀ ମିଳେ ? ସାଧାରଣ ଲୋକ କେତେ ଜନ୍ମ ଛନ୍ତି, କେତେ ମରୁଛନ୍ତି । ଏହିସବୁ ସର୍ବ ପ୍ରଧାନ 
ଯେଉମାନେ, ସେମାନେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର କାମ ପାଇଁ ସଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତି ।?୧° ଲୀଳାବିଳାସର 
ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅର୍ଥାତ୍‌ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପାର୍ଷଦଗଣଙ୍କୁ ଯୁଗଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ 
କରିବା ପାଇ ଅବତାରପୁରୁଷ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଜନ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାଦୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, 
ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ- ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ଗଢ଼ି ତୋଳନ୍ତି ।””° କିନ୍ତୁ ଅବତାର ଲୀଳାତତ୍ତ୍ଵ ର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅସୀମ 
ଶକ୍ତିଧର ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସାଧନ ଭଜନ, ଶିକ୍ଷାଦୀକ୍ଷା ସବୁ ଲୀଳା ତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି 
ନୁହେଁ । କେବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଭୂମିକାରେ ଯେଉ ପ୍ରସ୍ତୁତି, 
ସେଥୁରେ ମଧ୍ଯ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ଲୀଳା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ । ସାଧ୍ଯସାଧନାର, ଇତିହାସରେ ତାହା ରଖିଦେଇଯାଏ 
ଗୋଟିଏ ଅମର କାହାଣୀ, ଭକ୍ଚିତ୍ତର ଚିରକାଳର ଧନ-ଲୀଳାରସ ¬ କାହାଣୀ | 


< <® ଏ 


୧. ଶ୍ରୀଶ୍ରୀମାଙ୍କର କଥା, ୨ୟ ଭାଗ, ପୃ. ୧୭୯ | 

୨. କେହି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁବାମାତ୍ରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖୁବାକୁ ପାଉଥୁଲେ ।... ଅନେକ ସମୟରେ ସେ 
ମଣିଷ ମଧ୍ଯରେ ଏପରି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ଆବିଷ୍କାର କରୁଥୁଲେ, ଯାହାକି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେହି ଶଚ୍ରିର ଅଧୁକାରୀ ବିନ୍ଦୁଏ ମାତ୍ର 
ସଚେତନ ନଥୁଲେ । ଆତ୍ମାର ଏହି ବିରାଟ ନିର୍ମାତା ତାଙ୍କର ଅଗ୍ନିମୟଅଙ୍ଗୁଳି ପ୍ରୟୋଗରେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପରି କଠିନ ଧାତୁକୁ 
ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କ ପରି ସୁକୋମଳ ନବନୀତ ବସ୍ତୁକୁ ଆପଣା ଛାଞ୍ଚରେ ପକାଇ ଗଢ଼ିତୋଳିଥୁଲେ ।... କେଉଁ ମଣିଷ କେଉଁ 
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଅଛି ତାହା ସେ ବୁଝିପାରୁଥୁଲେ ଏବଂ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ତାକୁ ନିୟୋଜିତ 
କରୁଥୁଲୋ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶ୍ୟେନଦୃଷ୍ଟି କେବେବି ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇନାହିଁ । ( ରୋମା ରୋଲାଁ : ରାମକୁଷଙ୍କର ଜୀବନ, ଅନୁବାଦକ 
ରଷି ଦାସ, ପୃ. ୧୬୧) 


୪୫ 


ଦ୍ବିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ 


ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ଯରେ 
ଲୀଳାଗୁଣମଣି ଯେଉଁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପାର୍ଷଦମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଲୀଳା ମଞ୍ଚରେ ଅବତୀଣ୍ଣ୍ର ହେଉଥୁଲେ 
ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର (ଶ୍ରୀରାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କର) ଏବଂ ସେହି ପାର୍ଷଦମାନଙ୍କର 
ପରସ୍ପର ମଧ୍ଯରେ ଚିରଦିନର ଏକ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଯାଉଥୁଲା । ପ୍ରେମମୟ ଲୀଳା ଗୁଣମଣି 
ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ଵରର ଲୀଳାସ୍ଥଳୀରେ ପ୍ରେମ ଦରବାର ବସାଇଛନ୍ତି । ତୀବ୍ର ମଧୁର ଆକର୍ଷଣରେ 
ପାର୍ଷଦମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ହୋଇ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସ୍ଵଳ୍ପ ପରିଚୟରେ ହିଁ 
ଜଣେ ଅନ୍ୟଜଣକୁ ଚିହ୍ନିପାରିଲେ । ଅନ୍ତରଙ୍ଗମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ନିଜଠୁ ମଧ୍ଯ ଅଧୁକ ଆପଣାର 
ବୋଲି ଜାଣି ପାରିଲେ । ଲୀଳାମୟ ଅବତାରଙ୍କର ନିଙ୍ଦେଶନାରେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗଗଣ ଅଧ୍ଯାମବ 
ବିଜ୍ଞାନାଗାରରେ ଗବେଷଣାରତ ହୁଅନ୍ତି । ସେମାନେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର 
ନିଜସ୍ଵ ପରିଚୟ; ଧାରଣା କରନ୍ତି ପରମ କାରୁଣିକ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତରଣର ତାପ୍ପର୍ଯ୍ୟ, 
ବୁଝିବାକୁ ଶିଖନ୍ତି ଅବତାରଙ୍କ ଲୀଳାଖେଳାରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଵକୀୟ ଭୂମିକା କଅଣ? 
ସଂସାର ମଞ୍ଚରେ ଅବତୀଣ୍ଣ୍ର ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଖାଲଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ସରଳମନରେ ବିସ୍ଫାରିତ 
ନୟନରେ ଗୃହପରିଜନ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ଯାହାକୁ ଖୋଜୁଥୁଲେ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ଧାନ 
ପାଇଲେ ଦକ୍ଷି ଣେଶ୍ବରର ତପୋବନରେ । ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ରାଖାଲଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର 
ପରମ ପ୍ରେମାସ୍ପଦକୁ ପାଇଲେ । କେବଳ କଣ ସେତିକି? ପ୍ରେମାସ୍ପଦଙ୍କର ପ୍ରେମ ଦ୍ୟୁତିରେ ସେ 
ତାଙ୍କର ନିଜ ଦୈବସତ୍ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କଲେ । ଲୀଳାଗୁଣମଣିଙ୍କର ପ୍ରେମସ୍ପର୍ଶରେ ରାଖାଲରାଜାଙ୍କର 
ରୁଦ୍ଧ ହୃଦୟର ଦ୍ଵାର ଖୋଲିଗଲା । ପ୍ରେମ ପ୍ରସ୍ତବଣରେ ଚତୁଃଦିଗ ପ୍ଲାବିତ ହୋଇଗଲା । ଏଇ 
ପ୍ରେମ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟରେ ମହାନଜୀବନ ଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଲୀଳାସହଚର 
ରାଖାଲଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାକୁ ଅପରୂପ ଗୋଟିଏ ରୂପଦାନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେଲେ । 
ରାଖାଲଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରି ନିତ୍ଯସିଦ୍ଧ ପାର୍ଷ ଦମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଥୁଲେ, 
“‹ ସେମାନେ କେମିତି ଜାଣ?- ଫଳ ପ୍ରଥମେ ହୁଏ ତାପରେ ଫୁଲ ହୁଏ, ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶନ ¬ 
ତାପରେ ଗୁଣ ମହିମା ଶ୍ରବଣ, ତାପରେ ମିଳନ !'”` ଶ୍ରୀରାମକୁଷ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, “ନରେନ୍ଦ୍ର 
ରାଖାଲ, ଟାଖାଲ- ସବୁ ଯୁବକଗଣ, ଏମାନେ ନିତ୍ୟସିଦ୍ଧ, ଏମାନେ ଜନୁେ ଜନୁ ଭଶ୍ଵରଙ୍କର 
ଭକ୍ତ, ଅନେକଙ୍କର ସାଧ୍ଯ ସାଧନା କରି ଟିକିଏ ଭକ୍ତି ହୁଏ, ଏମାନେ କିନ୍ତୁ ଆଜନ୍ମ ଶଶ୍ଵରଙ୍କୁ 
ଭଲପାଆନ୍ତି । ଯେମିତି ପାତାଳ ଫ୍ରୁଟା ଶିବ- ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରା ଯାଇଥୁବା ଶିବ ନୁହେଁ ।'””` 
ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦର୍ଶନଲାଭ ପରଠାରୁ ରାଖାଲଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ଵରକୁ ଯିବା ଆସିବା ଯେତେ 


୧. କଥାମୃତ ୪।୨୩୮। 
୨. କଥାମୃତ ୧|୫।୨ | 


୪୬ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ବଢ଼ୁଥାଏ ମନ ପରଦାରୁ ଘରବାଡ଼ି ଆମତ୍ମୀୟସ୍ଵଜନଙ୍କର ସ୍ମତି ସେତିକି କ୍ଷୀଣ ହୋଇ ଯାଉଥାଏ । 
ସେଥର ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ମନ ସରୋବରରେ ପଦ୍ମବୀଜ ବୁଣି ହୋଇଯାଏ; ଅପରୂପ ଦର୍ଶନ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ - 
- କମଳ କୋରକ ପ୍ରସ୍ତଥଟିତ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ତାର ଦିବ୍ୟ ସୁଗନ୍ଧ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶରୀର ଓ 
ମନରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇଯାଏ । ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡିତ ଦିବ୍ୟଜୀବନର ପ୍ରକାଶ ଘଟେ । ସ୍ଵଭାବତଃ ହିଁ 
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଚାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼େ । ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ଇଶ୍ଵରଭକ୍ତ ନିତ୍ୟସିଦ୍ଧ ରାଖାଲଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର 
ସହଜରେ ଭଶ୍ଵରୀୟ ଭାବର ଉଦ୍ଦୀପନ ହୁଏ । ଭଗବତ୍‌ ନାମଗୁଣ କୀତ୍ତନରେ ଭାବସାଗର 
ଉଦ୍ବେଳିତ ହୋଇ ମନର କୂଳରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆଘାତ କରେ । ଶରୀର ବନ୍ଧନ ଶୀଥୁଳ ହୁଏ । 
ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ସ୍ତବ୍‌ରଧ୍ଭପୃତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦୀପନାରେ ସେ ଏଶ୍ଵରୀୟ ଭାବରେ 
ଆବିଷ୍ଠ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ବରର ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମ କୃଷ୍ଣ 
କହିଥିଲେ, ' ଏଇଠି ବସି ପଦ ସେବା କରୁ କରୁ ରାଖାଲର ପ୍ରଥମ ଭାବ ହୋଇଥିଲା | ଜଣେ 
ଭାଗବତ ପଶ୍ଚିତ ଏହି ଘରେ ବସି ଭାଗବତ କଥା କହୁଥୁଲେ । ସେସବୁ ଶୁଣୁଶୁଣୁ ରାଖାଲ 
ମଝିରେ ମଝିରେ ଶିହରି ଉଠିବାକୁ ଲାଗିଲା | ତାପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା ! ° 

“' ଦିତୀୟ ଥର ଭାବ ହୋଇଥୁଲା ବଳରାମଙ୍କ ଗୃହରେ; ସେ ଭାବରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ |”? 
ଏହି ଘଟଣାର ତାରିଖ ହେଉଛି ୧୮୮୨ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ଦୋଳଯାତ୍ରା ଦିନ । ବଳରାମ ଭବନରେ 
ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତନରେ ଭକ୍ତବୂନ୍ଦ ମାତିଉଠିଛନ୍ତି । କେତେଜଣ ଭାବାବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । 
କ୍ରମେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତ ହେଲାପରେ ଦେଖାଗଲାଯେ, ଭାବାବିଷ୍ଟ ରାଖାଲଚନ୍ଦ୍ର ବାହ୍ଯଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ଯ 
ହୋଇ ଭୂମିରେ ଲୋଟୁଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ଶ୍ରୀହସ୍ତ ସ୍ଥାପନ କରି “ଶାନ୍ତ ହୁଅ 
ଶାନ୍ତ ହୁଅ? କହୁଛନ୍ତି | ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଏହାର ପାଖାପାଖୁ୍‌ କୌଣସି ସମୟରେ ଲାଟୁ 
ରାଖାଇଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବଳରାମ ଭବନରେ ଭାବବେଶରେ ପ୍ରଥମେ ନୃତ୍ୟ କରିବାର ଦେଖୁଥିଲେ । ' 

ରାଖାଇଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ଦୁର୍ଲଭ ଧର୍ମଭାବର ସ୍ଫ ରଣ ଦେଖୁ ଉପସ୍ଥିତ ସାଧକ ଭକ୍ତ ସମସ୍ତେ 
ବିସ୍ମିତ ହେଲେ, ରାଖାଇଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମନ ଶୁଖୂଲା ଦିଆସିଲି ଭଳି, ସାମାନ୍ୟ ଘର୍ଷଣରେ ଦପ୍‌ କରି 
ଭାବାଗ୍ନି ଜଳିଉଠେ । ଆପାତ ରହସ୍ୟମୟ ଭାବସ୍ତତ ରଣର ତତ୍ଵ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର 
ନିତ୍ୟସିଦ୍ଧ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଥୁଲେ, ' ' ନିତ୍ୟସିଦ୍ଧ ଅଲଗା ଗୋଷ୍ଠୀ ¬ ଯେମିତି ଦିଆସିଲି 
କାଠି, ଟିକିଏ ଘଷିଲେ ନିଆଁ ପୁଣି ନଘଷିଲେ ବି ହୁଏ, ଟିକିଏ ସାଧନ କରିଲେହି ନିତ୍ଯସିଦ୍ଧ 
ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରେ, ପୁଣି ସାଧନ ନକରିଲେ ବି ପାଏ ।'”୩ 

ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ଧରେ ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦୀପନାରେ ରାଖାଲ ଭା ବାବିଷ୍ଟ 
ହେଉଥୁଲେ । ପୁଣି ଠାକୁର ଉପସ୍ଥିତ ନଥୁବା ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ଯ ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦୀପନାରେ ତାଙ୍କର 
ଆବେଶ ହେଉଥୁଲା । ଏମିତି ସୁନିପୁଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସାଧନ-ବୀଣାର ସ୍ଵର ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା । 
୧୮୮୪ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ଜାନୁଆରୀ ୫ତାରିଖ, ପଞ୍ଚବଟୀ ତଳେ “ଶ୍ରୀମଂ ଘରର ବାହାରେ ଦଣ୍ଡେ 


୧. କଥାମୃତ -୪।୨୦।୨ 
୨. ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଲାଟୁ ମହାରାଜଙ୍କର ସନ,ଥତିକଥା, ପୃ : ୧୧୨ 
୩. କଥାମୃତ - ୩୯1୪ 


ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ଯରେ ୪୭ 


ଶତବାର..... | ଗୀତଟି ଗାଉଥିଲେ | ରାଖାଲ ଶୁଣି ଭାବାବିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଲେ; କିଛିକ୍ଷଣ ପରେ 
ଭାବର ଉପଶମ ହେଲା । ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ୍‌ ହେବାରୁ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, 
“ଶ୍ରୀମ ଆଜି ବେଶ୍‌ କୀଉ୍ଭନ କରି ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛନ୍ତି ।”” 

ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ନାମ କୀତ୍ତନରେ ଯେମିତି ଠିକ୍‌ ସେମିତି ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ମାତାଙ୍କର ଅନୁଧ୍ୟାନରେ 
ରାଖାଲଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭାବସାଗର ଉଦ୍ଧବେଳିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା । ଭାବତରଙ୍ଗ ଦେହ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର 
ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକୁ ସ୍ତବୁଧ କରିଦେଇ ବଦନମଣ୍ଡଳ ଓ ଶରୀରରେ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଆଭା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ 
ରହୁଥୁଲା । ୧୮୮୫ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦିନେ ରାତିରେ ଭକ୍ତ ମହିମାଚରଣ ଶ୍ରୀରାମକୂଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇ 
ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ବ୍ରହ୍ମଚକ୍ର ରଚନା କରିଥୁଲେ । ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍ତି । କିଛି ସମୟ ମଧ୍ଯରେ 
ରାଖାଲର ଭାବାବେଶ ହେଲା | ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ହସ୍ତ ସ୍ଥାପନପୂର୍ବକ ଜଗନ୍ମାତାଙ୍କର 
ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କ୍ରମେ ତାଙ୍କର ଭାବ ସମ୍ବରଣ ହେଲା । ଭାବରାଜ୍ୟର 
ସମ୍ରାଟ ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ । ତାଙ୍କର ମାନସପୁତ୍ରର ଏଇ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଭାବ ରାଜ୍ୟରେ 
ସହଜ ଓ ସ୍ବାଭାବିକ ଗତିବିଧ୍‌ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଭକ୍ତବୂନ୍ଦ ବିସ୍ମିତ ହେଲେ । ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ 
କାରଣ ନିରୂପଣ କରିପାରୁନଥୁଲେ । ଯେଉ ଭାବ, ଭକ୍ି ଓ ପ୍ରେମ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସାଧକଗଣ 
ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ଯ ସିଦ୍ଧି ପାଇପାରନ୍ତି ନାହି, ସେହିସବୁ ଦେବଦୁଲଭଭ ଭାବଭକ୍ତିର 
ଏ୍ୟଶ୍ଵ ର୍ଯ୍ୟ ରାଖାଲଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସହଜରେ ଆୟତ୍ତ ହେବା ଦେଖ୍‌ ଭକ୍ତଗଣ ବିସ୍ମିତ ନହୋଇ ରହିପାରୁ 
ନଥୁଲେ । ଏହାର ରହସ୍ୟ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରି ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହିଥୁଲେ, ' ' ଆଉ ନିତ୍ୟସିଦ୍, 
ଏମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମଧରି ଜ୍ଞାନ ଓ ଚୈତନ୍ୟ ହୋଇ ରହିଅଛି । ମିସ୍ତ୍ରୀ ଏଠାରେ ଖୋଳୁଛି 
ସେଠାରେ ଖୋଳୁଛି, ଖୋଳୁଖୋଳୁ ଫୁଆରାଟାକୁ ଖୋଳିଦେଲେ, ଆଉ ଫରଫର କରି ପାଣି 
ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନିତ୍ଯସିଦ୍ଧର ପ୍ରଥମ ଅନୁରାଗ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି, 
ସେତେବେଳେ ଅବାକ୍‌ ହୁଅନ୍ତି। କହନ୍ତି ଏତେ ଭକ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟ ପ୍ରେମ କେଉଠି ଥୁଲା ।””` 
ଗୁରୁରୂପୀ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଖେଳଖେଳରେ ସ୍ଵାଭାବିକ ଭାବ ପ୍ରସ୍ରବଣର ମୁହଟି ଖୋଲିଦେଲେ । ରାଖାଲଚନ୍ଦ୍ରର 
ଭାବଭକ୍ତିର ଅମ୍ତ ସୁଧା ଶତଧାରାରେ ଚତୁଦ୍ଦିିଗକୁ ସିଞ୍ଚି ହୋଇପଡ଼ୁଥାଏ । 

ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, “ “ ନରେନ୍ଦୁ, ଭବନାଥ, ରାଖାଲ ଏମାନେ ହେଲେ ନିତ୍ୟସିଦ୍ଧ 
ରଶ୍ଵରକୋଟି । ଏମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କେବଳ ବଢ଼ା ଭାଗ ।”” ° ଭଶ୍ଵରକୋଟୀ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଏବଂ 
ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କର ସହିତ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରଭେଦ ବା କେଉଠି ଏହାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା 
କରି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଟ ବଳରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଗିରିଶଚନ୍ଦ୍ର ଆଦି ଭକ୍ତଗଣଙ୍କୁ କହିଥୁଲେ, ' “` ଅବତାର ବା 
ଅବତାରଙ୍କର ଅଂଶ, ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ; ଭଶ୍ଵବରକୋଟି, ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ 
ଜୀବ ବା ଜୀବକୋଟି । ଯେଉମାନେ ଜୀବକୋଟି ସେମାନେ ସାଧନା କରି ଭଶ୍ଵର ଲାଭ କରି 
ପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ସମାଧ୍ସ୍ଥ ହେଲେ ଆଉ ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ ଭଶ୍ଵରକୋଟି ¬ 
ସେମାନେ ଯେମିତି ରଜାପୁଅ ସାତ ମହଲାର ଚାବି ତାଙ୍କ ହାତରେ । ସେମାନେ ସାତ ମହଲାକୁ 
ଉଠିପାରନ୍ତି, ପୁଣି ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ଓହ୍ଲାଇଆସି ପାରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଜୀବକୋଟି ଯେମିତି ସାଧାରଣ 


୧. କଥାମୃତ ¬ ୨।୩୪ 
୨. କଥାମୃତ - ୧୭|୬ 


୪୮ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


କର୍ମଚାରୀ, ସାତମହଲା ଘରେ କିଛି ବାଟ ମାତ୍ର ଯାଇପାରେ ।'' ` ଏପରି ହେଲେ ମଧ୍ଧ ନରଲୀଳାର 
ପୂର୍ଣ୍ରାଙ୍ଗ ଅଭିନୟରେ, ସାର୍ଥକ ଲୋକଶିକ୍ଷା ପାଇଁ, ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଓ ତାଙ୍କର ପାର୍ଷଦଗଣଙ୍କର 
ଲୌକିକ ଜୀବନର ସବୁ ଘଟଣାରେ, ଏପରିକି ସାଧନଭଜନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ଯ ଲୌକିକ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ 
କ୍ରମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖାଯାଏ । ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କ ସାହଚର୍ଯ୍ୟରେ ରାଖାଲଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜୀବନପଥ ବିକଶିତ 
ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ନିଜସ୍ଵ ଗୋଟିଏ ଧାରା ଅନୁସାରେ । ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉକ୍ତି ¬ “ ନିତ୍ୟସିଦ୍ଧ ଭଗବାନ 
ଲାଭ କରିବାପରେ ସାଧନ କରେ ।'”” ଏହି ଉକ୍ତି ସ୍ମରଣ ରଖୁ ରାଖାଲଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସାଧନ ଓ 
ଭଜନର ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ତାକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ହେବ । 

ଭଗବତ୍‌ ପାଦପଦ୍ମରେ ଶରଣାଗତ ସାଧକ ଭକ୍ତି ବିଶ୍ବାସର ପାଲ ଉଠାଇ କୃପାରୂପକ 
ମଳୟ ପବନରେ କେତେବେଳେ ବା ଧୀରେ ଆଉ କେତେବେଳେ ବା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ 
ସାଗର ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଥାଆନ୍ତି । ସାଧନ ନୋକାର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ସ୍ଵାତନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଯାୟୀ 
ଗୁରୁରୂପୀ ନାବିକ ସୁନିର୍ଦିିଷ୍ଟ ପଥରେ ସାଧକକୁ ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତି । ଭାବ ହେଉଛି ଧର୍ମସାଧନ 
ଦୀପର ସଳିତା! “ଭାବେନ ଲଭତେ ସର୍ବମ୍‌ ଭାବେନ ଦେବଦର୍ଶନମ୍‌? । ଭାବର ଭାବକୁ ଧରି 
ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଗୁରୁ ଭଗବଦ୍ବରସପିପାସୁ ସାଧକକୁ ଅଗ୍ରସର କରାଇଦି ଅନ୍ତି । ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମ କୃଷ୍ଣ 
ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଥୁଲେ, ‹ ରାଖାଲର ସାକାର । ଘର-ନିରାକାରର କଥା ଶୁଣିଲେ ଉଠିଯିବ ।'”୩ 
ସାକାର ଉପାସନାର ପାହାଚ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆରୋହଣ କରୁଥାନ୍ତି ରାଖାଲଚନ୍ଦ୍ର । ସହଜାତ 
ଜ୍ଵଳନ୍ତ ବିଶ୍ଵାସ, ଅଚଳାଭକ୍ତି, ଅତୁଟ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ନିର୍ଭୀକତା ଓ ପ୍ରାଣପାତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରାଖାଲଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର 
ଅତୁଳନୀୟ ସାଧନତରୀକୁ ପରମପଦ ସଙ୍ଗମ ଅଭିମୁଖେ ନେଇଗଲା । ଉପରୋକ୍ତ ସାଧନ 
ମାର୍ଗର ସୂଚନା ଦେଇ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହିଥୁଲେ “ସେଥୁପାଇଁ ଭଶ୍ଵର ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ 
ଭକ୍ତିର ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି- ଶରଣାଗତ ହେବାକୁ କହନ୍ତି । ଭକ୍ତି ହେଲେ ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ସବୁ ହୁଏ- 
- ଞ୍ାନ, ବିଜ୍ଞାନ ସବୁ ହୁଏ |7?୪ 'ଭଆ ବସଳ, ଭକାଧୀନ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତରଣରେ ଭକ୍ି ରହି 
ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ¬ ଉଚ୍ଚିତା ଭକ୍ତିର ରସ ବିଳାସ ହୁଏ 1 

ବ୍ରାହ୍ମସମାଜରେ ଲିଖୁତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଭଙ୍ଗ କରି ରାଖାଲ ସାକାର ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି 
ଜାଣିପାରି ବନ୍ଧୁବର ନରେନ୍ଦ୍ର ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ଭର୍ସନା କଲେ । ରାଖାଲ ନୀରବରେ ଭର୍ସନା 
ଶୁଣିଲେ । ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ କୃପାରେ` ଯେ ସେ ଅରୂପ ରୂପର ସନ୍ଧାନ ପାଇଛନ୍ତି ତାହା ବନ୍ଧୁବରଙ୍କୁ 
କିପରି ବୁଝାଇବେ? ଏହାପରେ ରାଖାଲ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ .ଦୂରରେ ରହୁଥୁଲେ | ମୂଲ୍ୟବାନ୍‌ ଗଛର 
ଚାରାଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ନେହ ଓ ଶାସନର ବାଡ଼ଦେଇ ରଖୁଥିଲେ ଲୀଳା ଉଦ୍ୟାନର ମାଳି ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ । 
ସେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ' ଦେଖ୍‌; ରାଖାଲକୁ ଆଉ କିଛି କହନା... 
ତାର ଏବେ ସାକାରରେ ବିଶ୍ଵାସ ହୋଇଛି, ତେବେ କଣ କରିବ କହ?”? “ରାଖାଲର ସାକାର 


୧. କଥାମୃତ-୩୧୪।୩ 
୨. କଥାମୃତ-୩୯।୪ 

୩. କଥାମୃତ-୪।୨୦।୨ 
୪. କଥାମୃତ -୫।୧୨।୫ 


ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ଯରେ ୪୯ 


ଆଉ ନରେନ୍ଦ୍ରର ନିରାକାରର ଘର” ଏଇ ଦୁଇ ଦେବଶଶୁଙ୍କୁ ଦୁଇ ହାତରେ ଧାରଣ କରି ଲୀଳାମୟ 
ଭଗବାନ ଲୀଳାବିଳାସ କରିଛନ୍ତି । ଅଖଣ୍ଡର ରଷି ବୀରଭକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଜ୍ଞାନ କୃପାଣ ନେଇ 
ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ତ୍ରୀଗୁଣାତୀତ ବାଳକମୂରଭି ରାଖାଲଚନ୍ଦ୍ର ଭକ୍ତିର ଅବିର 
ନେଇ ଆନନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି । 

ଗୁରୁରୂପୀ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ରାଖାଲଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଧ୍ଯାତ୍ମଜୀବନରେ ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟାଦି ଧୀରେ 
ଧୀରେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଓ ମନକୁ ଉଚ୍ଚଶକ୍ତିର 
ଧାରକ ଓ ବାହକ ହେବାପାଇ ଉପଯୁକ୍ତ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ସଚେଷ୍ଟ ହେଲେ । ଶ୍ରୀଗୁରୁ 
କେତେବେଳେ ବା ନିୟମ-ଶାସନର ଶୃଙ୍ଖଳା ଦ୍ଵାରା, ଆଉ କେତେବେଳେ ବା ଟିକିନିଖୂ ଆଚାର 
ବ୍ୟବହାର ଶିକ୍ଷାଦ୍ଵାରା ଅଉ କେତେବେଳେ ମଧ୍ଯ ସାଧନ ଭଜନର ବାଧାବିଘ୍ନ ଅପସାରିତ କରି 
ଶିଷ୍ୟର ଶୁଭସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦବୁଦ୍ଧ କରୁଥୁଲେ । ଫଳରେ ଜାଗ୍ରତ ସାଧକ ଇଚ୍ଛା-ଶକ୍ତି ଦୃଢ଼ 
କରି, ହୁଦୟ ମଧ୍ଯରେ ନିର୍ମଳ କୃପାବାରି ଧାରଣ କରି ଇଷ୍ଟାଭିମୁଖେ ଦୃଢ଼ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ | 

ନିଛକ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନହେଲେ ସାଧକ ଉଚ୍ଚ ଭାବଭ୍ଭୂମିରେ ଆରୋହଣ 
କରି ପାରିବେ ନାହିଁ । ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଥୁଲେ, “ 'ସତ୍ଯବଚନ ହେଉଛି କଳିର ତପସ୍ୟା | 
ସତ୍ୟକୁ ଦୃଢ଼ କରି ଧରି ରଖୂଲେ ଭଗବାନ ଲାଭ ହୁଏ । ସତ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ତା ନଥୁଲେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ 
ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ।”? ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମସ୍ତହି ଥୁଲା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ- ସ୍ଵରୂପ । ସେ ପରମ 
ସତ୍ୟ ଲାଭ କରି ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ମାତାଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ଜ୍ଞାନ-ଅଜ୍ଞାନ, ଶୁଚି-ଅଶୁଚି, ପାପ- 
ପୁଣ୍ୟ ଭଲ-ମନ୍ଦ ସବୁକିଛି ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲେ, କିଳଛୁ ସତ୍ଯକୁ ଧରି ରଖୁଥୁଲେ । ସେ 
କହୁଥୁଲେ, ସବୁ ମା'ଙ୍କୁ ଦେଇପାରିଲି କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ମା”ଙ୍କୁ ଦେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ ।?° ରାଖାଲ 
ଯେମିତି ସତ୍ୟନିଷ୍ଠାରେ ଦୂଢ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବେ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେ ବିଷୟରେ ଥୁଲା 
ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି । ଦିନକର ଘଟଣା-¬ ମହାରାଜ ` ବେଲୁଡ଼ ମଠରେ ବସି କହିଥୁଲେ, ‹ ' ଦିନେ କଲିକତାରୁ 
ଫେରି ଆସି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ! ତୋ ଆଡ଼କୁ କାହିଁକି ଚାହିପାରୁନାହିଁ, କୈଣସି କୁକର୍ମ 
କରିଛୁ କି?'? ଆମେମାନେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଥୁଲୁ- ଚୋରି, ଡକାୟତି, ପରସ୍ତ୍ରୀହରଣ କରିଲେ 
କୁକର୍ମ ହୁଏ । କହିଲି ନା । ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ, “ତୁ କ'ଣ କିଛି ମିଛ କଥା କହିଛୁ? ` 
ସେତେବେଳେ ମନେପଡ଼ିଲା -କାଲି ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରୁକରୁ ଗଳ୍ପ ବା କଥା ଛଳରେ ଗୋଟିଏ 
ମିଛ କଥା କହିଥୁଲି ।? ବିସ୍ମିତ ରାଖାଲ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଆମୂଳଚୂଳ ଜଣାଇଲେ । 
ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରି ଦେଇ କହିଲେ, “ଏମିତି କାମ ଆଉ କରିବୁନାହିଁ । କଳିଯୁଗରେ 
ଏଇ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠାହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତପସ୍ୟା ।'” ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କାୟମନୋବାକ୍ୟରେ ସତ୍ୟ 
ପ୍ରତି ଗଭୀର ନିଷ୍ଠା କିପରି ଦେଦୀପ୍ଯମାନ ଥୁଲା ତାହା ସ୍ମରଣ କରି ମହାରାଜ କହିଥ୍ଲେ, 
“ଠାକୁରଙ୍କର କିପରି ସତ୍ୟନିଷା ଥ୍ଲା ! ଖାଇବାକୁ ବସି ଯଦି କହି ଦେଉଥ୍‌ଲେ ଖାଇବି ନାହିଁ 
ତେବେ ଆଉ ଖାଉନଥଲେ । ଦିନେ ଯଦୁ ମଲ୍ଲିକର ବଗିଚାକୁ ଯିବେ ବୋଲି କହିଥ୍‌ଲେ' କିନ୍ତୁ 


୧. “'ରାଖାଇ' ପରବର୍ଭୀ କାଳରେ ' ମହାରାଜ' ନାମରେ ରାମକୃଷ ସଂଘରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥଲେ। 
୨. ଧର୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପ୍‌ : ୪୧ | 


୫୦ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ହେତୁ ସେ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ଯ ଆଉ କିଛି କହିଲିନାହି । ରାତିରେ 
ଖାଇବା ପରେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା । ସେତେବେଳେ ଅନେକ ରାତି ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଯିବାକୁ ହେବ । 
ମୁଁ ଲଣ୍ଡନ ନେଇ ତାଙ୍କ ସାଥ୍୍‌ରେ ଗଲି- ଆମେ ଯାଇ ଦେଖୁଲୁ ସବୁ ବନ୍ଦ, ସମସ୍ତେ ଶୋଇଛନ୍ତି । 
ସେତେବେଳେ ବୈଠକଖାନାର ଦୁଆର ଟିକେ ମେଲା କରି ଭିତରେ ଟିକିଏ ପାଦ ଛୁଇଁ ଦେଇ 
ଆସିଲେ ।'?‹ ସଚ୍ୟମୂରି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପବିତ୍ର ସାହଚର୍ଯ୍ୟରେ ରାଖାଲଙ୍କ ଜୀବନରେ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା 
ସୁଦୃଢ଼ଭାବେ ପ୍ରଚିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥୁଲା । ସେ ପରବତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ କହୁଥୁଲେ, ' ' ଯେ ମିଥ୍ଯାକଥା 
କହେ ବା ମିଥ୍ୟାଚାର କରେ -ତାର ଜପତପ ସବୁ ବୃଥା । ସତ୍ଯପ୍ରତି ଠାକୁର ଆମମାନଙ୍କ 
ହୃଦୟରେ ଏଭଳି ଧାରଣା କରି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେ ବୁଝିଛୁ ଅନ୍ୟ ଅପରାଧର ବରଂ କ୍ଷମା 
ଅଛି କିନ୍ତୁ ମିଥ୍ୟାବାଦୀର ଓ ମିଥ୍ୟାଚାରୀର ଅପରାଧର କୌଣସି ନିଷ୍ଠ୍ତି ନାହିଁ ।”' ଶ୍ରୀମାସାରଦାଦେବୀ 
ମଧ୍ଯ କହୁଥୁ୍‌ଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉକ୍ତି “ଯେ ସତ୍ଯ କଥାକୁ ଧରିଅଛି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ କୋଳରେ 
ଶୋଇଅଛି !'? ° 

ବାଳକ ସ୍ଵଭାବ ରାଖାଲ ଦିନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନୁମତି ନ ନେଇ ମା କାଳୀଙ୍କର ପ୍ରସାଦ 
ନିଜ ହାତରେ ନେଇ ଖାଇ ଦେଇଥୁଲେ । ଏହା ଜାଣିପାରି ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଶାସନ କରିଥୁଲେ । 
ଏହି ଘଟଣା ଉଲ୍ଲେଖ କରି ମହାରାଜ ବରାହନଗର ମଠରେ ଶଶୀମହାରାଜ ପ୍ରଭୂତିଙ୍କୁ ଦିନେ 
କହିଥୁଲେ, ‹ ' ମୁଁ ଦିନେ ତାଙ୍କର ଜଳଖୂଆ ଖାଇବା ପୂବରୁ ଖାଇଦେଇଥିଲି | ସେ ଦେଖୁ କହିଲେ, 
ତୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ପାରୁନାହିଁ ତୁ କାହିଁକି ଏ କର୍ମ କଲୁ !? ମୁଁ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି |? ଏହି ଘଟଣା 
ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଠାକୁର ମଧ୍ଯ କହିଥୁଲେ, ““ଅନ୍ୟଯାୟ କରିଲେ ତାକୁ ଶାସନ ମଧ୍ଯ କରୁଥୁଲି । ଦିନେ 
କାଳୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଲହୁଣୀ ପ୍ରସାଦ ଆଣିବାବେଳେ ସେ ଭୋକିଲା ହୋଇ ନିଜେ ହି ନେଇ ତାହା 
ଖାଇଦେଇଥୁଲା । ସେଥପାଇଁ କହିଥୁଲି, “ତୁ ତ ଭାରୀ ଲୋଭୀ, ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ: ଲୋଭ 
ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ । ତା ନ କରି ନିଜେ ସବୁ ଲହୁଣୀ ନେଇ ଖାଇଦେଲୁ?” ସେ 
ଭୟରେ ଥରହର ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଓ ଆଉ ତାପରେ ସେମତି କେବେ କରିନାହି ।” 

ରାଖାଲ ଦିନେ ବୁଲୁବୁଲୁ ରାସ୍ତାରୁ ଗୋଟିଏ ପଇସା ପାଇଲେ । ସରଳ ରାଖାଲ ତାଙ୍କର 
ସବୁକଥା ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଥବଲେଥ ପଇସା ପାଇବା କଥା ମଧ୍ଯ କହିଲେ । ଏହା ଶୁଣି ଠାକୁର 
ତାଙ୍କୁ ଭର୍ସନା କରି କହିଲେ, ‹ ଯେ ମାଛ ଖାଏନାହିଁ, ସେ ମାଛ ବଜାରକୁ ଯିବ ବା କାହିଁକି? 
ତୋର ଯେତେବେଳେ ନିଜର କୌଣସି ଦରକାର ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତୁ କାହିଁକି ସେ ପଇସା 
ଛୁଇଁଲୁଂ??”?? ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଚରଣ ମଧ୍ୟଦେଇ ବିବିଧ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରି ଠାକୁର 
ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ରାଖାଲକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଗଢୁଥୁଲେ । ସୁଦକ୍ଷ ମାଳୀ ଯେମିତି ତାଙ୍କର 


୧. ଧର୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପୃ: ୧୭୩ | 

୨. ଶରୀଶମାଙ୍କର କଥା, ୨ୟ ଭାଗ, ପୃ : ୧୪୯ | 

୩. ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ଲୀଳାପ୍ରସଙ୍ଗ ୫ ମ ଭାଗ, ପ୍‌: ୫ ୯ । 
୪. ସ୍ବାମୀ ବହୁାନନ୍ଦ ପ୍‌ : ୪୫ । 


ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ଧରେ ୫ ଛି 


ଦାମୀ ଗଛର ଚାରାଟିକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରେ ସେମିତି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ରାଖାଲର ଚତୁଃପାଶ୍ଵ୍ର ରେ 
ସର୍ବକଳୁଷହାରୀ ସ୍ନେହର ବାଡ଼ ଦେଇ ତାହାର ରକ୍ଷଣା ବେକ୍ଷଣ କରୁଥୁଲେ । ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ 
ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ନିକଟରେ କିଛି ହେଲେ ଅଜ୍ଞାତ ରହୁନଥୁଲା! ରାଖାଲଙ୍କ 
ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅକଲ୍ୟାଣକର ଚିନ୍ତା ବା ଆଚରଣ ତାଙ୍କର ନଜରରେ ଆସିଛି 
କିମ୍ବା ଅଶୁଭ କିଛି ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି, ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଠିକ୍‌ ସେତେବେଳେ 
ସେଥରୁ ରାଖାଲକୁ ମୁକ୍ତ ରଖୁବାପାଇଁ ଲୌକିକ ଅଲୌକିକ ନାନା ଉପାୟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି । 
ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ଵରକୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ଯିବା ଆସିବା ସମୟର ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ମହାରାଜ ବଣ୍ତନା 
କରିଥୁଲେ ' “ମୋର: ମଧୁ ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ମଳିନ ଭାବ ମନକୁ ଆସିଥିଲା | ଠାକୁର 
ମୋତେ ଦୂରରୁ ଦେଖୁ ଏହା ଜାଣିପାରିଥୁଲେ । ସେ କହିଲେ, ଦେଖୁଛି ତୋ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ 
ମଳିନତା ଆସିଛି ।” ଏହିକଥା କହି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଥୋଇ କିଛି କହିଲେ, ଆଉ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ 
ପାଞ୍ଚମିନିଟ୍‌ ମଧ୍ଯରେ ସବୁ କୁଭାବ କଟିଗଲା ।”' ° ଏହିଭଳି କେତେ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ଵରର 
ତପୋବନରେ ଘଟିଛି ତାର ଅତି ସାମାନ୍ୟ ହି ଆମେ ଜାଣିପାରୁ । 

ଆଉଦିନେ କୌଣସି ଏକ ଅନ୍ୟାୟ କୀମ କରିପକାଇବାରୁ ବାଳକସ୍ଵଭାବ ରାଖାଲ ଖୁବ୍‌ 
ଅନୁତପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାର ବିବରଣୀ ମହାରାଜ ନିଜେ ଦେଇଛନ୍ତି, ' “ଦିନେ ଗୋଟିଏ 
ଅନ୍ୟାୟ କାମ କରି ପକାଇଛି, ସେଥୁପାଇଁ ଅନୁତାପ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି । କଣ କରିବି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ 
କହିବାକୁ ଗଲି । ଗଲାକ୍ଷଣି କହିଲେ ଲୋଟାନେଇ ଚାଲ, ପାଇଖାନା ଯିବି । ପାଇଖାନାରୁ 
ଫେରିବାବେଳେ ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ କାଲି ଅମୁକ ଅନ୍ୟାୟ କାମ କରିଛୁ, ସେମିତି ଆଉ 
କରିବୁନାହିଁ । ମୁଁ ତ ଶୁଣିକି `ଅବାକ୍‌ ! ଭାବିଲି କେମିତି ଜାଣିଲେ |??? ବିସ୍ୁତ ରାଖାଲ ଅସୀମ 
ଶକ୍ତିଧର ଠାକୁରଙ୍କ କୃପା ଦେଖ୍‌ ମୁଗ୍‌ଧ ହେଲେ, ମନର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଲା | ରାଖାଲଙ୍କର 
ଏହାହିଁ ଥୁଲା ବୈଶିଷ୍ଠ୍ଯ ଯେ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଥରେ ନିଷେଧ ବା ସାବଧାନ 
କରିଦେଲେ ସେ ଦୋଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ମନ ଚିର- ନିର୍ମ୍ୃକ୍ତ ହୋଇଯାଉଥୁଲା । 

ବାଳକସ୍ଵଭାବ ରାଖାଲ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ ହି ଅତି ଆପଣାର ଲୋକ ଭଳି 
ଗ୍ରହଣ କରିଥୁଲେ । ଆପଣାଲୋକ ସଙ୍ଗରେ ହିଁ ମାନ ଅଭିମାନ କରିହୁଏ । ମାନ ଅଭିମାନରେ 
ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାବଳୀରେ ରାଖାଲର ସରଳତାହିଁ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥୁଲା 
ସ୍ନେହ ପରାୟଣା ଜନନୀ ଭଳି ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସର୍ବତୋମୁଖୀ କଲ୍ୟାଣ ଚିନ୍ତା । ଆମେ 
କେତୋଟି ଘଟଣାକୁ ଅନୁସରଣ କଲେ ଏହା ବୁଝିପାରିବା । 

ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ଵରରେ ବାସ କରୁଥୁବା ସମୟରେ ସ୍ମ,(ତି ରୋମନ୍ଥ୍ନ କରୁକରୁ ମହାରାଜ ବେଲୁଡ଼ 
ମଠରେ ଦିନେ କହିଥିଲେ, “ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଗେହ୍ଲାରେ କେତେ କଥା ନ କରୁଥିଲି, ଦିନେ 
ତାଙ୍କୁ ତେଲ ଲଗେଇ ଦେଉ ଦେଉ କ'ଣ ଟିକେ କହିଦେଲେ ବୋଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଗି ଶିଶି 
ଫୋପାଡ଼ିଦେଇ ଦୁମ୍‌ ଦୁମ୍‌ କରି ଚାଲିଗଲି । କିନ୍ତୁ ଯଦୁ ମଲ୍ଲିକଙ୍କର ବଗିଚା ପାଖକୁ ଯାଇ ଆଉ 


୧. ଧର୍ମପ୍ରସଙ୍ଗେ ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପୃ :୧୦୬। 
୨. ଧର୍ମପ୍ରସଙ୍ଗେ ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ପୃ : ୪୦ | 


୫୨ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ପାରିଲି ନାହିଁ-ବସି ପଡ଼ିଲି । ଏପଟେ ଠାକୁର ରାମଲାଲ ଦାଦାଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ମତେ 
ଡାକିଆଣିବାପାଇଁ । ଫେରି ଆସିବାପରେ କହିଲେ, ‹  ଦେଖୂଲୁ ଯାଇ ପାରିଲୁ? ବାଡ଼ ଦେଇ 
ରଖୁଛି ।””୧ ପ୍ରଚ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଲାଟୁ ମହାରାଜ ଏହି ଘଟଣାକୁ ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥୁଲେ, “` ଦିନେ 
ରାଖାଲକୁ ଠାକୁର ତେଲ ଲଗେଇଦେବାକୁ କହିଥୁଲେ । ତେଲ ଶିଶି ହାତରେ ଧରି ରାଖାଲର 
ମନରେ କଂଣ ହେଲା କେଜାଣି ! ଦେଖୁଲି ରାଖାଲ ବାରଣ୍ଡା ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଉଛି । ଠାକୁର 
କହୁଛନ୍ତି ¬ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଗଲୁଦେଖୂ, ହେଲେ ଏଇଠିକି ଆସିବାକୁ ହେବ । ରାଖାଲ ସିଧା ବାହାରକୁ 
ଚାଲିଯିବାକୁ ବସିଲା, ଘରର ଗେଟ୍‌ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାର କ”ଣ ମନହେଲା ସେମିତି ଦୌଡ଼ 
ଦୌଡ଼ି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ହାଜିର । ରାଖାଲକୁ ଫେରି ଆସିବାର ଦେଖ୍‌ ସେ କହିଲେ ¬ 
“କିରେ! ଯାଇ ପାରିଲୁନାହିଁ? ରାଖାଲ କାନିବାକୁ ଲାଗିଲେ |”? ? ସେହିଦିନ ୧୮୮୩ ଖ୍ରୀଷ୍ାକଦବ୍ଦ, 
ଜୁଲାଇ ମାସ ୨୨ ତାରିଖ ଉପରଓଳି ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ଵରରେ ତାଙ୍କର ଛୋଟ 
ଖଟିଆରେ ବସି କଥା କହୁଥୁଲେ । ଘରେ ରାଖାଲ ଓ ମାଷ୍ଟର ବସିଥୁୂଲେ । ଆମେ ବତ୍ତ ମାନ 
କଥାମୃତ ଲେଖକଙ୍କ ଅନୁଲିପି ଅନୁସରଣ କରିବା । ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, '“ କିଛି ସମୟପରେ ମା ' ଙ୍କ 
ସଙ୍ଗେ କଥା କହୁଛନ୍ତି; ମାଂଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଥା ହେଉହେଉ ଥରେ କହିଲେ, “ମା, ତାକୁ ଗୋଟିଏ 
କଳା ଦେଲୁ କାହିଁକି?” ଠାକୁର କିଛି ସମୟ ନିସ୍ତବ୍‌ଧ ହୋଇ ରହିଲେ । ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, “ମା, 
ବୁଝିଲି ଗୋଟିଏ କଳାରେ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ । ଗୋଟିଏ କଳାରେହି ତୋର କାମ ହେବ, 
ଜୀବଶିକ୍ଷା ହେବ ।”” ଠାକୁର ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବାବିଷ୍ଟ । ରାଖାଲକୁ କହୁଛନ୍ତି, “ତୁ 
ରାଗିଥୁଲୁ? ତୋତେ କାହିଁକି ରଗାଇଲି, ତାର ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ଅଛି | ଓଷଧ ଠିକ୍‌ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ |... 

( ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପ୍ରତି ) ଛଶ୍ଵରଙ୍କରୂପ ମାନିବାକୁ ହୁଏ । ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ରୂପର ଅର୍ଥ ଜାଣ? ଯିଏ 
ଜଗତକୁ ଧରି ରଖୁଛନ୍ତି । ସେ ନଧରିଲେ, ସେ ପାଳନ ନକଲେ ଜଗତ ପଡ଼ିଯିବ । ମନକରୀକୁ 
ଯେ ବଶ କରିପାରେ, ତାରି ହୃଦୟରେ ଜଗଵ୍ଞାତ୍ରୀ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି । 

ରାଖାଲ-¬ ˆ.ମନ-ମତ୍ତ-କରୀ! 

ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ସିଂହବାହିନୀର ସିଂହ ସେଥୁପାଇଁ ହାତୀକୁ ଜନ୍ଦ କରି ରଖୁଛି ।୪ 

ଆଉଦିନେ ରାଖାଲ କୌଣସି କାରଣରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରି କଲିକତା 
ଚାଲିଆସିଲେ । ଦିନେ ଦୁଇଦିନ ପରେ, ୧୮୮୩ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ୧୮ ତାରିଖ, ଠାକୁର 
ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ଅଧର ସେନଙ୍କ ଶୋଭାବଜାର ସ୍ଥିତ ଘରକୁ ଆସିଥୁଲେ | ସନ୍ଧ୍ୟାପରେ ଅଧରଙ୍କ 
ବୈଠକଖାନାରେ ସଂକୀର୍ତନ ଓ ନୃତ୍ୟାଦିରେ ମତୁଆଲା” ହୋଇ ଭକ୍ତବୂନ୍ଦ ପରମାନନ୍ଦ ଲାଭ 
କଲେ । କୀଉଁନ ପରେ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଭାବାବିଷ୍ଟ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି । ଉପସ୍ଥିତ ରାଖାଲକୁ 


୧. ଧର୍ମପ୍ରସଙ୍କରେ ସ୍ବାମୀ ବ୍ରହ୍ାନନ୍ଦ, ପୃ : ୪୦ | 
୨. ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ଲାଟୁ ମହରାଜଙ୍କ ସୁ,ତିକଥା ପୃ:୧୦୫ | 
୩. ସ୍ଵାମୀ ଅଶୋକାନନ୍ଦଙ୍କର ମତାନୁସାରେ, .. “[€ (57 ନଛ୩୬୯୩୫୮୮3} [0୮୫୬ |||8। |)|5 0|501016 \/୦।( 006 047/ 9{0)/ 80 1୮)୮୦୮୬୮। ୮6୩ 
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୪. କଥାମୃତ - ୧୬୩ | 


ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେ କହିଲେ, “ଏଠାକାର ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଜଳ ନୁହେଁ | ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଜଳ ଖୁବ୍‌ 
ଗବ୍‌ ଗବ କରି ଆସେ ପୁଣି ବାହାରିଯାଏ, ଏଠି ପାତାଳ-ଘୁଟା ଶିବ, ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା 
ଶିବ ନୁହେଁ । ତୁ ରାଗି ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ଵରରୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ, ମୁଁ ମା”ଙ୍କୁ କହିଲି, ମା? ତାର ଭୁଲ୍‌ ବା 
ଅପରାଧ ନେବୁନାହି ।୧ କହିବା କଥା, ରାଖାଲର ଅଭିମାନ ଦୂର ହେଲା, ସେ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ଵର 
ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଦିବ୍ୟସଙ୍ଗରେ ଆନନ୍ଦରେ ଦିନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । 

ନାନା ବିଷୟରେ ଠାକୁର ରାଖାଲକୁ ଶିକ୍ଷାଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, କେତେ ଅଭିନବ ଥୁଲା 
ସେସବୁ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ! ଲାଟୁ ମହାରାଜ ୧୮୮୩ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ବଣ୍ଠତନା କରିଥୁଲେ: 
“` ଜାଣ ! ଦଶହରା ଦିନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଗଙ୍ଗାପୂଜା କରିବାକୁ କହିଲେ । ରାଖାଲକୁ କହିଲେ- 
- ' ଗଙ୍ଗାମାୟୀ ସାକ୍ଷାତ୍‌ ଦେବୀ, ଆଜି ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବାକୁ ହୁଏ |” ରାଖାଲ ଭାଇ ଗଙ୍ଗାମାୟୀଙ୍କୁ 
ସେତେବେଳେ ଦେବୀ ଭାବୁ ନଥୁଲେ, ସେକଥା ଶୁଣି ଠାକୁର ଗୋଟିଏ ଘଟଣା କହିଲେ | ଦିନେ 
ସେ ପୋସ୍ତା କୂଳରେ ବୁଲୁଥୁଲେ । ବୁଲୁ ବୁଲୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା - ଗଙ୍ଗାମାୟୀ 
ଦେବୀ କି ନୁହେ । ଏତିକିବେଳେ ସେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଗଙ୍ଗାନଦୀର ମଝିରେ ଖୁବ୍‌ ଶଙ୍ଖ ଶବ୍ଦ 
ହେଉଛି, କିନଛୁ କିଛି ଦେଖୁପାରିଲେ ନାହିଁ । କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଶଙ୍ଖର ଶବ୍ଦ ଖୁବୁ ପାଖକୁ ଆସିଗଲା ଓ 
ଠିକ୍‌ ସେତିକିବେଳେ ଦେଖୂଲେ ଯେ, ଗୋଟିଏ ପିଲା ଶଙ୍ଖ ବଜେଇ ବଜେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, 
ଆଉ ତାର ପଛେ ପଛେ ଜଣେ ଦେବୀ ଚାଲିଛନ୍ତି । ଏସବୁ ଦେଖୁବାପରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆଉ 
କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ରହିଲା ନାହିଁ । ଠାକୁରଙ୍କର ଏହି କଥା ଶୁଣି ରାଖାଲଭାଇ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ 
ହୋଇଗଲେ, କହିଲେ--“ଆମକୁ ଏତେ ଜଣାନାହି, ଆମେ ତ ଜାଣୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ, ପାଣିର 
ସ୍ରୋତ, ମାଝିମାନେ ସେଥୁରେ ପରିସ୍ରା କରିଥାନ୍ତି ।' ରାଖାଲଭାଇର କଥା ଶୁଣି ଠାକୁର ରାଗିଗଲେ, 
କହିଲେ- “ସାବଧାନ ! ଗଙ୍ଗାରେ କେବେହେଲେ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା କରିବୁନାହିଁ |”? 

ଠାକୁରଙ୍କ ଉପଦେଶ ନିର୍ଦେଶ ବ୍ୟତୀତ ନାନା ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ଯଦେଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଚରଣ 
ଆଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ରାଖାଲ ଅନେକ କିଛି ଶିଖୂଥୁଲେ । ଧର୍ମ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ମହତ୍ଵ 
ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ନେଇଥୁଲେ । ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ କଥାମୃତାକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲିପିବଦ୍ଧ 
ଗୋଟିଏ ଘଟଣାର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ । ନନ୍ଦନବାଗାନ ବ୍ରାହ୍ମସମାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଆମନ୍ତ୍ରିତ 
ହୋଇ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ, ରାଖାଲ, ମାଷ୍ଟର ଆଦି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସେଠାକୁ ଯାଇଥୁଲେ । 
ସେଠାରେ ଯଥାରୀତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଉପାସନାଦି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥୁଲା । କଥାମୃତକାରଙ୍କର ବଣ୍ବନା: 
“ ରାତି ନଅଟା ହେଲା, ଠାକୁରଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ବର ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ । ଗୃହସ୍ବାମୀ 
ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥୁବା ସଂସାରୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କରୁକରୁ ଏତେ 
ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଉ କୌଣସ କଥା ବୁଝାବୁଝି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି । 

ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ( ରାଖାଲ ପ୍ରଭୂତିଙ୍କ ପ୍ରତି) କିରେ କେହି ଡାକୁନାହାନ୍ତି ଯେ! 

ରାଖାଲ ( ସକ୍ରୋଧ ) - ମହାଶୟ, ଚାଲିଆସନ୍ତୁ - ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ବରକୁ ଚାଲିଯିବା । 


୧. କଥାମୃତ - ୫।୭।୪ | 
୨. ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଲାଟୁ ମହାରାଜଙ୍କ ସତି କଥା, ପୃ : ୧୨୭-୧୨୮ | 


୫୪ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ( ସହାସ୍ୟ ) - ଅରେ ରହ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ତିନି ଟଙ୍କା ଦୁଇଅଣା କିଏ ଦେବ ! 
ରାଗ ଅଭିମାନ କଲେ ହୁଏନାହି। ପଇସା ନାହି ପୁଣି ଅଭିମାନ! ଏତେ ରାତିରେ ଖାଇବୁ 
କେଉଁଠି! ଅନେକ ସମୟପରେ ଶୁଣାଗଲା, ପତ୍ର ପଡ଼ିଛି, ସବୁ ଭକ୍ଗଣଙ୍କୁ ଏକସଙ୍ଗେ ଡକାଗଲା | 
ସେହି ଭିଡ଼ରେ ଠାକୁର ରାଖାଲ ପ୍ରଭୂତିଙ୍କ ସାଥ୍୍‌ରେ ଦୋତାଲାକୁ ଖାଇବାକୁ ଗଲେ । ଭିଡ଼ରେ 
ବସିବାକୁ ସ୍ଥାନ ମିଳୁନାହିଁ । ଅନେକ କଷ୍ଟରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବସାଗଲା । ସ୍ଥାନଟି 
ଅପରିଷ୍କାର । ଜଣେ ରାନ୍ଧୁଣୀ ବ୍ରାହ୍ନଣୀ ତରକାରୀ ପରିବେଶଣ କଲେ ।¬ଠାକୁରଙ୍କର ତରକାରୀ 
ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନାହିଁ । ସେ ଲୁଣ ଦେଇ ଲୁଚି ଖାଇଲେ ଓ କିଛି ମିଠା ଗ୍ରହଣ କଲେ । 

ଠାକୁର ଦୟାସିନ୍ଛୁ । ଗୃହସ୍ଵାମୀ ମାନଙ୍କର ଅଳ୍ପ ବୟସ । ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବାକୁ 
ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କାହିଁକି ବିରକ୍ତ ହେବେ ? ସେ ନଖାଇ ଚାଲିଗଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର 
ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ । ଏତଦ ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ ଇଶ୍ଵରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହି ଏଇ ସବୁ ଆୟୋଜନ 
କରିଛନ୍ତି । ଖାଇସାରିବା ପରେ ଠାକୁର ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲେ | ଗାଡ଼ିଭଡ଼ା କିଏ ଦେବ?.... ଗାଡ଼ିଭଡ଼ା 
ମାଗିବାକୁ ଗଲା । ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଟିକିଏ ହଇରାଣ କଲେ ତା 'ପରେ ଅନେକ କଷ୍ଟରେ 
ତିନିଟଙ୍କା ମିଳିଲା ହେଲେ ଦୁଇଅଣା ଆଉ ଦେଲେ ନାହି । କହିଲେ, ସେଇଥୁରେ ହେବ !'' ° 
ଅହନିଶ ଭଗବତ୍‌ ଭାବରେ ମତୁଆଲା ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ତେବେବି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରେ 
ଅଦୋଷଦଶ୍ରିତା, ଅଭିମାନଶୂନ୍ୟତା, ସର୍ବୋପରି ଦୋଷୀ- ନିଦୋଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେ କଲ୍ୟାଣ 
ଇଚ୍ଛା ସଦା ବିଦ୍ୟମାନ ତାହା ରାଖାଲର ମନରେ ଗଭୀର ରେଖାପାତ କଲା । ଏହି ଧରଣର 
ଅନେକ ଘଟଣା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ନିଷ୍କୟୋଜନ ହେତୁ ଏଥରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଲୁ । 

ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ଵର ତପୋବନରେ ଆଧ୍ଯାମ୍ବିକ- ଭାବ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଛି । ମନରେ, ବଣରେ 
ଘରର କୋଣରେ ସେଠାରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଗୋପନରେ ସାଧନଭଜନରେ ସାଧକବୃନ୍ଦ ସାଧନାରେ 
ରତ । ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ବଣ୍ଠନା କରି ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରୁ ତାର 
ପରବର୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରହଣ କରୁଥୁଲେ । ରାଖାଲ ସେହିସବୁ କଥା 
ଶୁଣନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଆଧ୍ଯାମ୍ମିକ ଅନୁଭୁତି ଲାଭର ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ମଧ୍ଯ ହୁଏ; ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର 
ମନର ଇଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ । ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ସପୂଣ୍ଠଁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପରବର୍ଭୀ 
କାଳରେ ମହାରାଜଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଜଣାଯାଇଥୁଲା । ସେ କହିଥୁଲେ, ' ଅନେକ ଲୋକ ଠାକୁରଙ୍କର 
ନିକଟରେ ଗପ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ନାନାପ୍ରକାର ଅଧ୍ଧାମ୍ବିକ ଅବସ୍ଥା ଓ ଭାବ ହେଉଛି । 
ଏହି କଥା ଶୁଣି ଗୋଟିଏ ବାଳକ ସେମିତି କିଛି ଅନୁଭୁତି କରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହୁତ 
ଅନୁରୋଧ କଲେ | ଠାକୁର କହିଲେ ‹ ଦେଖ୍‌, ନିତ୍ୟ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଭଳନ କରୁକରୁ 
ସେହି ଅବସ୍ଥା ହୁଏ । କ୍ରମେକ୍ରମେ ସବୁ ହୋଇଯିବ ।୨' ଏହି ଘଟଣାର ଦିନେ ଦୁଇଦିନ ପରେ 
ଠାକୁର ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଭବତାରିଣୀଙ୍କ.... ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ | ବାଳକଟି 
ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯାଇ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସାହସ ନ କରି ସାମନାରେ ଥୁବା ନାଟମନ୍ଦିରରେ 


୧. କଥାମୃତ- ୪।୪।୧ | 


ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ଯରେ ୫୫ 


ବସି ଧ୍ଯାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା । କିଛି କ୍ଷଣପରେ ହଠାତ୍‌ ସେ ଦେଖୂଲା ଯେ, କୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟପରି 
ଏକ ଉଜ୍ପଳ ଜ୍ୟୋତି ଗଦର୍ଭମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ତାରି ଆଡ଼କୁ ଧାଇଁ ଆସୁଛି । ସେତେବେଳେ ସେ 
ଭୟରେ ନାଟମନ୍ଦିରରୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଠାକୁରଙ୍କ ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲା । ଏହାର ଅଳ୍ପ ସମୟପରେ 
ଠାକୁର ଭବତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରି ଆସି ବାଳକଟିକୁ ତାଙ୍କ କୋଠରୀରେ ଦେଖୁ ପଚାରିଲେ, 
' କିରେ ସନ୍ଧ୍ଯାବେଳେ ଧାନ କରିବାକୁ ବସିଥୁଲୁ ?” ବାଳକଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା “ହଂ ଏବଂ ଧ୍ଧାନ 
କରିବାକୁ ବସିବା ବେଳେ ମନ୍ଦିରରେ ଜ୍ୟୋତି ଦର୍ଶନ ଓ ତାପରେ କିପରି ଭୟରେ ପଳେଇ 
ଆସିଲା -ଇତ୍ୟାଦି ଘଟଣା ଆମୂଳଟଚୂଳ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ କହିଲା । ସେ ସବୁ ଶୁଣି ଠାକୁର 
କହିଲେ, “ତୁ କହୁ, କିଛି ଦେଖୁବାକୁ ପାଉନାହୁଁ, ଧାନ କରି କଅଣ ହେବ? ପୁଣି କିଛି ଦେଖୁବାକୁ 
ପାଇଲେ ପଳାଇ ଆସୁ କାହିକି?”୧° ବାଳକଟି ଆଉ କଅଣ କହିବ, ଚୁପ୍‌ ରହିଲା । କହିବା 
ବାହୁଲ୍ୟ, ଏହି କାହାଣୀଟିର ବାଳକ ବକ୍ତା ସ୍ବୟଂ | ରାଖାଲ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଧାନଜପ କରୁଥାଆନ୍ତି | 
ପ୍ରାଥମିକ ବାଧା-ବିପଭି ସବୁ ଅଳ୍ପ ଚେଷ୍ଟାରେ ହଁ ଦୂର ହୋଇଯାଉଥୁଲା । ଦୋଳାୟମାନ ମନ 
ସ୍ଥୁର ହୋଇଗଲା; ଆନନ୍ଦର ଆସ୍ଵାଦନ ସାଧନାପଥର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ସହଜ କରି ନେଉଥୁଲା । 
ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ସାଧକର ଜୀବନର ଗତି ଉଚ୍ଚଓନୀଚ ପଥ ଦେଇ ହୋଇଥାଏ । ଯେଉଁ ମନ 
ଆନନ୍ଦ ଆସ୍ଵାଦନ ପାଇ ହର୍ଷୋତ୍‌ଫୁଲ୍ଲ୍‌ ହୋଇଉଠେ, ତାହା ପୁଣି ସମୟ ସମୟରେ ଚଞ୍ଚଳ 
ହୋଇ ବିମର୍ଷ ହୋଇଯାଏ, କେତେବେଳେ ବା ତାହା ତୀବ୍ର ଆକାର ଧାରଣ କରି ଅଶାନ୍ତିର 
ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିହୋଇ, ସାଧକକୁ ଅସ୍ଥିର କରି ପକାଏ । ଦିନେ ଭବତାରିଣୀଙ୍କ ନାଟମନ୍ଦିରରେ 
ଧ୍ଧାନ କରିବାକୁ ବସି ରାଖାଲ ତାଙ୍କର ମନକୁ ମୋଟେ ସ୍ଥିର କରିପାରିଲେ ନାହି, ବିରକ୍ତିରେ 
କ୍ଷୋଭରେ ନିଜକୁ ଧୂକ୍‌କାର ଦେଉଦେଉ ଆସନ ଛାଡ଼ି ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ରାଖାଲ 
ଦେଖ୍‌ ଲେ ସ୍ନେହଶୀଳା ଜନନୀର ସଜାଗ କରୁଣା ¬ ଦୃଷ୍ଟି ନେଇ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ସେଠାରେ 
ଉପସ୍ଥିତ । ସେ ପଚାରିଲେ, “ ' ହଇରେ, ତୁ ଏତିକିରେ ଉଠି ପଡ଼ିଲୁ ? କଣ ହୋଇଛି, ତୋର 
ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଏତେ ମଳିନ କାହିକି ??? ରାଖାଲ ନିଜ ମନର ଅବସ୍ଥା ଅକପଟ ଭାବରେ ଜଣାଇଲେ | 
ଠାକୁର କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍‌ ଚାପ୍‌ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଲେ, ତାପରେ ରାଖାଲର ଜିଭରେ ତିନୋଟି 
ରେଖା ଟାଣିଦେଲେ ଏବଂ ଭୁଟୁ ଭୂଟୁ ହୋଇ କଣ କହିଲେ । ମହାପୁରୁଷଙ୍କର କୃପା ବତାସରେ 
ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାର କଳାମେଘ ଅପସରିଗଲା ; ରାଖାଲର ମୁହଁରେ ହସ ଫ୍ରୁଟି ଉଠିଲା । “ଯା, ଏବେ 
ବସିବୁ ଯା” କହି ହସିହସି ଠାକୁର ତାଙ୍କର କୋଠରୀ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲେ । ଏହାର କିଛିଦିନ 
ପରେ ରାଖାଲବନ୍ଦ୍ର ଦିନେ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଭବତାରିଣୀଙ୍କର ନାଟମନ୍ଦିରରେ ଧ୍ୟାନରେ ତନ୍ମୟ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି । 
ଏତିକିବେଳେ ଭାବାବିଷ୍ଟ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଟଳିଟଳି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, “ ' କହିଲେ, 
ଏଇ ତୋର ମନ୍ତ୍ର ଆଉ ଏଇ ଦେଖ .ତୋର ଇଷ୍ଟ ।”'” ସହସା ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କର ଅପାର କୃପା ଲାଭ 
କରି ଆନନ୍ଦରେ ଉତ୍‌ ଫୁଲ୍ଲ ସାଧକ ବିସ୍ଫାରିତ ନୟନରେ ଚାହିଁ ଦେଖୁଲେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଆନନ୍ଦ- 
ଘନ ଇଷ୍ଟମୂରି । ଆନନ୍ଦରେ ଆତ୍ମହରା ସାଧକ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ଚରଣ ବନ୍ଦନା କରି ଇଷ୍ଟଧ୍ଯାନରେ ମଗ୍ନ 


ହୋଇଗଲେ | 


୧. ଧର୍ମପ୍ରସଙ୍ଗେ ସ୍ବାମୀ ବ୍ରହ୍ାନନ୍ଦ, ପୃ : ୨୫-୨୬। 


୫୬ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ରାଖାଲଙ୍କର ଜପରେ ଥ୍ବଲା ଗଭୀର ନିଷ୍ଠା, ସେ ସର୍ବକ୍ଷଣ ଜପରେ ବିଭୋର ହୋଇ 
ରହୁଥୁଲେ, ସର୍ବାବସ୍ଥାରେ ଦେଖା ଯାଉଥୁଲା ତାଙ୍କର ଓଠ ଜପ କରୁଥବାରୁ ହଲୁଛି । ରାଖାଲ 
ଭଳି ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ ଭକ୍ତର ବାଳକସ୍ଵଭାବ, ଭଶ୍ଵରଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ନାମ ଗୁଣଗାନ କରିବା ହେଉଛି । 
ତାଙ୍କର ପୂଜା । ରାଖାଲଙ୍କର ଜପନିଷ୍ଠା ଦେଖ୍‌ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭାବସିନ୍ଧୁ ଉଛୁଳି ଉଠୁଥ୍ଲା, 
ସେ ବିହ୍ଵଳ ହୋଇ ପଡୁଥିଲେ । ଦିନେ ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, '“ରାଖାଲ, ଜପ କରୁକରୁ 
ଭୁତୁଭୁଡୁ ହୁଏ, ମୁ ଦେଖ୍‌ ସିର ହୋଇ ରହିପାରୁ ନଥୁ୍ଲି | ଏକଦମ୍‌ ଛଶ୍ଵବରୀୟ ଭାବର ଉଦ୍ଦୀପନାରେ 
ବିହ୍ଵଳ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥୁଲି ।` ଶାସ୍ତ୍ରବାକ୍ୟ “ଜପାତ୍‌ ସିଦ୍ଧି । ଅଜପା ଜପରେ ସିଦ୍ଧ ମହାରାଜଙ୍କୁ 
ପରବର୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ କହିବାର ଶୁଣା ଯାଉଥିଲା ¬ “ଖୁବ୍‌ ଜପ କର ବାବା, ଖୁବ୍‌ ଜପ 
କର । କଳିରେ ଜପ ହେଉଛି ସହଜ ଉପାୟ । ଏଯୁଗରେ ଯୋଗଯାଗ କରିବା ବଡ଼ କଠିନ, ଜପ 
କରୁକରୁ ମନ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଇଷ୍ଟରେ ଲୟ ହୋଇଯିବ । ଜପ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଇଷ୍ଟମୂରଭି ଚିନ୍ତା 
କରିବାକୁ ହୁଏ, ସେଥିରେ ଜପଧା[ନ ଦୁଇଟା ଏକସଙ୍ଗେ ହୋଇଯାଏ | ଏହିପରି ଜପ କରିପାରିଲେ 
ଖୁବ୍‌ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ । 

ଏହି ସମୟର ଗୋଟିଏ ଘଟଣାର ବିବରଣ କଥାପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମହାରାଜ କହିଥୁଲେ, ' “ˆ ମନରେ 
ଏପରି 0€୮୮551୦୩ ( ନୈରାଶ୍ୟ ) ଆସିବା ସ୍ବାଭାବିକ | ମୋର ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ଵରରେ ଥରେ ସେମିତି 
ହୋଇଥୁଲା । ମୋର ବୟସ ସେତେବେଳେ କମ୍‌, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ବୟସ ସେତେବେଳେ 
ପ୍ରାୟ ପଚାଶ, ଫଳରେ ମନର ସବୁକଥା ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଜ ଲାଗେ । ଦିନେ କାଳୀମନ୍ଦିର 
ଧ୍ୟାନ କରୁଛି- କିଛି ବି ହେଉନାହିଁ । ମନଟା ଭାରି ଖରାପ ହେଲା; ଭାବିଲି- ଏତେଦିନ ହେଲା 
ଏଠି ଅଛି, କିଛିତ ହେଲାନାହିଁ ! କଂଣ ନେଇ ବା ରହିବି? ଯାଃ ନିଆଁ ପାଉଁଶ, ତାଙ୍କୁ ବି କିଛି 
କହୁନାହିଁ, ଆଉ ଦୁଇ ତିନିଦିନ ଏମିତି ରହିଲେ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି । ସେଠି ବରଂ ମନ ପାଞ୍ଚଟା 
କଥା ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ । ଏହିସବୁ ଭାବି କାଳୀ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଆସୁଛି, ଠାକୁର ସେତେବେଳେ 
ବାରଣ୍ଡାରେ ବୁଲୁଥିଲେ- ମତେ ଦେଖ୍‌ ଘରକୁ ଗଲେ । ଆମର ସେତେବେଳେ ନିୟମ ଥୁଲା, 
କାଳୀମନ୍ଦିରରୁ ଆସିବାପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଯାଇ ଯାହା ଖାଇବା । ମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ 
କଲି, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ, 'ଦେଖ୍‌, ତୁ ଯେତେବେଳେ କାଳୀମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଲୁ, 
ସେତେବେଳେ ଦେଖ୍‌ଲି, ତୋର ମନଟା ଯେମିତି ଜାଲରେ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇ ରହିଛି ।' ମୁଁ 
ଭାବିଲି, ଆରେ ସେ ତ ସବୁ ଜାଣଛନ୍ତି | ମୁଁ କହିଲି, .ମୋର ମନ ଯେ ଏମିତି ଖରାପ ହୋଇଛି 
ତାହା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ୮/ ସେତେବେଳେ ସେ ମୋର ଜିଭରେ କଅଣ ଗୋଟାଏ ଲେଖୁଦେଲେ, 
ସେମିତି ମୁଁ ଆଗର ସବୁ କଷ୍ଟ ଭୁଲି ଯାଇ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହୋଇଗଲି । ତାଙ୍କ 
ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଥୁଲି, ସେତେବେଳେ ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ଆନନ୍ଦରେ ପୂର୍ତ୍ ହୋଇ 
ରହୁଥିଲି |””୩ 

ଆଉଦିନେ ରାଖାଲ ପଞ୍ଚବଟୀରେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍ତି । ମନ ଧ୍ଯାନପଥରେ ବେଶି ଦୂର 
ଅଗ୍ରସର ହେଉନାହ ଦେଖ୍‌ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଜଣାଇବେ ବୋଲି ସ୍ଥିର 


୧. କଥାମୃତ- ୨।୬।୨ 


୨. ଧମ୍ମପରସଙ୍ଗରେ ସ୍ଵାମୀବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ପୃ:ଅ୧୬୧-୧୬୨ 
୩. ଧମପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ବାମୀ ବ୍ରହ୍ଘାନନ୍ଦ। ପୃ:୩୨-୩୩ । 


ଶ୍ରୀରାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ଯରେ ୫୭ 


କଲେ | ଆସନ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖ୍‌ଲେ ଠାକୁର ଦୂରରୁ ହାତଟେକି ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଵସ୍ତ 
କରୁଛନ୍ତି । କିଛିକ୍ଷଣ ପରେ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, “ଆରେ ମୁଁ ଦେଖୁପାରୁଛି, ଗୋଟିଏ ବିଘ୍ନ 
ଆସି ତୋ ମନକୁ ଅଶାନ୍ତ କରି ପକାଉଛି ।”” ରାଖାଲର ମସ୍ତକ ଉପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀହସ୍ତ 
ସ୍ଥାପନ କଲେ, ରାଖାଲର ଚିଭ୍ତ ନିର୍ମଳ ଓ ଶାନ୍ତ ହେଲା, ମନ ଧ୍ଧାନମୁଖୁୂ ହେଲା । ଏହିସବୁ 
ଘଟଣାରୁ ବୁଝିପାରୁ ଯେ, ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୁଷ ଉତ୍ତମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ରାଖାଲକୁ ସର୍ବତୋଭାବରେ 
ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରି ରଖୁଥୁଲେ । ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କଥୁତ କାହାଣୀ ପରି ସାଧନାର ପଥରେ ରାଖାଲର 
ହାତକୁ ଧରି ରଖୁଥୁଲେ ଗୁରୁରୂପୀ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ । ରାଖାଲ ମଧ୍ଯ ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ଉପରେ 
ନିର୍ଭର କରି ପରମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଗୁରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥୁଲେ । 
ସେହି ସମୟର ସୁଖକର ଅଭିଜ୍ଞତାର କଥା ସ୍ମରଣ କରି ମହାରାଜ ପରବର୍ତୀ ସମୟରେ ଦିନେ 
କହିଥୁଲେ,  ‹ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ କି ଆନନ୍ଦରେ ଥିଲି ! ଏବେ ଧାନ ଧାରଣା କରି ଯାହା 
ହେଉନାହି, ସେତେବେଳେ ତାହା ମନକୁ ହୋଇଯାଉଥିଲା | ଯଦି କେତେବେଳେ ବି ମନ ଟିକିଏ 
ଅଧେ ଖରାପ ହେଉଥଲା ସେ ମୁହଁ ଦେଖ୍‌ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜାଣି ପାର୍‌ ଥିଲେ, ଆଉ ହୁଦୟକୁ ସ୍ବର୍ଶ 
କରି ସବୁ ଠିକ୍‌ କରି ଦେଉଥୁଲେ |” ' “ 

ଅଧ୍ଧାମ୍ବଜୀବନରେ ଅଗ୍ରଗତିର ପଥରେ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସେ । ସାଧକର 
ଶୁଦ୍ଧ ମନ ଯେମିତି ସ୍ତର ସ୍ତର ଦେଇ ଉର୍ଧ୍ବମୁଖ ହୋଇ ଆରୋହଣ କରେ, ସେମିତି ତାର ମଧ୍ଯ 
ନାନାପ୍ରକାର ଅଲୌକିକ ବିଭୂତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ । ଦେଖୁବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଶକ୍ତିସବୁ ସାଧନ 
ପଥର କଣ୍ଟକସ୍ଵରୂପ । ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ମାତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା 
କରୁଥଲେ, ‹ ମା, ଅଷ୍ଠସିଵି ଚାହେଁନା, ଲୋକମାନ୍ୟ ଚାହେଁନା, କେବଳ ଏତିକି କର ଯେମିତି 
ତୁମର ପାଦପଦ୍ମରେ ଶୁଦ୍ଧାଭକ୍ତି ହରଏ ୮୮” ସାଧନ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାବେଳେ ରାଖାଲ 
ଭିତରେ ବି ବିଭୂତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, କାଚ ଭିତରେ ଥୁବା ଜିନିଷ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ, ରାଖାଲ 
ସେମିତି ମନୁଷ୍ଯର ସକଳ ଚିନ୍ତା-ଭାବନା ଜାଣି ପାରୁଥୁଲେ । ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୂ ଷ୍ଣଙ୍କର 
ଦର୍ଶନାକାଂକ୍ଷାରେ ଦକ୍ଷି ଣେଶ୍ଵରକୁ ଆସୁଥୁବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମନର ଭାବ ସେ ଦିବ୍ୟଦୃଷ୍ଟିରେ ବୁଝି 
ପାରୁଥ୍‌ଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଯଥାର୍ଥ ଧର୍ମପିପାସୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ 
ଦେଉଥୁଲେ । ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ତାହା ଜାଣିପାରି, ରାଖାଲକୁ ତିରଷ୍କାର କରି କହିଲେ, “ତୋର 
ଏସବୁ କି ହୀନବୁଦ୍ଧି ? ତୁ କଣ ଲୋକର ମନ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଅଛୁ ? ଘରକୁ 
ଚାଲିଯାଅ । ବିଭୂତି ଆଡ଼କୁ ମନ ଗଲେ ଭଶ୍ଵର ଲାଭ ହୁଏନାହିଁ । ଛିଃ ଛିଃ ! ସେ ସବୁଥ୍‌ରେ 
କେବେବି ମନ ଦେବୁନାହିଁ ।”? ଠିକ୍‌ ତା ପରଠାରୁ ରାଖାଲ ବିଭୂତି ସମ୍ପର୍କରେ ସତ ଙ୍କ ହୋଇଗଲେ । 

ଏହି ଭାବରେ ସାଧନପଥରୁ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଦୂର କରି ଦେଇ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର 
ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରଧାନ ପାର୍ଷଦ ରାଖାଲ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଲୌକିକ ଯୁକ୍ତି ସଙ୍ଗତ ପଥ ଦେଇ ସାଧନାର 
ଗଭୀରପ୍ରଦେଶକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାଦି ମଧ୍ଯ କରୁଥ୍ଲେ । 


୧. ଧର୍ମପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପୃ:୪୦ । 


୫୮ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଘଟଣା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ । ସାଧନା ସମୟରେ ଠାକୁର ତାଙ୍କର 
ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ବିଷୟରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖୁଥୁଲେ। ସେ ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ 
କହିଦେଇଥୁଲେ- ରାତ୍ରିରେ ରାଖାଲକୁ ଛଅଖଣ୍ଡ, ଲାଟୁକୁ ପାଞ୍ଚଖଣ୍ଡ ଏବଂ ବୁଢ଼ାଗୋପାଳ ଓ 
ବାବୁରାମକୁ ଚାରିଖଣ୍ଡ ରୁଟି ଦେଇପାର । ଖାଲି କହିଦେଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହୁନଥିଲେ, ସେ ମଝିରେ 
ମଝିରେ ପଚାରି ବୁଝୁଥ୍ଲେ, ରାତ୍ରିରେ କିଏ କେତେ ଖଣ୍ଡ ରୁଟି ଖାଉଛି । ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ 
ମହାରାଜ ନିଜେ କହିଥୁଲେ- ଠାକୁର ରାତିରେ ଶୋଇ ପାରୁନଥୁଲେ । ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ 
ପିଲାମାନେ ରହୁଥୁଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ଯ ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଦେଉନଥୁଲେ । ସମସ୍ତେ 
ଶୋଇପଡ଼ିବା ପରେ ନିଶୀଥ ରାତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଠେଲି ଉଠେଇ ଦେଉଥୁଲେ । କଣ କହୁଥଲେ 
ଜାଣିଛୁ? “ତମେ ସବୁ ଶୌଇବ କଣରେ? ଶୋଇବାପାଇ ଏଠାକୁ ଆସିଛ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଠେଇ 
ନାନା ଉପଦେଶ ଦେଇ ଧ୍ଧାନ ଧାରଣା କରିବାପାଇ କାହାକୁ ପଞ୍ଚବଟୀକୁ, କାହାକୁ ମା ”ଙ୍କ 
ମନ୍ଦିରକୁ, ଆଉ କାହାକୁ ବା ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ପଠେଇ ଦେଉଥୁଲେ । ସେମାନେ ମଧ୍ଯ ଆଦେଶାନୁଯାୟୀ 
ନ୍ଧାନଚ୍ଚପ କରି ଆଉ ଥରେ ଆସି ଶୋଇପଡ଼ୁଥଲେ । ଏମିତି କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରେଇ ନେଉଥଲେ । 
ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି- “ରାତିରେ ତିନିଜଣ ଜାଗନ୍ତି- ଯୋଗୀ, 
ଭୋଗୀ ଓ ରୋଗୀ । ତୁମେମାନେ ସବୁ ଯୋଗୀ; ରାତିରେ ଶୋଇବା ତୁମପାଇ ନୁହଁ ।””୧ 
ଅନନ୍ତ ଭାବମୟ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶେଷ କରାଯାଇ ପାରେନା, ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବାର 
ଓ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ରସ ଆସ୍ଵାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସାଧନଭଜନର ଅସଂଖ୍ୟ ପଥ ମଧ୍ଯ ବିଦ୍ୟମାନ । 
ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ବିଭିନ୍ନ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଲାଭର ସହାୟକ ନାନା ଭାବର ଓ ନାନା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର 
ସାଧନ ଭଜନ ରାଖାଲ ଦ୍ଵାରା କରେଇଥୁଲେ । ଦିନେ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଭବତାରିଣୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରାଖାଲଙ୍କୁ 
ତାନ୍ତ୍ରିକ ମତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଭିଷିକ୍ତ କରିଥ୍‌ଲେ ଓ ଚକ୍ରେ ଚକ୍ରେ କେମିତି ଧ୍ଯାନ କରିବାକୁ ହୁଏ, ତାହାର 
ଗଢ଼ ରହସ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇଥୁଲେ ।”” ° ସେ ମଧ୍ଯ ଦକ୍ଷ ବୁଡ଼ାଳି ପରି ସାଧନ ସାଗରରେ ବୁଡ଼ି 
ଆଧ୍ଯାମ୍ବିକ ଏଶ୍ଵ ର୍ଯ୍ୟର ମଣିମାଣିକ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ । ଅପରୂପ ଅଲୌକିକ ଦୃଶ୍ୟାଦି, 
ଜ୍ୟୋତିଃରାଜ୍ୟର ରହସ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କ. ନିକଟରେ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ ହେଉଥାଏ | 
ଠାକୁରଙ୍କ - କଥ୍ତ କାଠୁରିଆ ଗଳ୍ପ ଭଳି “ଚନ୍ଦନ କାଠ ପରେ ମଧ୍ଯ ଅଛି ରୂପାର ଖଣି, ସୁନାର 
ଖଣି-ହୀରାମାଣିକ |' ଏହା ଜାଣି ସେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ | ପିତା ତାଙ୍କର ଅଶେଷ 
ଆଧ୍ଯାମ୍ମିକ ଧନଭଣ୍ଡାରର ଚାବିକାଠି ସବୁ ପୁତ୍ରକୁ ଦେଇଥୁଲେ, ସେ ମଧ୍ଯ ଅନୁଭୂତିର ଅଲୌକିକ 
ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପ୍ରାସାଦର କୋଠରୀ ପରେ କୋଠରୀରେ ଆନନ୍ଦରେ ବିଚରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । 
ରାଖାଲ ଦିନକୁ ଦିନ ଗଭୀର ଭାବେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇପଡ଼ୁଥୁଲେ, ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗ୍ରାହ୍ୟ ଜଗତ 
ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ ପ୍ରାୟ ହୋଇଗଲା; ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲାଯେ, ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନର 
ସେବାକାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ଯ ଠିକ୍‌ ଭାବରେ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ । ରାଖାଲଙ୍କର ଏହି ଅବସ୍ଥା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ 
କରି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ୧୮୮୪ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ଜୁନମାସ ୪ ତାରିଖରେ କହିଥୁଲେ, ' “ରାଖାଲର ଏମିତି 


୧. ଧର୍ମପରସଙ୍ଗରେ ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ପୃ: ୬୭ - ୬୮ । 
୨. ସ୍ଵାମୀବ୍ରହାନନ୍ଦ, ୨ୟ ସଂ, ପୃ:୬୮ । 


ସ୍ବଭାବ ହେଲାଣି ଯେ ତାକୁ ମତେ ପାଣି ଦେବାକୁ ହୁଏ ! ( ମୋର) ସେବା କରି ପାରୁନାହିଁ ।”?‹ 
ରାଖାଲ ଭିତରେ ତୀବ୍ବ ବିବେକ ବୈରାଗ୍ୟ ଦେଖାଗଲା । ଶ୍ରୀରାମ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଥୁଲେ, 
'“ ( ରାଖାଲ) ଏଠି ଶୋଇ ଶୋଇ କହୁଥୁଲା ତୁମକୁ ମଧ୍ଯ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ତାର 
ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥୁଲା ।””° ଠାକୁର ନିଜର ଅବସ୍ଥା ସହିତ ରାଖାଲର ଅବସ୍ଥା ତୁଳନା କରି ପୁଣି 
କହିଥୁଲେ, ““ରାଖାଲ ମଝିରେ ମଝିରେ କହେ ବିଷୟୀ ଲୋକ ଆସିବା ଦେଖୁୂଲେ ଭୟ ହୁଏ | 
ମୋର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଏହି ଅବସ୍ଥା ହେଲା, ସେତେବେଳେ ବିଷୟୀ ଲୋକ ଆସିବା 
ଦେଖ୍‌ ଲେ ଦୁଆର ବନ୍ଦ କରି ଦେଉଥୁଲି । ଅହେତୁକ କୃପାସିନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀଗୁରୁର ପାଦପଦ୍ମରେ ରାଖାଲର 
ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ସେତେ ଗଭୀର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା । ସେତେ ସାଧନ ପ୍ରଦୀପ ଉଜ୍ଜଵଳତର ହୋଇ 
ମନର ରନ୍ଵକୋଠରୀ ଆଲୋକିତ କରି ଦେଉଥୁଲା, ହୃଦ୍‌ପଦ୍ମରେ ଆସୀନ ବାମନଦେବତାର 
ସ୍ପଗ୍‌ଧ ବିମଳ ଜ୍ୟୋତି ଭକ୍ତ ହୃଦୟକୁ ଅଭିଭୂତ କରି ମଝିରେ ମଝିରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ 
ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା । 

ଅଧ୍ଯାମ୍ବ- ବିଜ୍ଞାନୀ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ରାଖାଲକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ବାତ୍ସଲ୍ୟରସର ଆସ୍ଵାଦନ 
କରିଥୁଲେ | ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ “ଚିର-କିଶୋର ରାଖାଲ' ସ୍ବ-ସ୍ବରୂପକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆସ୍ଵାଦନ 
କରିବା ପାଇଁ ସାଧନ ଭଜନ କରିଛନ୍ତି; କିନ୍ତୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଦେଖୁଲେ ବୁଝାଯିବ ଯେ, 
ସାଧାରଣ ମାନବର ଗ୍ରହଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ କରି ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ ନିମିତ୍ତ 
ଏଇ ଅବତାରଲୀଳା । ନରଲୀଳାରେ ଅବତାର ବା ତାଙ୍କର ପରିକରମାନଙ୍କର ଆଚାର ଆଚରଣରେ 
ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଵରୂପ ବା କାର୍ଯ୍ୟବିଧ୍‌ ସମ୍ୟକ୍‌ ଅବଧାରଣ କରିବା ଦୁଃସାଧ୍ଯ । ତାଠାରୁ 
ବରଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ପରିଚୟ ଦାନସୂଚକ ଅମୃତମୟ ବାଣୀ । 
ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଦିନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦତ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରମୁଖ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝାଇ 
କହିଲେ, '“ରାଖାଲ, ନରେନ୍ଦ୍, ଭବନାଥ, ଏମାନେ ନିତ୍ୟସିଦ୍ଧ-ଜନୁରୁ ହି ଚୈତନ୍ୟ ଅଛି | 
ଲୋକଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ହିଁ ଏହି ଶରୀର ଧାରଣ । ରାଖାଲଚନ୍ଦ୍ରର ଏଇ ଯେ ଭୂମିକା ଅବତାର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ 
ନିର୍ଦିଷ୍ଟ କରିଦେଇଥଲେ, ସେହି ଦିଗକୁ ' ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁ ତାଙ୍କର ସାଧନଭଜନ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୀଳାଖେଳା 
ବୁଝିବାକୁ ହେବ । ଲୋକଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟର ଭୂମିକାରେ ସର୍ବ ବିଷୟରେ ଭୂୟୋଦର୍ଶନର 
ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ । ସେଥୁପାଇଁ ଦେଖାଯାଏ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ .ରାଖାଲକୁ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତିର 
ପରିଚାୟକ ଜ୍ଞାନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନୁଷ୍ୟର ସଙ୍ଗେ ଆଚରଣାଦି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ବିଷୟରେ 
ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥୁଲେ । 

ଏହାବ୍ୟତୀତ ଅବତାର ଓ ତାହାର ଭଶ୍ଵ ରକୋଟି ପାର୍ଷଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ଚିରକାଳପାଇଁ 
ଗୋଟିଏ ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଦ୍ୟମାନ-- ଏହାକୁ ମନେ ରଖୁ ଅବତାର ବା ତାଙ୍କର ପାଷଦମାନଙ୍କର 
ସାଧନଭଜନ ନାମରେ କଥିତ ନରଲୀଳା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ । ୧୮୮୮ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ୍ଦ, 
ଜୁନ୍ନ ମାସ ୨ ତାରିଖରେ, ଭକ୍ତ ବଳରାମଙ୍କ ଗୃହରେ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ 
ବସିଛନ୍ତି । କଥାମ୍ତକାର ଲେଖୁଛନ୍ତି, ‹ ଠାକୁର ହଠାତ୍‌ ଭାବାବିଷ୍ଠ ହୋଇଗଲେ, ମନହେଉଛି 


୧.କଥାମୃତ- ୪।୧୪।୧ | 
୨.କଥାମୃତ-୩।୧୨।୧ | 


୬୦ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭଶ୍ଵର ଜୀବଜଗତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ଛଶ୍ଵର ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି, 
ଜଗନ୍ମାତାକୁ କହୁଛନ୍ତି. ମା ଏ କଅଣ ଦେଖାଉଛୁ ! ରୁହ ଆହୁରି କେତେକ'ଣ ! ରାଖାଲ 
ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ କ'ଣ ଦେଖାଉଛ ! ରୂପ ଆଦି ସବୁ ଉଡ଼ିଗଲା । ତାହାହେଲେ ମା' ମଣିଷଟା 
ଖାଲି ଖୋଳ, ଚାଛଡ଼ା ତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ । ଚୈତନ୍ୟ ତ ତୁମରି ।”୧° ରାଖାଲ ସହିତ 
ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଓ ଅଲୌକିକ ସମ୍ପର୍କରୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ରାଖାଲ ପ୍ରଭୂତି ଭଶ୍ଵରକୋଟି 
ଅବତାର- ପାର୍ଷଦଗଣଙ୍କର ଇଶ୍ଵର ଆରାଧନାଦି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଭଳି ଏକ ପ୍ରକାର ମନେହେଲେ 
ମଧ୍ଯ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ସେ ସବୁ ଭିନ୍ନ। ଏମିତିକି ଆକୃତି ପ୍ରକୃତିରେ ମଧ୍ଯ ଏକାଭଳି 
ହୋଇପାରେନାହିଁ । ସେହି କାରଣରୁ ଭକ୍ତସାଧକ ଓ ଅବତାର ତାଙ୍କର ପରିକରଗଣଙ୍କର ସାଧନ 
ପ୍ରଚେଷ୍ଟାଦିକୁ ଲୀକାବିଳାସ ବୋଲି ବୁଝିଛନ୍ତି, ଏହା ଆସ୍ଵାଦନ କରି ତୃପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଲୀଳାମୟ 
ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଅକୁଣ୍ଠ ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରେମ ବାଣ୍ଡିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ବିତରଣର ଆସରରେ ଉପସ୍ଥିତ 
ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ କିପରି ଦିବ୍ୟପ୍ରେମ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଆସ୍ଵାଦନ କରୁଥିଲେ, ଅନୁରୂପ ଯେକୌଣସି 
ଆନନ୍ଦ- ଆସରର ଲୀଳା କୀଉଁନ ଅନୁସରଣ କଲେ ତାହାର ସାମାନ୍ୟ ଧାରଣା କରିହେବ । 
ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପେନେଟିର ମହୋତ୍ସବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ଜନାକୀଣ୍ତ ରାଜପଥରେ 
ସଂକୀର୍ତନ ଦଳ ମଧ୍ଯରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ସମୟ ଦିନ ଗୋଟାଏ ହୋଇଛି । ଆଜି ୧୮୮୩ 
ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଜୁନ ମାସ ୧୮ ତାରିଖ, ସୋମବାର | ‹ ‹ସଂକୀର୍ଭନ ମଧରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାପାଇଁ 
ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋକ ଧାଡ଼ିକରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି । ଠାକୁର ପ୍ରେମରେ ମତୁଆଲା ହୋଇ ନାଚୁଛନ୍ତି । 
କେହି କେହି ଭାବୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ କଂଣ ଆଉଥରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ କି? ଚତୁ ଦ୍ଦିଗରେ 
ହରିଧ୍ଵନି ସମୁଦ୍ର କଲ୍ଲୋଳ ଭଳି ବଢ଼ିଚାଲିଛି । ଚତୁଙ୍ଦିଗରୁ ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଠି ଓ ହରିର ଲୁଟ ପଡ଼ୁଛି 
ପେନେଟିର ମହୋତ୍ସବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଭକ୍ତମାନେ ଦେଖୁ ଅବାକ୍‌ ହୋଇଗଲେ 
ଯେ-୦ଠାକୁର ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଏଇ ଆନନ୍ଦ କରୁଥିଲେ, ହଠାତ୍‌ ଏକୁଟିଆ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ି ତୀର ଭଳି 
ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଅନେକ ଖୋଜି ଖୋଜି ଦେଖ୍‌ ଲେ ଯେ ନବଦ୍ଵୀପ ଗୋପସ୍ଵାମୀଙ୍କର କୀତ୍ଭନ 
ଦଳ ମଧ୍ଯରେ ଠାକୁର ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଓ ମଝିରେ ମଝିରେ ସମାଧ୍ସ୍ଥ ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି । ଠାକୁର 
ଅଦ୍ଧିବାହ୍ୟ ଦଶାରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ବାହ୍ୟ ଦଶା ଫେରିପାଇ ନାମ ଧରିଲେ-_ ଯାହାର ହରି 
ନାମରେ ନୟନ ଝରେ, ସେହି ଦୁଇ ଭାଇ ଆସିଛିରେ ଇତ୍ୟାଦି... ସଂକୀତ୍ତନ ତରଙ୍ଗ ରାଘବ 
ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମଣ ଓ ନୃତ୍ୟ କରି ... ଗଙ୍ଗାକୂଳରେ ଥ୍ବା ବାବୁମାନଙ୍କ ଦାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀରାଧାକୃଷ୍ଣ 
ଆଶ୍ରମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ । ... ଠାକୁର ରାଧାକୃଷର୍କର ଅଗଣାରେ ପୁଣି ନୁତ୍ୟ କଲେ | 
କୀତ୍ତନ ଆନନ୍ଦରେ ଗର ଗର ମତୁଆଲା! ମଝିରେ ମଝିରେ ସମାଧ୍ସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି । ଆଉ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ 
ପୁଷ୍ପ ଓ ବାତାସା ( ଗୁଡ଼ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶୁଖିଲା ମିଠା) ବିଛୁରିତହୋଇ ଚରଣ ତଳେ ଆସି ପଡ଼ୁଛି ।... 
ଏହାପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ସେବକ ଲାଟୁଙ୍କର ସ୍ମତିକଥା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉ । 


୧. କଥାମୃତ - ୫।୬।୧ | 


ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ଯରେ ୬୧ 


' “' ସେହିଥର ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବ ସମାଧ୍ୂ ଦେଖୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ ଡର ଲାଗିଥିଲା । ତାଙ୍କର ଶ୍ଵାସ 
ପ୍ରଶ୍ଵାସ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥୁଲା । ମୁହଁ, ଆଖୁ, ଛାତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଲ୍‌ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ହାତର 
ପାପୁଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଲ୍‌ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କର ଏପରି ଭାବ ଦେଖ୍‌ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ପାଦଧୂଳି 
ନେବାପାଇ ଠେଲାପେଲା ହେବାରୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଲା । ଠାକୁରଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଛୁଇଁବାକୁ 
ଚାହାନ୍ତି, ଆମେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇବାକୁ ମନା କରୁ, କିନ୍ତୁ କେହି ଶୁଣୁ ନଥାନ୍ତି । ଏଥ୍ପାଇଁ ବହୁତ 
ଗୋଳମାଳ ଲାଗିଗଲା ମୁ, ରାଖାଲଭାଇ ଆଉ ଭବନାଥ ଭାଇ ଆମେ ତିନିଜଣ ମିଶି 
ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ବାହାର ବୈଠକଖାନାକୁ ନେଇଗଲୁ । ଲୋକମାନେ କଣ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ?... 
ଶେଷରେ ରାମବାବୁ କଣ କଲେ ଜାଣ।୮? ମୁଠାଏ ଧୂଳି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦରେ ଛୁଆଁଇ ନେଇ 
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ ।”” ` 

ବିଶ୍ରାମ, ପ୍ରସାଦଗ୍ରହଣ ଓ ସତ୍‌ପ୍ରସଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ପରେ ଗ୍ହକତ୍ତା ମଣି ସେନ୍‌ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 
ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ କରୁଛନ୍ତି । ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚଟଙ୍କା ଦେଲାବେଳକୁ ଚିର- ଅପରିଗ୍ରହ 
ଠାକୁର ତାହା ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ । ସେନ୍‌ ମହାଶୟଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତା'”ପରେ ଆମ୍ବ ଓ 
ସନ୍ଦେଶ କିଣିବା ନାମରେ ରାଖାଲ ହାତରେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ । ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଙ୍କୁ କହିଲେ, “` ମୁଁ 
ଗୁରୁଙ୍କ ରାଣ ନେଇଛି - ମୁଁ ବଭମାନ ମୁକ୍ତ । ରାଖାଲ ନେଇଛି ସେ ଏବେ ବୁଝୁ ।'? ଭକ ସାଙ୍ଗରେ 
ଗାଡ଼ିରେ ଚଢ଼ି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ବର ଯାତ୍ରୀ କଲେ । ଅବତାର-ଲୀଳା-- ରଙ୍ଗର ଅନୁପମ 
ସ୍ମତି ଚିରସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଲା ଭକ୍ତ ହୃଦୟରେ । 

ଦିବ୍ୟଭାବରେ ମତୁଆଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନେ ଝାଉଁତଳ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ବାଟରେ ଭାବାବିଷ୍ଠ 
ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଭାବର ସହିତ ମଧୁର ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାକୁ 
ଯାଇ ତାର ବାଡ଼ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲେ ।” ତାଙ୍କ ବାମ ହାତର ଖଣ୍ଡେ ହାଡ଼ ଖସିଗଲା, ସେ 
ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କଷ୍ଟ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ । ଠାକୁରଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖୂ ସେବକ ରାଖାଲ ମଧ୍ଯ ଅଧୀର 
ହୋଇ ଉଠିଲେ । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରଠାରୁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ନରଲୀଳାର ଭାବ ଅଧକ 
ପ୍ରବଳ ହୋଇଉଠିଲା । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ରାଖାଲଙ୍କର ଲୀଳା ଖେଳା 
ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ନେଲା ଓ ଅପୂର୍ବ ଘଟଣାର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । ଘଟଣାର 
ବିବରଣ ଅନୁସରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ୧୮୮୪ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ୍ଦ ଫେବୃୟାରୀ ମାସ ୨ ତାରିଖର ସଂବାଦ 
ଶ୍ରୀମ- ଲିଖ୍ତ ବିବରଣୀରୁ ଅବତାରଣା କରାଯାଇପାରେ । 

ମଧୁ ଡାକ୍ତର ଠାକୁରଙ୍କ ହାତ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍‌ କରିଦେବେ, ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟ କଲିକତାରୁ ବଡ଼ 
ପ୍ୟାଡ଼ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍‌ ନେଇ ଉପସ୍ଥିତ । ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପଦଧୂଳି ଗ୍ରହଣ କରି ତଳେ ବସିଲେ ! 


୧. ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଲାଟୁ ମହାରାଜଙ୍କର ସ୍ମତିକଥା, ପୃ: ୧୨୮-୧ ୨୯ । ଲାଟୁ ମହାରାଜ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ରାଖାଲଭାଇ ପାଞଟଙ୍କାରେ ଗୋଟିଏ ଝଡ଼ି ଆମ୍ବ 
ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝଡ଼ି ସନ୍ଦେଶ ନେଇ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ଵର ଗଲେ । ଏହାକୁ ଦେଖ୍‌ ଠାକୁର ରାଖାଲ ଉପରେ ଖୁବ୍‌ ରାଗିଲେ, ଆଉ ରାଖାଲଭାଇକୁ 
ସାବଧାନ କରିଦେଲେ, କହିଲେ ଦେଖ୍‌ ! ଏମିତି କାମ ଆଉ କରିବୁନି । ତୁ ନେଲେ ମୋ ନେବା ସଙ୍ଗେ ସମାନ | ପକ୍ଷୀ, ଦରବେଶ୍‌ର କିଛି 
ସଞ୍ଚୟ କରିବା କଥା ନୁହେଁ । । 

୨. କଥାମୃ୍ତ-୪1୨୩୭ : ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ -  ‹ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମଧୁର ଭାବରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାକୁ ଯାଇ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଜଣେଇଦେଲେ, 

ତୁମେ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛ - ଏବେ ନରରୂପ ସଙ୍ଗେ ସଖ୍ୟ, ବାସଲ୍ୟ ଏସବୁ ଭାବ ନେଇ ଥାଅ ।' ' 


୬୨ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ସେ ଦେଖୁବାକୁ ପାଇଲେ : 
ଠାକୁରଙ୍କର ବାଳକ ସ୍ଵଭାବ- ଭୋକ ଲାଗୁଛି; ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, କାଇଁ “କଣ ଆଣିଛ? ' 
ରାଖାଇକୁ ଦେଖ୍‌ ଠାକୁର ସମାଧ୍‌ସ୍ଥ ହେଲେ । 

ସମାଧୂ ଭାଙ୍ଗୁଛି । ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେବାପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି- 'ମୁଁ ଜିଲିପି ଖାଇବି”, “ମୁଁ 
ପାଣି ପିଇବି'! 

“ଠାକୁରଙ୍କର ବାଳକ ସ୍ଵଭାବ ଜଗନ୍ମାତାଙ୍କୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛନ୍ତି ¬ ବ୍ରହ୍ମମୟୀ! ମୋତେ 
ଏମିତି କାହିଁକି କଲୁ? ମୋର ହାତରେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ।¬ ( ରାଖାଲ, ମହିମା, ହାଜରା ପ୍ରଭୂତିଙ୍କ 
ପ୍ରତି) - ମୋର ଭଲ ହୋଇଯିବ? ଭକ୍ତମାନେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଯେମିତି ବୁଝାନ୍ତି¬ ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି 
ଭଇ ହୋଇଯିବ ସେଥିରେ କଅଣ ଅଛି ?” 

“ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ( ରାଖାଲଙ୍କ ପ୍ରତି ) ¬ ଯଦିଓ ଶରୀର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ତୁ ଅଛୁ - ତୋର ଦୋଷ 
ନାହିଁ । କାହିକିନା ତୁ ଥୁଲେ ବି ରେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଯାଇନଥାନ୍ତୁ ।”” 

ଠାକୁର ଜାଣିଥୁଲେ ତାଙ୍କର କଠିନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ ରାଖାଲ ମନରେ ଖୁବ୍‌ କଷ୍ଟ ପାଇଛି । 
ତାଙ୍କ ମନର ଦୁଃଖ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଅପୂର୍ବ ବାଣୀ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବାକୁ 
ଲାଗିଲା । କଥାମୃତକୁ ଅନୁସରଣ କଲେ ଗୋଟିଏ ଅପରୂପ ଦୃଶ୍ୟ ପାଇବା । ““ଠାକୁର ଉଚ୍ଚ 
ସ୍ବରରେ “ ଆନନ୍ଦମୟୀ! ଆନନ୍ଦମୟୀ! କହି କାନ୍ଦୁଛନି ଆଉ କହୁଛନି¬ 

'ମୁଁ ସେଇ ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖ କରେ ((ଶ୍ଯାମା ) | 
ତୁମେ ମାତା ଥାଉଥାଉ ମୋର ଚୋରିହୁଏ ଜାଗାଘରେ ॥ 

ଠାକୁର ପୁଣି ମାଆଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ।ମୁଁ କଅଣ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି ମାଆ? ମୁଁ କଣ କିଛି କରେ 
ମାଆ? ତୁମେ ଯେ ସବୁ କର ମା! ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ର, ତୁମେ ଯନ୍ତ୍ରୀ! ( ରାଖାଲ ପ୍ରତି, ସହାସ୍ଯ ) - ଦେଖ୍‌, 
ତୁ ଯେମିତି ଆଉ ପଡ଼ି ନ ଯାଉ । ଅଭିମାନ କରି ତୁ ଯେମିତି ଆଉ ଠକି ନଯାଉ । 

ଠାକୁର ମାଆଙ୍କୁ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି¬ ‹ “ମା, ମୋତେ କାଟୁଛି ବୋଲି କଣ କାନ୍ଦୁଛି ? ନା- 

ମୁଁ ସେହି ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖ କରେ (ଶ୍ୟାମା) | 
ତୁମେ ମାତା ଥାଇ ମୋର ଜାଗାଘରେ ଚୋରିହୁଏ ॥' 

ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଆଦରର ପୁଅ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ, ପୁଣି ଶ୍ରୀରାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କ 
ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରାଖାଲ, ଏମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଧରେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟଭାବ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶିତ 
ହେଉଛି ତାହା ଦେଖୁ ଭକ୍ତ ସାଧକ ବିମୋହିତ ଚିତ୍ତରେ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ବିସର୍ଜନ କରୁଥାଆନ୍ତି । 

ମଧୁ ଡାକ୍ତର ଆସିଛନ୍ତି । ତଳେ ବିଛଣା ଉପରେ ଠାକୁର ଶୟନ କରିବାରୁ ମଧୁ ଡାକ୍ତର 
 ି ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍‌ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ । ରସିକ ଚୂଡ଼ାମଣି ଠାକୁର ସ୍ଵରଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, 

.“ରାଇର ଏ ଦଶମ ଦଶ! ବୃନ୍ଦା କହେ, ଆଉ କେତେ ବା ହେବ! '? ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚାରିଆଡୁ 
ଘେରି ବସିଛନ୍ତି ଦେଖୁ ଠାକୁର ପୁଣି ଗାଇଲେ, “ସବୁ ସଖୂ ମିଶି ବସିଲେ ସରୋବର କୂଳେ! '? 
ହସର ରୋଳ ହେଲା । ଡାକ୍ତର ସଯନ୍ନରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ବାନ୍ଧିଦେଲେ । ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ବାନ୍ଧିବାର କିଛି 
ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ରାଖାଲକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଅଭିନୟ ହୋଇଗଲା । ଏହାକୁ ବଣ୍ର୍ରନା କରି ଠାକୁର 


ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ଯରେ ୬୩ 


ନିଜେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ତା ପରଦିନ କହିଥୁଲେ, “ଏମିତି ଅବସାରେ ମା ରଖୁଛନି ଯେ ଲୁଚାଇବାର 
ଉପାୟ ନାହିଁ । ଯେମିତିକି ବାଳକର ଅବସ୍ଥା ! ରାଖାଲ ମୋର ଅବସ୍ଥା ବୁଝେ ନାହିଁ । କାଳେ 
କିଏ ଦେଖୁ ଦେବ, ନିନ୍ଦା କରିବ, ଦେହର ଲୁଗା ଦେଇ ଭଙ୍ଗା ହାତକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବ । ମଧୁ 
ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଅଲଗା ଡାକି କହୁଥୁଲା । ସେତେବେଳେ ପାଟିକରି କହିଲି-- ‹ କୁଆଡ଼େ 
ଗଲ ହୋ ମଧୁସୂଦନ, ଦେଖୁବ ଆସ ମୋର ହାତ ଭାଙଂ ଯାଇଛି |”? ° 

ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ରାଖାଲର ଅତି ଆପଣାର ଲୋକ, “ଆମ୍‌|ର ଆମ୍ୀୟ:| 
ପରମହଂସଦେବଙ୍କର ଭଙ୍ଗା ହାତକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ନାନା କଥା କହିବେ, ଏହା ବିବେଚନା 
କରି ରାଖାଲ ସବ୍ବଦା ତାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖୁଥୁଲେ, ଦଶଜଣ ଯେମିତି ନ ଜାଣି. ପାରନ୍ତି ସେଥୁପାଇଁ 
ସବୁପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥୁଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସରଳ ପ୍ରାଣ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଙ୍ଗାହାତ ଯେମିତି 
ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ରାଖାଲଙ୍କ ଚିନ୍ତାର ଶେଷ ନଥୁଲା । ଏହା ଲାଟୁ ମହାରାଜଙ୍କର 
ସ୍ମତି କଥାରେ ଲେଖା ହୋଇଛି, “ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ଵରକୁ ଆସୁଥୁଲେ ଠାକୁର 
ତାଙ୍କ ହାତ ଦେଖାଉଥୁଲେ ଆଉ ପଚାରୁଥୁଲେ, '‹ କେମିତି ଭଲ ହେବ କହିପାରିବ ? ଏଥୁପାଇଁ 
ରାଖାଲବାବୁ ବଡ଼ ବିରକ୍ତ ହେଉଥୁଲେ । ଦିନେ ସେ (ରାଖାଲବାବୁ) ତ ଦେବେନଟୁ ବାବୁଙ୍କୁ 
କହିଦେଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ିଷଧର ନାମ ନେବେ ନାହିଁ | 
ଆପଣମାନଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ଵାସ କରି ଖାଲି ଓଁଷଧ ବଦଳାଇବେ । ଏମିତି କଲେ ତାଙ୍କର ହାତ 
ଭଲ ହେବନାହି । ପଚାରିଲେ କହିବେ, ଯେପରି ଚାଲିଛି ସେପରି ଚାଲୁ ସେଥୁରେ ଭଲ 
ହୋଇଯିବ ।”୮୨୬ ଏପଟେ ବାଳକ ସ୍ଵଭାବ ଠାକୁର, ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ତାଙ୍କର ହାତ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ 
କରାହୋଇ ରହିଛି ଦେଖୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡୁଥିଲେ । ଦିନେ ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ 
କହିଲେ, “ମୁଁ ଏଇଟା ପାଇ ଦିନେ ଦିନେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼େ-ୟାକୁ ଦେଖାଏ--ପୁଣି 
ତାକୁ ଦେଖାଏ-- ଆଉ କହେ, ହଇହେ ଭଲ ହେବିଟି ? ରାଖାଲ ରାଗେ - ମୋର ଅବସା ବୁଝେ 
ନା! ବେଳେବେଳେ ଭାବେ ଏଠୁ ଯିବତ ଯାଉ । -ଦୁଣି ମାଂଙ୍କୁ କହେ, ମା କୁଆଡ଼େ ଯିବ¬ 
କେଉଁଠାକୁ ଜଳି ପୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଯିବ ।””" ଧ 

କେତେମାସ ପରେ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟଲାଭ କରିଲେ । ଠାକୁରଙ୍କର 
ଜନ୍ମତିଥୁ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଗଲାଣି । ଏବେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେଣି ଦେଖ୍‌ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ 
ଜନ୍ମୋତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରିଲେ । ସେଦିନ ମେ ମାସ ୨୫ତାରିଖ । ଠାକୁରଙ୍କୁ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର 
ପିନ୍ଧାଇ, କୀଉଁନ- ଭଜନ କରି ଭକ୍ଗଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସଙ୍ଗ ପାଇ ପରମ- ଆନନ୍ଦ ଲାଭକରିଲେ | 
ରାଖାଲ ମଧ୍ଧ ଏଥୁରେ ଯୋଗଦେଇ ଆନନ୍ଦ ଗ୍ରହଣ କରିଲେ । 


୧. କଥାମୃତ -୪1୧୦।୬ 
୨. ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଲାଟୁ ମହାରାଜଙ୍କ ସ୍ନ,ତିକଥା, ପ୍‌: ୧୪୪ 
୩. କଥାମ୍ତ -୪।୧୧।୧ 


୬୪ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଶୈଶବରୁ ମାଚ଼ୃହରା ବାଳକ ରାଖାଇ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ମାତୃସ୍ନେହର 
ଅସରନ୍ତି ଝରଣା ଆବିଷ୍କାର କରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥୁଲେ । 
ତା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ରାଖାଲ ମଧ୍ଯରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯେମିତି ଅସ୍ମିତା ଓ ମମତାର ଗୋଟିଏ 
ମାୟାଜାଲ ବିସ୍ତାରଲାଭ କରିଥଲା । ଏହି ଅସ୍ମିତା ଓ ମମତା ହେଉଛି କଞ୍ଚା “ମୁ'-ର ଖେଳ, 
ସାଧକ ଜୀବନରେ ଅଗ୍ରଗତିର ପଥରେ ବାଧାସ୍ବରୂପ । ରାଖାଲ ମଧ୍ଯରେ ଏହି ଭାବଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକରି 
ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହିଥୁଲେ, ““ ରାଖାଲର ମନରେ ସେତେବେଳେ ବାଳକ ସ୍ଵଭାବ ପରି ହିଂସା ମଧ୍ଯ 
ଥିଲା । ତାହା ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ସେ ସହି ପାରୁନଥିଲା । ତାଂମନରେ 
ଅଭିମାନ ହେଉଥିଲା । ସେଥୁପାଇଁ ମୋର ବେଳେବେଳେ ତା ପାଇଁ ଭୟ ହେଉଥଲା । କାରଣ, 
ମା (ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଜଗଦମ୍ବା ) ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ହିଂସା କରି କାଳେ 
ତାହାର ଅକଲ୍ୟାଣ ହେବ !??୧ ରାଖାଲର ଏହି ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ସେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପରେ ଦିନେ 
କଥାପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଶଦ ଭାବରେ କହିଥିଲେ । 

ସେଦିନ ଥୁଲା ୧୮୮୫ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ୍ଦ ନଭେମ୍ବର ମାସ ୬ ତାରିଖ, କାଳୀପୂଜା ଦିନ । 
ସକାଳଓଳି ଶ୍ୟାମପୁକୁର ସ୍ଥିତ ଗୃହରେ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତମଣ୍ଡଳି ଘେରି ବସିଛନ୍ତି । 
ରାଖାଲ ମଧ୍ଯ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି । ଠାକୁର କହିଲେ, “ଗୁ ଗୁ କରୁଥୁଲା | ଗାଡ଼ିରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ 
ଯିବ । ସେଥପାଇଁ ଡେରି କରୁଥଲା । ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ବିରକ୍ତ ହେଉଥିଲା । 
ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ କଲିକତାକୁ ଦେଖୁବାକୁ ଯାଉଥଲି- ମୋତେ କହୁଥିଲା, ସେମାନେ କଅଣ 
ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଆସିବେ; ସେଥପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁବାକୁ ଯିବେ ! ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଳଖୁଆ 
ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଭୟରେ କହୁଥୁଲି, ତୁ ଖା ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେ | ଜାଣିପାରିଲି, ସେ ରହିବ ନାହିଁ । 

ସେତେବେଳେ ମା'ଙ୍କୁ କହିଲି - ମା, ତାକୁ ହୃଦୟନାଥ ଭଳି ମୋଠାରୁ ଏକାଥରକେ 
ଅଲଗା କରନାହିଁ । ତାପରେ ଶୁଣିଲି, ସେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବ |”? 

““' ସେ ଏଠାରେ ଥିଲେ, ଏହିସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଠାକୁ ଆସିବା ହୋଇନଥାନ୍ତା | ସେ 
ବୃନ୍ଦାବନ ଚାଲିଯିବାରୁ ଏହିସବୁ ପିଲାମାନେ ଯିବା ଆସିବା କଲେ ।”” 

ଗୋ -¬(ବିନୀତ ଭାବରେ), ଆଜ୍ଞା, ତାହା ମୋର ମନରେ ନଥିଲା | 

ରାମ (ଦତ୍ତ) -ତୁ ମର ମନକୁ ସେ ଯେପରି ବୁଝିପାରିବେ, ତୁମେ କ”ଣ ସେପରି 
ବୁଝିପାରିବ? 

ଗୋ - ନୀରବ ରହିଲା | 

ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ( ଗୋ ପ୍ରତି ) -- ‹ ତୁ କାହିଁକି ସେମିତି ହେଉଛୁ _ ମୁଁ ତତେ ସନ୍ତାନ ଅପେକ୍ଷା 
ବେଶୀ ଭଲପାଏ!... ତୁ ନୀରବ ରହ |... ଏବେ ଆଉ ତୋର ସେ ଭାବ ନାହିଁ |”? 

ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତାପରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଠାକୁର 
ଗୋ-କୁ ଡାକି କହିଲେ, ତୁ କଣ କିଛି ଭାବିଲୁ | 


୧. ଶ୍ରୀଶ୍ରୀରାମକୁଷ ଲୀଳାପ୍ରସଙ୍କ, ୫ମ, ପୃ:୫୯-୬୦ | 


ଶ୍ରୀରାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାନ୍ବିଧ୍ଯରେ ୬୫ 


ଗୋ - ଆଜ୍ଞା ନା ।` 

ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବାନ ରାଖାଲର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଆଜିକାଲି ଭଲ ରହୁନାହିଁ । କିଛିଦିନ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ବରରେ, 
କିଛିଦିନ କଲିକତାସ୍ଥିତ ଅଧର ସେନ ବା ବଳରାମବସୁଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କରି ମଧ୍ଯ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟର 
ବିଶେଷ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ହେଉନଥୁଲା । ଠାକୁର ରାଖାଲର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ 
ପଡ଼ିଲେ । ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ଭନ ପାଇଁ ଅନ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ଯିବାପାଇଁ କେହିକେହି ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ । 
ସେ ସମୟରେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ଯୋଗଯୋଗ ଘଟିଲା । ଭକ୍ତ ବଳରାମ ବସୁ ସପରିବାର 
ବୂନ୍ଦାବନ ଯିବାପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥୁଲେ ।” ସେ ରାଖାଲଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯିବାକୁ 
ଚାହିଁଲେ । ରାଖାଲଙ୍କର ବୃନ୍ଦାବନ ଗମନ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ ତା ପ୍ର୍ଯ୍ୟପୂଣ୍ଠ୍ ଉକ୍ତି ଲୀଳା- 
ପ୍ରସଙ୍ଗକାର ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି । ଠାକୁର କହିଥୁଲେ, ' ଏଠାକୁ ଆସିବାର ପ୍ରାୟ ତିନିବଷ ପରେ 
ରାଖାଲର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ସେ ବଳରାମଙ୍କ ସହିତ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇଥଲା । ତାର କିଛିଦିନ 
ପୂର୍ବରୁ ଦେଖୂଥୁଲି, ମା, ଯେମିତି ତାକୁ ଏଠାରୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ନେଉଛନ୍ତି । ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକୁଳ 
ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥୁଲି, “ମା ସେ (ରାଖାଲ) ପିଲା ଲୋକ, ବୁଝେ ନା, ସେଥୁପାଇଁ 
ବେଳେବେଳେ ଅଭିମାନ କରେ, ଯଦି ତୋର କାମପାଇଁ ଏଠାରୁ କିଛିଦିନ ପାଇଁ ନେଇ ଯାଉଛ 
ତାହେଲେ ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ରଖ । ତାର ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ତାର ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବା 
ହେଲା । 

ଅନୁମାନ କରାଯାଏ, ରାଖାଲ ଭକ୍ତ ବଳରାମଙ୍କ ସହିତ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରାର ପୂର୍ବରୁ ୧୮୮୪ 
ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଅଗଷ୍ଟମାସର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥୁଲେ । ବର୍ଷାସ୍ନାତ 
ବୂନ୍ଦାବନପୁରୀ ଶ୍ୟାମଳ ଶୋଭାରେ ସୁସଜ଼୍ିତ ହୋଇ ଘରର ଗେହ୍ଲାପୁଅ ରାଖାଲକୁ କୋଳେଇ 
ନେଲେ । ବୃନ୍ଦାବନର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସୁଷମା, ବାଳକ ସ୍ଵଭାବ ରାଖାଲର ମନ ଓ ପ୍ରାଣକୁ 
ଆନନ୍ଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲା । ଆନନ୍ଦିତ ରାଖାଲ କଲିକତାରେ ରହୁଥୁବା 'ଶ୍ରୀମଙ୍କୁ" ଗୋଟିଏ 
ଚିଠିରେ ଲେଖୂଥୁଲେ, ““ଏହା ବଡ଼ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ; ଆପଣ ଆସିବେ, -- ମୟୁର- ମୟୁରୀ ସବୁ 
ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି. ଆଉ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ, ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦ ।'? ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ସମବୟସ୍କ ଠାକୁରଙ୍କର 
ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ନାରାୟଣକୁ ମଧ୍ଯ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଲେଖୁଥିଲେ । ଝୁଲଣ-ଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ 
ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଳୟ ରୂପସଜ୍ଜାରେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ଆନନ୍ଦମୁଖର ହୋଇ ଉଠି ବୃନ୍ଦାବନଲୀଳାର 
ନିତ୍ୟଲୀଳା ଯେମିତି ପ୍ରକଟ ହୋଇଉଠିଥୁଲା ଓ ଏକ ସମୟରେ ଭକ୍ତ ହୃଦୟକୁ ମଧ୍ଯ ଆନନ୍ଦରେ 
ବିଭୋର କରି ପକାଇଥିଲା । ରାଖାଲଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ଯ “ଲୀଳାରସପ୍ରେମ ସୁଗନ୍ଧ ଆଘ୍ରାଣ? କରି ଆବିଷ୍ଟ 
ହୋଇ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ । 

ଭକ୍ତ ବଳରାମଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚିଠି ୧୧/୧୨ ତାରିଖ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ କଲିକତାରେ 


୧. କଥାମ୍ତ-୩।୨ ୨।୨ ( ଏଠାରେ ଗୋ-ରାଖାଇର ଛହଦୃନାମ ) | 
୨. - ଭଲ ବଳରାମଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଠାକୁର କହିଥୁଲେ, ‹` ବଳରାମର କିପରି ସ୍ଵଭାବ! ମୋ ପାଇଁ ସେହି ଦେଶକୁ ( ଓଡ଼ିଶାର କୋଠାରକୁ) 
. ଯାଏନାହିଁ । ତାଙ୍କ ଭାଇ ମାସିକିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ବନ୍ଦ କରିଥୁଲେ ଓ କହି ପଠାଇଥୁଲେ, ତୁମେ ଏଠାକୁଆସି ରୁହ, ମିଛଟାରେ କାହିଁକି ଏତେ ପଇସା 
ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ ! = ସେକଥା ସେ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ ¬ ମତେ ଦେଖୂବ ବୋଲା.... ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ହେବ ବୋଲି ବୃନ୍ଦାବନରେ ଚାରିମାସ ରହିବ । 

ମାସକର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ପାଏ ଦୁଇଶହ । ( କଥାମୃତ-୪।୨୦।୨ ) 


୬୬ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ପହଞ୍ଚୁଲା, ସେଥୁରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ବୃନ୍ଦାବନରେ କୁଖ୍ୟାତ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ବରରେ ରାଖାଲ ଆକ୍ରାନ୍ତ 
ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିବା ପରଠାରୁ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଅତ୍ୟଧୁକ ଚନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ, 
ସେ ଏତେ ଭାବିତ ହେଲେ ଯେ ଦିନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ହାଜରା ମହାଶୟଙ୍କ ନିକଟରେ 
ଛୋଟପିଲା ଭଳି ରୋଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ଠାକୁରଙ୍କର ଆଦେଶରେ ଅଧର ସେନ ରାଖାଲର 
ସମ୍ବାଦ ପାଇବାପାଇଁ ରେଜେଷ୍ଟି ଡାକରେ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ପଠାଇଲେ । ରାଖାଲର ଆରୋଗ୍ୟଲାଭ 
ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସେ ମାଂଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମାନସିକ କରିଥୁଲେ। ସ୍ଵାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦ ମଧ୍ଧ 
ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରୁ ଶୁଣିଥୁଲେ; “ବୂନ୍ଦାବନରେ ରହିବା ସମୟରେ ରାଖାଲର ଅସୁସ୍ଥତା 
ଶୁଣି କେତେ ଚିନ୍ତା ହୋଇଥଲା ତାହା ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବି ନାହିଁ । କାରଣ ତା ପୂର୍ବରୁ 
ମା ଦେଖାଇ ଦେଇଥୁଲେ, ରାଖାଲ ସତରେ ବ୍ରଜର ରାଖାଲ, ସେ ସେଠାରୁ ଶରୀର ଧାରଣ 
କରି ଆସିଛି, ସେଠାକୁ ଗଲେ ପ୍ରାୟ ତାର ପୂର୍ବ କଥା ସ୍ମରଣ ହେବ ଓ ସେପରି ହେଲେ ସେ 
ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବ । ସେଥୁପାଇଁ ଭୟ ପାଇଲି କାଳେ ଶ୍ରୀବୃନ୍ଦାବନରେ ରାଖାଲ ଦେହ ତ୍ୟାଗ 
କରିବ । ସେତେବେଳେ ମା'ଙ୍କ ନିକଟରେ କାତର ହୋଇ କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥୁଲି ଏବଂ ମା 
ଅଭୟଦାନ ଦେଇ ଆଶ୍ଵସ୍ତ କରୁଥୁଲେ । ଅଳ୍ପଦିନ ମଧ୍ଯରେ ଅଧର ସେନ୍‌ ତାଙ୍କ ପତ୍ରର ଉତ୍ତର 
ପାଇଲେ । ଭକ୍ତ ଚୁନିଲାଲ ମଧ୍ଯ ବୃନ୍ଦାବନରୁ କଲିକତା ଫେରି ଭକ୍ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦତ୍ତଙ୍କ ଗୃହରେ 
୧୮୮୪ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ୍ଦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ୨୮ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଓ ଜଣାଇଲେ 
ଯେ, ବୃନ୍ଦାବନରେ ରାଖାଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ରାଖାଲ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ¬ ଏହି ସମ୍ବାଦ 
ପାଇ ଠାକୁର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୋଧ କରିଲେ । 

ଆନନ୍ଦ ପୁରୀ ବୃନ୍ଦାବନଧାମରେ ବ୍ରଜେଶ୍ଵରଙ୍କର ପବିତ୍ର ଲୀଳାସ୍ଥଳୀ ସବୁ ଦର୍ଶନ କରି 
ରାଖାଲଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଆନନ୍ଦଧାରା ବହୁଥୁଲା । ଆନନ୍ଦ ଆବେଗରେ ସେ ବେଳେବେଳେ 
ଆତ୍ମହରା ଓ ବିହ୍ଵଳ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲେ । ତାଙ୍କ ମନର କୋଣେ ଅନୁକୋଣେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥୁଲା, 
“କାହା ହମ୍‌, କାହା ହରି, ମନପ୍ରାଣ ଚୋରି କରି ।୮” ସେଇ ଯମୁନା, ସେଇ ଗୋଚାରଣଭୂମି, 
ସେଇ ବ୍ରଜପୁରୀ ¬ ବିବିଧ ସୁଖସ୍ମତି ମନକୁ ଆଲୋଡ଼ିତ କରୁଥାଏ । ଏହି ଆନନ୍ଦଧାରାରେ ଅବଗାହନ 
କରି ରାଖାଲ ହୃଦୟର ଅମୃତ ପ୍ରସ୍ରବଣ ଶତଧାରାରେ ଉଛୁଳି ଉଠିଲା । ଲୀଳାମୟ ହରିଙ୍କର 
ଲୀଳାମାଧୁରୀ ଓ ଦରଦୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଅହୈତୁକୀ ସ୍ନେହ ରାଖାଲର ହୃଦୟ ଓ ମନକୁ ପରିବର୍ତନ 
କରିଦେଇଥୁଲା । ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକନିଷ୍ଠ ପ୍ରେମ ଜନିତ ଯେ ହିଂସା ଅଭିମାନର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା 
ତାଙ୍କ ମନରେ ଜନ୍ମିଥୁଲା ତାହା ସେହି ଅହେତୁକୀ ଭଲ ପାଇବାର ନିର୍ମଳ ଶାନ୍ତ ପ୍ରବାହ ଭସାଇ 
ନେଇଗଲା । “ଲୋକ ହିତାୟ”ଂ ପରିଶୁଦ୍ଧ ଆକାଂକ୍ଷା ମନକୁ ପ୍ଳାବିତ କରିଦେଲା ଓ ତାଙ୍କର 
ବାଳକ ସ୍ଵଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟର ରେଖା ଟାଣି ଦେଲା । 

କିଛିମାସ ଅତିବାହିତ ହେବା ପରେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରଣ ଦର୍ଶନ କରିବାପାଇଁ ରାଖାଲ 
ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଉଠିଲେ । ପ୍ରାୟ ଚାରିମାସ ରହିବା ପରେ ଭକ୍ତ ବଳରାମ କଲିକତାକୁ ଫେରିବା 
ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ, ରାଖାଲ ମଧ୍ଧ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ହେଲେ । କଲିକତାକୁ ଫେରିବା ପରେ 
ରାଖାଲ ପ୍ରଥମେ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ଵରକୂ ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ବନ୍ଦନା କଲେ । ଦୀର୍ଘଦିନପରେ 


ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ଯରେ ୬୭ 


ରାଖାଲକୁ ସୁସ୍ଥ ଦେହରେ ଦେଖବାକୁ ପାଇ ଠାକୁର ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ । ରାଖାଲ ଦେଖୁଲେ 
ଅନେକ ନୂଆ ଭକ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ . 
ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରି ଜୀବନର ସକଳ ମଳିନତାକୁ ଧୋଇ ଦେଇ ଭଶ୍ବରଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ମନପ୍ରାଣ 
ସମର୍ପଣ କରିବାରେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହୋଇଛନ୍ତି; ଠାକୁରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ଭକ୍ତି - ଭକ୍ତର ମେଳା ଯେମିତି 
ଆହୁରି ଜମି ଉଠୁଛି। ତାଙ୍କର ହୃଦୟର ପ୍ରିୟତମଙ୍କୁ ଅନ୍ଯ ବହୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟ ଆସନରେ 
ଆସୀନ ହେବା ଦେଖୁବାକୁ ପାଇ ରାଖାଲ ଏକ ଅନାବିଳ ଆ ନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କଲେ । “ ଜହ୍ନମାମୁଁ 
ସମସ୍ତଙ୍କର ମାମୁଁ” ଏହା ଅନୁଭବ କରି ସେ ଗର୍ବ ଓ ଆନନ୍ଦଲାଭ କଲେ । ଏହି ଉଦାର ପ୍ରଶ୍ରାନ୍ତ 
ଭାବଟି ରାଖାଲର ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରି ତାଙ୍କର ବାଳକ ସ୍ଵଭାବ ମଧ୍ଯରେ 
ଯେଉଁ ଏକ ଅପରୂପ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଆଣି ଦେଇଥୁଲା ତାହା ଗୋଟିଏ ଘଟଣାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି 
ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ । କାଶୀପୁର ଉଦ୍ୟାନବାଟୀରେ ୧୮୮୬ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, ଏପ୍ରିଲ ମାସର 
ଗୋଟିଏ ଦିନର ଘଟଣା । ଗୋଟିଏ ଅପ୍ରକୃତି ସ୍ଥା ସ୍ତ୍ରୀ- ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧୁର ଭାବରେ 
ଆରାଧନା. ଓ ଭଜନ କରୁଥିଲା । ସେ କେତେବେଳେ କେମିତି ଉଦ୍ୟାନବାଟୀକୁ ଆସି ଶ୍ରୀରାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ 
ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ଯଧୂକ ବ୍ଯଗ୍ର ହୁଏ ଓ ହଙ୍ଗାମା ମଧ୍ଯ କରେ । ଠାକୁରଙ୍କର ସେବକ 
ସନ୍ତାନଗଣ ଏଥୁରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ପାଗଳୀକୁ ନିରସ୍ତ କରିବା ପାଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା 
କରନ୍ତି । ଆଲୋଚ୍ୟ ଘଟଣା ଦିନ ଦୋତଲା ଘରେ ଠାକୁର ପାଞ୍ଚବର୍ଷର ବାଳକ ପରି ଦିଗମ୍ବର 
ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି । ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭକ୍ତଗଣ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛନ୍ତି । 

ଶଶୀ ପାଗଳୀ ଏଥର ଆସିଲେ ଧକ୍‌କାମାରି ତଡ଼ିଦେବି । 

ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ (କରୁଣାପୂଣ୍ଠ ସ୍ଵରରେ) ନା, ନା, ଆସିବ, ଚାଲିଯିବ | 

ରାଖାଲ- ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚଜଣ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ମୋର ହିଂସା 
ହେଉଥଲା । ତାପରେ ସେ କୃପା କରି ମତେ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ¬ ମଦ୍‌ଗୁରୁ ଶ୍ରୀଜଗତ୍‌ ଗୁରୁ! - 
-ସେ କଣ କେବଳ ଆମ ପାଇ ଆସିଛନ୍ତି ? 

ଶଶୀ ଅବଶ୍ୟ ତା ନୁହେଁ,-- କିନ୍ତୁ ଦେହ ଖରାପ ବେଳେ କାହିଁକି ? ଆଉ ପୁଣି ଏମିତି 
ଉପଦ୍ରବ । 

ରାଖାଲ--ଉପଦ୍ରବ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି । ସମସ୍ତେ କଅଣ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି 
? ତାଙ୍କୁ ଆମେ କଷ୍ଟ ଦେଇନାହୁଁ ? ନରେନ୍ଦ୍ରଆଦି ଆଗେ କେମିତି ଥୁଲେ, କେତେ ତର୍କ କରୁଥୁଲେ ? 

ଶଶୀ--ନରେନ୍ଦ୍ର ମୁହରେ ଯାହା କହୁଥୁଲା, କାମରେ ମଧ୍ଯ ତାହା କରୁଥଲା । 

ରାଖାଲ-- ଡାକ୍ତର ସରକାର କେତେ କଅଣ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ! ଧରିବସିଲେ କେହି ନିଦ୍ଦୋଷ 
ନୁହନ୍ତି । 

ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ( ରାଖାଲ ପ୍ରତି ଅତି ସ୍ନେହରେ ) ¬ କିଛି ଖାଇବୁ ? 

ରାଖାଲ -ନା; ¬ ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଖାଇବି | 


୬୮ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମଣିକୁ ଠାରି କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଆଜି ଏଠାରେ ଖାଇବ ? 

ରାଖାଲ- ଖାଆନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ।` 

ରାଖାଲ ପ୍ରତି ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେହି ପୂର୍ବଭଳି ସ୍ନେହ, ଆଦର ଓ ଯନ୍ନ, କିନ୍ତୁ 
ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସରଳ ଆଚରଣ ମଧ୍ଯରେ ବିନ୍ଦୁରେ ସିନ୍ଧୁ” ଦର୍ଶନ କରି ରାଖାଲର 
ହୃଦୟ ପ୍ରେମଭକ୍ତିର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟରେ ପୂଣ୍ଠ୍ ହୋଇଗଲା । 

ଅବତାରଲୀଳାର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷତ୍ସ ଏହିଯେ, ଲୀଳା ବୈଚିତ୍ର୍ୟର ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁରେ ଯେଉଁ 
ଅଂଶରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼େ ସେହି ଅଂଶହିଁ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ଦର୍ଶ କର ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଓ ବିସ୍ମୟ ସୃଷ୍ଟି 
କରେ । ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧସତ୍ତ୍‌ ମାନସପୁତ୍ର ଦ୍ଵାରା ସଂସାର ଲୀଳାର ଅଭିନୟ 
କିଛିକାଳ କରାଇ ଧର୍ମଜଗତର ଇତିହାସରେ ଲୀଳାବିଳାସର ଗୋଟିଏ ଅଭିନବ ଅଧ୍ଯାୟ ରଚନା 
କରିଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ରାଖାଲ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଛନ୍ତି “ରାଖାଲ ପ୍ରତି ଯୁଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 
ଅବତାରଙ୍କର ଲୀଳା ସହଚର ହୋଇ ଆସିଛି ।”? ? ବର୍ରମାନ ଲୀଳାଖଣ୍ଡରେ ଦେଖୁବାକୁ ମିଳିଲା, 
ଅବତାରଙ୍କ ସହିତ ଲୌକିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଠାକୁରଙ୍କର ପଦାଶ୍ରିତ ଗୋଟିଏ 
ଭକ୍ତ ପରିବାର ସହିତ ରାଖାଲ ପରିଣୟ ସୂତ୍ରରେ ସମ୍ପକିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ନିତ୍ୟସିଦ୍ଧ ଭକ୍ତର 
ଜୀବନରେ ଏଇ ବିବାହ ଯେମିତି ବିଶେଷ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଦେଖୁବାକୁ 
ମିଳେ, ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଏବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଇନାହାନ୍ତି । ରାଖାଲ ମଧ୍ଯ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆପଣାର 
ପାଇ ଘର ସଂସାର ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ଵରରେ ଲୀଳାବିଳାସରେ ଏପରି ମାତି ଉଠିଥ୍ବଲେ 
ଯେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ବତଃ ସନ୍ଦେହ ହେଉଥିଲା, ରାଖାଲର ନବପରିଣୀତା ବାଳିକାବଧୂର କଥା 
ମନେ ଅଛି କି ନାହିଁ ? ଏହି ବିଷୟରେ ବୁଝିବାର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ ଶ୍ରୀରାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କର 
ଗୋଟିଏ ବାଣୀ ସ୍ମରଣ କରିବୁ । ସେ କହୁଥୁଲେ, ' “ଯେ ନିତ୍ୟସିଵି ତାର ପୁଣି ସଂସାରରେ ଭୟ 
କଅଣ ? ଛକ ବନ୍ଧା ଖେଳ, ପୁଣି ପକାଇଲେ କଅଣ ହୁଏ, ଛକ ବନ୍ଧା ଖେଳରେ ଏପରି ଭୟ 
ନଥାଏ । ଯେ ନିତ୍ୟସିଦ୍ଧ, ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସଂସାରରେ ମଧ୍ଯ ରହିପାରେ । କେହି କେହି ଦୁଇଟି 
ତଲଓୱାର୍‌ ନେଇ ଖେଳି ପାରନ୍ତି । ଏମିତି ଖେଳାଳି ଯେ, ପଥର ବାଜିଲେ ତଲଥଵାର୍‌ରେ ଲାଗି 
ଖସିଯିବ ।'””” ସେହି କାରଣରୁ ହିଁ ଦେଖୁବାକୁ ମିଳେ । ଛକ ବନ୍ଧା ସଂସାର ଖେଳରେ ରାଖାଲ 
ସହଜ ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି । ସଂସାର ପଥରେ ନିଭୟରେ ଚାଲିଛନ୍ତି । ପୁଣି 
ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୟୋଜନ ହୋଇଛି ସବୁ ଖେଳାଖେଳି ପୁରା ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି । ରାଖାଲ ଯାହାଙ୍କୁ 
ବିବାହ ସୂତ୍ରରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥୁଲେ, ସେ ଶ୍ରୀମତୀ ବିଶ୍ଵେଶ୍ବରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତ- 
ପରିବାରର କନ୍ୟା କହିଲେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବୁଝି ହେବନାହିଁ । ବିଶ୍ଵେଶ୍ଵରୀ ଥୁଲେ ଠାକୁରଙ୍କର 
ଏକାନ୍ତ ଶରଣାଗତ । ବିଶ୍ଵେଶ୍ଵରୀ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା କହିବାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥୁଲେ ଯେ, 
ବେଳେବେଳ ଆମ୍ବଭୋଳା ହୋଇ ନିଜେନିଜେ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଏକାକି କହିଯାଉଥୁଲେ । 


୧. କଥାମୃତ- ୩୨୬୨ | 
୨. ସ୍ବାମୀ ବ୍ହାନନ୍ଦ, ପୃ:୮ ୨ | 
୩. କଥାମୃତ- ୨।୨୨।୩ | 


ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ଯରେ ୬୯ 


ସେଥୁପାଇଁ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ପାଗଳୀ କହୁଥୁଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ଵେଶ୍ଵରୀଙ୍କର ସେଥ୍ଵରେ ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ 
ନଥୁଲା ।'” ° ବିଶ୍ଵେଶ୍ଵରୀଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମତ ଲୀଳାପ୍ରସଙ୍ଗକାର ଲିପିବଦ୍ଧ 
କରିଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହିଥୁଲେ, ‹ ରାଖାଲ ଆସିବାର କିଛିଦିନ ପରେ ଯେଉଁଦିନ ମନମୋହନର 
ମାତା ରାଖାଲର ବାଳିକାବଧୂକୁ ନେଇ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ, ସେଦିନ ମନେ ହେଲା ବଧୂର ସଂସର୍ଗରେ 
ମୋର ରାଖାଲର ଭଶ୍ଵରଭକ୍ତିର କ୍ଷତି ହେବନାହିଁ ତ? ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ତାକୁ ପାଖକୁ ଅଣାଇ 
ଗୋଡ଼ରୁ ମୁଣ୍ଡର ବାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାରୀରିକ ଗଠନ ଭଙ୍ଗୀ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଦେଖ୍‌ଲି ଏବଂ ଜାଣିଲି, 
ଭୟର କୌଣସି କାରଣ ନାହି, ଦେବୀଶକ୍ତି, ସ୍ବାମୀର ଧର୍ମପଥରେ ଅନ୍ତରାୟ କେବେହେଲେ 
ହେବନାହିଁ । ସେତେବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ନହବତ୍ଵକୁ ଖବର ଦେଲି, ଟଙ୍କା ଦେଇ ଯେମିତି 
ପୁତ୍ରବଧୂର ମୁହଁ ଦେଖନ୍ତି । ନହବତ୍ରେ ଶ୍ରୀମା ଲାଟୁର ମାର୍ଫତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଜାଣିପାରି 
ବିଶ୍ଵେଶ୍ଵରୀଙ୍କୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ସାଂସାରିକ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର ଅନୁଯାୟୀ ଟଙ୍କା 
ଦେଇ ପୁତ୍ରବଧୂର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କଲେ । 

ଲୀଳାମୟ ହରିଙ୍କର ଅଭାବନୀୟ ଲୀଳାଖେଳା, ତାଙ୍କର କଟାକ୍ଷମାତ୍ରକେ ଘଟଣା ପ୍ରବାହର 
ପରିବର୍ଭନ ଘଟେ ।| ଦକ୍ଷି ଣେଶ୍ଵର ଲୀଳାସ୍ଥଳୀରେ ରାଖାଲକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳାବିଳାସ 
ଘନୀଭୂତ ଆକାର ଧାରଣ କରିବାପରେ, ଠାକୁର ବେଳେବେଳେ ରାଖାଲକୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ 
ଘରକୁ ପଠାଇଦେଉଥୁଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ଯ ଘରେ ଦୁଇଂ-ତିନିଦିନ ରହି ଦକ୍ଷି ଣେଶ୍ବରକୁ 
ଚାଲିଆସୁଥଲେ । ରାଖାଲଙ୍କର ଚିରକାଳ ବାଳକସ୍ଵଭାବ, କୌଣସି ବିଷୟରେ ଜୋର ବା ଆ ସକ୍ତି 
ନଥୁଲା । ବାଳକ ପାଖରେ ଯାହା ପାଏ ତାହାର କ୍ଷଣିକ ଆକର୍ଷଣରେ ମାତିଉଠେ, ରାଖାଲ ମଧ୍ୟ 
ସେମିତି ସଂସାର ଲୀଳାର ଅଭିନୟରେ କେତେବେଳେ ବା ମାତଡିଉଠିଛନ୍ତି । ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ, 
ସଂସାର ଲୀଳାର ଅଭିନୟରେ ଅଭିନେତା ନିଲିପ୍ତ, ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ସବୁ ବୁଝନ୍ତି ¬ ସବୁକିଛି ଅଭିନୟ 
ମାତ୍ର । ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଭିନିବେଶର ଦରକାର ହୁଏ ତାହା ଫଳରେ ଅଭିନେତ 
କେତେବେଳେ ଅବା ଯେମିତି ଲିପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ସାମୟିକ ଭାବରେ ବିହ୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି । 
ବିବାହ ପରେ ପ୍ରାୟ ତିନିବର୍ଷ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଇଛି । ସେହି ସମୟରେ ରାଖାଲର ସଂସାର 
ଲୀଳାର ଓ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଠାକୁରଙ୍କର କେତୋଟି ଉକ୍ତିକୁ ଅନୁସରଣ କଲେ ଏ 
ବିଷୟରେ ଧାରଣା କରିହେବ । 

 ରାଖାଲର ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ବା ବୋଧ ହୋଇଛି-- ସତ୍‌- ଅସତ୍‌ ବିଚାର 
ହୋଇଛି ! ଏବେ ତାକୁ କହେ “ଘରକୁ ଯାଅ । କେତେବେଳେ ଅବା ଏଠାକୁ ଆସିଲୁ, ଦୁଇଦିନ 
ରହିଲୁ ।”'? ( ୧୮୮୪ ଖ୍ରୀଷ୍ାବ୍ଦ, ମେମାସ ୨୫ ତାରିଖ ) 

“'ରାଖାଲ ଏବେ ଘରର ପୁଅଭଳି ଅଛି; ଜାଣେ ଆଉ ସେ ଆସକ୍ତ ହେବନାହିଁ | କହେ, 
“ସେ ସବୁ ଅଲଣା ଲାଗେ !' ତାର ପରିବାର (ଏ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ) ଏଠାକୁ ଆସିଥୁଲେ | ୧୪ 
ବର୍ଷ ବୟସ । ଏଠାକୁ ଆସି କୋନ୍ନନଗରକୁ ଗଲା । ସେମାନେ ତାକୁ କୋନ୍ନନଗରକୁ ଯିବାକୁ 


୧. ଭଛ ମନମୋହନ, ପୃ:୧୪୨। 
୨. କଥାମୃତ -୪।୧୩୨ | 


5. ® ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


କହିଲେ । ସେ ଗଲାନାହିଁ । କହିଲା-- ' ଆମୋଦ- ପ୍ରମୋଦ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ |? (୧୮୮୪ 
ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଜୁନ୍ନ ମାସ ୨୦ ତାରିଖ) ରାଖାଲ ବୂନ୍ଦାବନଧାମକୁ ଯାଇ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥୁଲେ । 
ସେହି ସମ୍ବାଦ ପାଇ ଚିନ୍ତାନ୍ତିତ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଦିନେ ରାଖାଲ ବିଷୟରେ ନାନା କଥା 
କହୁକହୁ ଏହା ମଧ୍ଯ କହିଥୁଲେ ଯେ, ସେ ଯେ ମୋ ଉପରେ ପୁରା ନିର୍ଭର କରିଥଲା ¬ ଘରଦ୍ବାର 
ସବୁ ଛାଡ଼ି! ତାର ପରିବାର ପାଖକୁ ତାକୁ ମୁଁ ହିଁ ପଠାଇ ଦେଉଥୁଲି ¬ ଟିକିଏ ଭୋଗ ବାକିଥ୍ଲା ।' ' ` 
ଭଶ୍ଵରଙ୍କ ସ୍ତରରେ, ... ଭଶ୍ବରଙ୍କ ଆପଣାର ଲୋକ ଭଶ୍ଵରକୋଟି ରାଖାଲ ପୂଣ୍ଠକାମ | “ଟିକିଏ 
ଭୋଗ ବାକି”, ତାଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟାଶଂର ତାପୂର୍ଯ୍ୟ ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧରି ହେବନାହି । ଅବଶ୍ୟ 
ଏହା ସହିତ ସାଂସାରିକ ଜୀବର ଭୋଗବାସନା ତୁଳନା କରାଯାଇ ପାରେନା କାରଣ ସାଂସାରିକ 
ଜୀବ ଆସକ୍ତି ସୂତାରେ ବୁଣା କାମିନୀକାଞ୍ଚନ-ରୂପକ ଜାଲରେ ଆବଦ୍ଧ । କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚ୍ୟ 
ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଭଳି ଆଧ୍କାରୀକ ପୁରୁଷଗଣ ` ପଙ୍କୁଆ ମାଛ? ଭଳି ସଂସାର ପଙ୍କରେ ବୁଡ଼ିଥୁଲେ 
ମଧ୍ଯ ଦେହରେ ପଙ୍କ ବୋଳି ହୁଅନ୍ତିନାହିଁ- ଚିରମୁକ୍ତ ତାଙ୍କର ସ୍ଵଭାବ । ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମରୁ ଫେରିବା 
ପରେ ରାଖାଇଚନ୍ଦ୍ର କିଛିଦିନ ଘରେ ରହିଥୁଲେ । ସୁଯୋଗ ଉଣ୍ଡି ଆତ୍ମୀୟ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରୀ 
ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ । ଏହି ଖବର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା । ସାଂସାରିକ 
ସମ୍ପର୍କରେ ରାଖାଲର ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଭକ୍ତ ମନମୋହନ, ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ବରରେ ଦୋଳଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷ୍ୟେ 
ଉପସ୍ଥିତ ହେବାରୁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, “ତୁମେ ରାଗ କଲେ କର ବା ଆଉ ଯାହା କର- 
-ରାଖାଲକୁ କହିଲି ଭଶ୍ଵରଙ୍କ ପାଇଁ ଗଙ୍ଗାରେ ଡେଇଁ ମରିଛୁ ଏକଥା ବରଂ ଶୁଣିବି ତେବେ 
କାହାର ଦାସତ୍ସ କରୁଛୁ, ଚାକିରୀ କରୁଛୁ, ଏକଥା ଯେମିତି ନ ଶୁଣେ !”?"' ( ୧୮୮୫ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, 
ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ୧ ତାରିଖ) ରାଖାଲ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଚାକିରୀ କରିବ ନାହିଁ ଜାଣି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ 
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ହସିହସି କହିଥୁଲେ, ' “ରାଖାଲ ଏବେ ପେନ୍‌ସନ୍‌ 
ପାଉଛି; ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଆସି ଏବେ ଘରେ ରହୁଛି । ଘରେ ତାର ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି । 
କିନ୍ତୁ ପୁଣି କହୁଛି, ହଜାରେ ଟଙ୍କା ଦରମା ଦେଲେବି ଚାକିରୀ କରିବି ନାହିଁ ।୮୪ (୧୮୮୫ 
ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ୭ ତାରିଖ) ଏହାର ପ୍ରାୟ ମାସେ ପରେ ଠାକୁର ଦିନେ କହିଲେ, ... ତାର 
ସନ୍ତାନ ହେବ ବୋଲି ଶୁଣିଲି । 

ଆତ୍ମୀୟସ୍ଵଜନ ବନ୍ଧୁ-ବାନ୍ଧବମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣି ରାଖାଲ ଦିନେ ଭାବିଲା, 
ସତେ ତ, ମୋର ପରିବାରର କଂଣ ହେବ ସେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ 
ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ମନର କଥା ଖୋଲି କହିଲେ । ସେ ଶୁଣି ନିରୁତ୍ତର ରହିଲେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲେ । 
ରାଖାଲ ଘରକୁ ଫେରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନୀରବତା ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିଦେଲା । ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ 


ରାଖାଲର ଏହି ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ ଯେ, ଜ୍ଞାନ ପାଖରେ 
୧. କଥାମୃତ ` ୩୮୧୪।୧। 

୨. କଥାମୃତ-- ୪1୨ ୦।୨ | 

୩. କଥାମୃତ-- ୨।୨୩।୨ | 

୪. କଥାମକୁତ--୩।୧୨।୧ | 


ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ଧରେ ୭୧ 


ଅଜ୍ଞାନ ଥାଏ, ଜ୍ଞାନ- ଅଜ୍ଞାନକୁ ପାରହୋଇ ନ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ସବୁ ବୃଭିଞ୍ଚାନଠାରୁ ନିସ୍ତାର 
ନାହିଁ । ଏପଟେ ଘରେ ରାଖାଲ ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଲେ, ନାନା ଭାବନା ଆସି ମନ ଆକାଶରେ 
ଉଦୟ ହୁଏ । ଅକସ୍ମାତ୍‌ ଦିନେ ବିଷାଦର କଳାମେଘ ଅପସରି ଗଲା, ଚିରଭାସ୍ଵର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର 
ପ୍ରେମ-ମଧୁର ମୂର୍ରି ହୃଦୟପଟରେ ଅପରୂପ `ବିଭାନେଇ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା । ସେ ସବୁ ସମସ୍ୟା 
ସମାଧାନ ଉପାୟ ପାଇଲେ । ସେ ଗୋଟିଏ ତୀବ୍ର ଆକର୍ଷଣରେ ଘରଦ୍ବାର ଛାଡ଼ି ଦକ୍ଷି ଣେଶ୍ଵର 
ଉଦ୍ୟାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ । ଭଶ୍ଵରକୋଟି ଭକ୍ତଙ୍କର ଏପରି ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଠାକୁରଙ୍କର 
ଗୋଟିଏ ଉକ୍ତି ଅନୁଧାବନଯୋଗ୍ୟ-- ତେବେ ଅବତାର ଇଚ୍ଛା କରି ନିଜ ଆଖୁରେ ଲୁଗା ବାନ୍ଧନ୍ତି । 
ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଅନ୍ଧପୁଟୁଳି ଖେଳନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ମା ଡାକିଲା ମାତ୍ରେ ଖେଳ ବନ୍ଦ । ସାଧାରଣ 
ଜୀବ କଥା ଅଲଗା । ଯେଉ ଲୁଗାରେ ଆଖି ବନ୍ଧା ସେହି ଲୁଗା ଯେପରି ଆଠଟା ସ୍କ ଦେଇ ବନ୍ଧା 
ହୋଇଛି ।”୧ ଅବତାରଙ୍କର ଏଇ ଉକ୍ତି ତାଙ୍କର ପାର୍ଷଦ ନିମିତ୍ତ ମଧ୍ଯ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ । ଅବତାର 
ପାର୍ଷଦ ରାଖାଲଚନ୍ଦ୍ର ଏହି କାରଣରୁ ସଂସାର ଅଭିନୟ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉ ସାମୟିକ 
ଆବେଶ ଘଟିଥିଲା ତାହା ଚିରକାଳ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲି ଆସି ପାରିଥୁଲେ । 

କାଶୀପୁର ଉଦ୍ୟାନ ଗୃହରେ ମନମୋହନ ଦିନେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ, ରାଖାଲର 
ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛି । ଲୀଳା ଅଭିନେତା ରାଖାଲ ନିବିକାର ଚିତ୍ତରେ ଏହି ସମ୍ବାଦ 
ଶୁଣିଲେ | ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କିଛିଦିନ ପରେ ଭୈରବ - ଭକ୍ତ ଗିରିଶକୁ କହିଥୁଲେ, ' “ ରାଖାଲ ଏମାନେ 
ଏବେ ବୁଝିଛନ୍ତି କେଉଁଟା ଭଲ, କେଉଁଟା ମନ୍ଦ; କେଉଁଟା ସତ୍ଯ, କେଉଁଟା ମିଥ୍ଯା । ରାଖାଲ 
ଏମାନେ ସଂସାରରେ ଲିପ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ । ଯେମିତି ପଙ୍କୁଆ ମାଛ । ପଙ୍କ ଭିତରେ ବାସ, କିନ୍ତୁ 
ଦେହରେ ପଙ୍କର ଟିକିଏ ଦାଗ ବି ନାହିଁ !।”?? 

ଭକ୍ତ ମନମୋହନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ରାଖାଲର ପୁତ୍ରଲାଭ ଖବର ଶୁଣି 
କହିଥୁଲେ, 'ମାଂଙ୍କ ଇଚ୍ରାରେ ରାଖାଲର ସବୁ ଭୋଗ- କଟିଗଲା |??' ଲୀଳାନାଟ୍ୟର ଗୋଟିଏ 
ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍କର ଯବନିକାପାତ ହେଲା; ନୂତନ ଦୃଶ୍ୟର ଅବତାରଣା ହେଲା । 


୧୮୮୫ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗଳରୋଗର ପ୍ରଥମ ଆଭାସ 
ଳିଲା। ତାହା କ୍ରମେ ବଢ଼ିବାରୁ ଭକ୍ତଗଣ ଆଶଙ୍କିତ ହୋଇଉଠିଲେ । କଲିକତାର କେତେକ 
କିସୂ୍କଙ୍କର ଉପଦେଶ ଓ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରି ଚିକିସ୍ବା ଚାଲୁଥାଏ । ବେଶୀ କଥା କହିଲେ ବା 
ପୁନଃପୁନଃ ସମାଧୁସ୍ଥ ହେଲେ ବ୍ୟାଧୂର ପ୍ରକୋପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଚିକିସ୍ଵକଗଣ ଏବିଷୟରେ 
ସାବଧାନ କରିଦେଲେ ମଧ୍ଯ ଆନନ୍ଦମୟ ପୁରୁଷ ଭକ୍ତସଙ୍ଗରେ ସତ୍‌ପ୍ରସଙ୍ଗ କରୁଥାନ୍ତି। ଭଗବତ 
ସଙ୍ଗୀତ ଶ୍ରବଣ କରି ମୁହୁର୍ମୁହୁଃ ସମାଧ୍‌ସ୍ଥ ହେଉଥାନ୍ତି । ଦେହରେ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧୂ, ଆନନ୍ଦମୟ 
ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ଦିଗକୁ ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ ନାହିଁ । ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଚିନ୍ତାରେ ହିଁ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ । 


ମି 
ଚି 


୧. କଥାମୃତ-୫।୬।୪ | 
୨. କଥାମୃତ ¬ ୨।୨୬।୩। 


୭୨ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ୧୧ ତାରିଖ, ମଙ୍ଗଳବାର ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା | କଥାମୃତକୁ ଅନୁସରଣ 
କରି ଏହାକୁ ଉଦ୍ଵ୍‌ତ କରୁଛି । 

““ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ବର ମନ୍ଦିରରେ ସକାଳ ୮ଟାରୁ ଓପରଓଳି ୩ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 
ମୌନ ଅବଲମ୍ବନ କରି ରହଛହନ୍ତି ।...... ସେ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ଦେଖ୍‌ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀମା କାନ୍ଦୁ ଛନ୍ତି । 
ରାଖାଲ ଓ ଲାଟୁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି । ବାଗ୍‌ବଜାରର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମଧ୍ଯ ( ଗୋଲାପ ମା) ସେଇ ସମୟରେ 
ଆସିଥୁଲେ, ସେ ମଧ୍ଯ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି । ଭକ୍ତମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କଂଣ 
ସବୁବେଳେ ଚୁପ୍‌ କରି ରହିବେ? ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଇଙ୍ଗିତ କରି କହିଲେ, “ନା” | ନାରାୟଣ ଆସିଛନ୍ତି, 
ସମୟ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା, ଠାକୁର ନାରାୟଣକୁ କହୁଛନ୍ତ, “ମା ତୋର ଭଲ କରିବେ? | 

ନାରାୟଣ ଆନନ୍ଦରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦେଲେ, “ଠାକୁର ଏଥର କଥା କହିଛନ୍ତି ।' 
ରାଖାଲ ଇତ୍ୟାଦି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଛାତିଉପରୁ ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ପଥର ଖସିଗଲା । ସେମାନେ 
ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସି ବସିଲେ । 

ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ (ରାଖାଲ ଇତ୍ୟାଦି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି) “ମା ଦେଖେଇ ଦେଉଥୁଲେ ଯେ, 
ସବୁ ମାୟା ! ସେହିଁ ସତ୍ୟ, ଆଉ ଯାହା କିଛି ସବୁ ମାୟାର ଏଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟ । ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଖୁଲି, 
ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କାହାର କେତେ ପରିମାଣରେ ହୋଇଛି । ନାରାୟଣ ଆଦି ଭକ୍ତ ଆଚ୍ଛା, କାହାର 
କେତେଦୂର ହୋଇଛି? 

ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ” ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ଦେଖ୍‌ଵଲି- ନିତ୍ୟଗୋପାଳ, ରାଖାଲ, ନାରାୟଣ, ପୂର୍ଠ, 
ମହିମା ଚକ୍ରବର୍ତୀ ପ୍ରଭୂତି ।` 

୧୮୮୪ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ୍ଦର ଶ୍ୟାମାପୂଜାଦିନ ରାତ୍ରିରେ ସମାଧ୍-ଭଙ୍ଗ ପରେ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର 
ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଅପୂର୍ବ ଦୈବବାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥୁଲା । ସେ କହିଥୁଲେ, “ସବୁ ଦେଖୁଲି କିଏ 
କେତେବାଟ ଆଗେଇଛି । ରାଖାଲ, ଇଏ ( ମଣି ), ସୁରେନ୍ଦ୍, ବାବୁରାମ, ଅନେକଙ୍କୁ ଦେଖୁଲି !... 
ସମସ୍ତଙ୍କର ହୋଇଯିବ, ହେଖୁଲି | ସବୁ ଦେଖୁୂଲି ପାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି ।”୧୨ ମଝିରେ 
ମଝିରେ ଏହିପରି ରୂପ ଦର୍ଶନ ଦ୍ଵାରା ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଆଧ୍ୟାମ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତି 
ମାପି ଦେଖୁଥୁଲେ । ରାଖାଲ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଦର୍ଶନାଦିର ଅତି ସାମାନ୍ୟ ସେ ବ୍ୟକ୍ତ 
କରିଥୁଲେ। ସେ ସ୍ଵାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ““ରାଖାଲ ବିଷୟରେ ମା କେତେ କଅଣ 
ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ସେସବୁର ଅନେକ କଥା କହିବାକୁ ମନା ଅଛି ।”? 

ଇଙ୍ଗିତରେ ଓ ଅନ୍ୟପ୍ରକାରରେ ସ୍ଵପରିଚୟ ଦେବା ବ୍ୟତୀତ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର 
ପ୍ରକୃତ ସ୍ବରୂପ ରାଖାଲ ନିକଟରେ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ କରିଥୁଲେ । ଦିନକର ଘଟଣା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଲେହିଁ 
ବୁଝିହେବ । ୧୮୮୫ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ୍ଦ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ୯ତାରିଖ । ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ଵରରେ ଠାକୁରଙ୍କ କୋଠରୀରେ 
ବସିଛନ୍ତି ରାଖାଲ, ମାଷ୍ଟର ଓ ମହିମାଚରଣ । ମହିମାଚରଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷମାତ୍ର 


୧. କଥାମୃତ--୫।୧୮।୧ | 
୨. କଥାମୃତ ¬ ୨।୨୦।୩ | 


ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ଧରେ ୭୩ 


ବୋଲି ଭାବୁଥୁଲେ । ଅପାର କରୁଣାସିନ୍ଧୁ ଠାକୁର ମହିମାଚରଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରିବା ନିମିତ୍ତ 
ନିଜର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଵରୂପ କହିଲେ । ଶାସ୍ତ୍ର, ଯୁକ୍ତି ଅନୁଭବ ପ୍ରମାଣ ଆଦି ଉଲ୍ଲେଖପୂର୍ବକ ସେ କହିଲେ 
ଯେ, ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସିଦ୍ଧପୁରୁଷଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପୂଣ୍ତ ଭିନ୍ନ, କାରଣ ଧର୍ମସ୍ଥାପନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭଶ୍ଵର 
ସ୍ବୟଂ ତାଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ଅବତୀଣ୍ଠ ହୋଇଛନ୍ତି । ଠାକୁର ପୁନଶ୍ଚ କହିଲେ, “ “ମୋର ଯେଉଁ ଅବସ୍ା- 
- ଆପଣ କୁହନ୍ତି, ସାଧନା କରିଲେ ଯେ ସେମିତି ହେବ, ତା ନୁହେଁ | ଏହା ଭିତରେ କିଛି ବିଶେଷ 
ଅଛି |'? 

କଥା କହିଛନ୍ତି- କେବଳ ଦର୍ଶନ ନୁହେ କଥା କହିଛନ୍ତି । ତିନିଦିନ ଧରି କାହିଛି, 
ଆଉ ବେଦ, ପୁରାଣ, ତନ୍ତ--ଏସବୁ ଶାସ୍ତରେ କଅଣ ଅଛି ¬ ସେ ସବୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି | 

““ ମହାମାୟାଙ୍କର ମାୟା ଯେ କ”ଣ ତାକୁ ଦିନେ ଦେଖାଇଲେ । ଘର ଭିତରେ ଛୋଟ 
ଜ୍ୟୋତିଃ ଧ୍‌ରେଧ୍ଵରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା । ଆଉ ଜଗତକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ 
ଦର୍ଶନ ସବୁ ହୋଇଛି । ଅଖଣ୍ଡ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଦର୍ଶନ। ସେଥୁପାଇଁ ଭାବୁଛି ଏହି ଭିତରେ 
(ନିଜକୁ ଦେଖାଇ) ମା ସ୍ଵୟଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ 
ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଜ୍ୟୋତିଃରେ ଦେହ ଚକ୍‌ ଚକ୍‌ କରୁଥିଲା । ଛାତି ଲାଲ୍‌ 
ହୋଇଯାଉଥିଲା ! ସେତେବେଳେ କହିଲି, “ବାହାରକୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନାହିଁ, ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଅ |? 
ସେଥୁପାଇ ଏବେ ଏହି ହୀନଦେହ । ସବୁପ୍ରକାର ସାଧନ ଏହି ଦେହରେ ହୋଇଯାଇଛି ¬ ଜ୍ଞାନଯୋଗ, 
ଭକ୍ତିଯୋଗ, କର୍ମଯୋଗ, ହଠଯୋଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ । ଏହା ଭିତରେ ଜଣେ 
ଅଛନ୍ତି। ତା ନହେଲେ ସମାଧୂପରେ ଭକ୍ତିଭକ୍ତ ନେଇ କେମିତି ଅଛି ।”” ମାଷ୍ଟର ଶୁଣି ବିସ୍ମିତ 
ହୁଅନ୍ତି, ରାଖାଲ ପ୍ରେମାସ୍ପଦଙ୍କର ସ୍ଵରୂପ-ବାଣୀ ଶୁଣି ଆନନ୍ଦ ବିହ୍ଵଳ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି । ଠାକୁର 
ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କିଏ, ଏହା ସେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନାନା ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । 
ଅବତାରଲୀଳାରେ ଗୂଢ଼ତତ୍ତ୍ଵର ଗଭୀରତାର ତୁଳନା ନାହିଁ । 

ଦିନେ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ଵର ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବସିଥୁଲେ । 
୧୮୮୫ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ୭ ତାରିଖ, ସମୟ ଅପରାହ୍ନ ୩୪ଟା ହେବ । ହଠାତ୍‌ ଶ୍ରୀରାମ କୃଷ୍ଣ 
ଗମ୍ଭୀର ଭାବ ଧାରଣ କଲେ । ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ‹ ଏଠି ବାହାର ଲୋକ କେହି ନାହାଚି, 
ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୁହ୍ୟ କଥା କହୁଛି । ସେଦିନ ଦେଖ୍‌ଲି, ମୋ ଭିତରୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବାହାରକୁ 
ଆସି ରୂପଧାରଣ କରି କହିଲେ, ମୁଁ ହିଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅବତାର । ଦେଖୁଲି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବିର୍ଭାବ, 
ହେଲେ ସବ୍ଵ୍‌ଗୁଣର ଏୀଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟ ।।” ଏହିପରି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କେତେଥର ସେ 
ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥଲେ ! 

ଦିନେ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ବରରେ ଚାରିଜଣ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ରାଖାଲ, ଭବନାଥ, ଯୋଗୀନ ଓ ଲାଟୁ 
ଉପସ୍ଥିତ । ସେଦିନର ଅଭିଜ୍ଞତା ଲାଟୁ ବଣ୍ଣ୍ରନା କରିଛନ୍ତି “ମୁଁ ବହୁଥର ଠାକୁରଙ୍କ ସମାଧ 
ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଦିନର ସମାଧ୍ଵରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂରି ଦେଖୁଛି, ତାହା ସଙ୍ଗରେ ଅନ୍ଯ 
କୌଣସି ମୂର୍ଭିର ତୁଳନା ହୁଏନାହିଁ । ସେଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହର ରଙ୍ଗ ବଦଳି ଯାଇଥଲା । 


୭୪ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଏମିତି ଅଭୟ ଓ କରୁଣା ମିଶିଥୁଲା କ'ଣ କହିବି ! ଏବେବି ମୁଁ ସେ ମୂରି ଭୁଲି 
ପାରୁନାହିଁ । ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ଛବି ଛପାଇଛ ତାଠାରୁ ମଧ୍ଯ ସୁନ୍ଦର ସେଇ ମୂର୍ଭି ! ସେହି ମୂରି 


ଆମେ ଚାରିଜଣ ଦେଖୁଛୁ ।”? ` ଏହିଭଳି ଅସଂଖ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ସ୍ମ ତି ମିଶ୍ରିତ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ବରର ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ 
ଅକସ୍ମାତ୍‌ ଯେମିତି ପୂଣ୍ଠଚ୍ଛେଦ ଟାଣିଦେଲେ ଛଶ୍ଵରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ମହାକାଳ । ହଠାତ୍‌ ଦିନେ 
ଠାକୁରଙ୍କର କଣ୍ଠରୁ ପ୍ରଚୁର ରକ୍ତକ୍ଷରଣ ହେବାରୁ ଭୀତ- ସନ୍ତ୍ରସ୍ତ ଭକ୍ତଗଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ କଲିକତାକୁ 
ଆଣି ସୁଚିକିସ୍ବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲେ । ଠାକୁର ମଧ୍ଯ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସମ୍ମତି 
ଦେଲେ । କଲିକତାର ନଂ- ୫୫, ଶ୍ୟାମପୁକୁର ଷ୍ଟ୍ରୀଟ୍‌ରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗୋକୁଳ ଭଟ୍ଟାଚାଯ୍ୟ 
ମହାଶୟଙ୍କର ବୈଠକଖାନା ଭବନ ଭଡ଼ା ନିଆହେଲା ।? ଠାକୁର ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ଵର ଲୀଳାପର୍ବ ସମାପନ 
କରି କଲିକତାର ସେହି ଗୃହକୁ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଲେ ।" ଖ୍ୟାତନାମା ଚିକିତ୍ସକ ମହେନ୍ଦ୍ରଲାଲ 
ସରକାର ଚିକିସ୍ଵା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ । ପଥ୍ୟ ଆଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀମା ସେହି ଗ୍ହରେ 
ରହିବାକୁ ଆସିଲେ। ରାଖାଲ, ଲାଟୁ, ନିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଭୂତି ଯୁବକ ଭକ୍ତଗଣ ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା 
ଶୁଶ୍ରୁଷା ପାଇଁ ସେହି ଗୃହରେ ଆସି ରହିଲେ; ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୂତି ଯୁବକ ଭକ୍ତଗଣ ଘରୁ ସବୁଦିନ 
ଯିବା ଆସିବା କଲେ । ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଏହି ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧ୍‌ର ଅନ୍ୟତମ ତାପ୍ର୍ଯ୍ୟ ନିଜ 
ମୁଖରେ କହିଛନ୍ତି: “ଏହି ରୋଗ କାହିଁକି ହୋଇଛି ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି - ଯେଉମାନଙ୍କର 
ସକାମ ଭଜି, ସେମାନେ ରୋଗ ଦେଖୁଲେ ବା ଅସୁସୁ ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଲେ ଚାଲିଯିବେ ।”? 'ଶୁଦ୍ଧ 
ଭକ୍ତ ବାଛିବା?” ଏଥୁପାଇଁ ଯେମିତ ବ୍ୟାଧୂକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଠାକୁର କଲିକତାରେ ଧର୍ମର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ 
ସାଧନର ଗୋଟିଏ ଆସର ବସାଇଲେ | ଅନେକଙ୍କର ଧାରଣା ହେଲା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମସୂତ୍ରରେ 
ବାଛିବା ପାଇଁ ହିଁ ଠାକୁର ନିଜ ଦେହରେ ବ୍ୟାଧ୍‌ ବରଣ କରିଛନ୍ତି ।* 


୧. ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଲାଟୁ ମହାରାଜଙ୍କର ସ୍ମ,ତିକଥା, ପୃ :୨୧୧ | 
୨. ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଦର ପ୍ରଣୀତ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଦେବଙ୍କର ଜୀବନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ( ପୃ: ୨ ୭୩- ୨୭୫ )ରୁ ଜଣାଯାଏ : ଆମେମାନେ 
ଦଣିଣେଶ୍ବର ଗମନ କରି ଦେଖୂଲୁଯେ ପରମହସଂଦେବ ଅତି ବିଷ ଣ୍ଠ ଭାବରେ ଏକାକୀ ବସିଛନ୍ତି ।... ସେ କହିଲେ, ଗତକାଲି ପ୍ରାୟ ପାଏ 
ରକ୍ତ ବାହାରିଥୂଲା । ସେ ସମୟଟି ଶ୍ରାବଣ ମାସରର ଶେଷ, ସବୁବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଥୁଲା ଏବଂ ଗଙ୍ଗାର ଜଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ବଗିଚା । 
ଉପରକୁ ପାଣି ମାଡ଼ିଆସିଥୁଲା... ଅମେ କହିଲୁ ଯେ, କେଇଦିନ କଲିକତାରେ ଯାଇ ଯଦି ରୁହନି, ତାହାହେଲେ ଇଂରେଜ ଡ଼ାକ୍ତର ଦ୍ଵାରା 
ଆପଣଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇପାରିବ ।... ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସେ ମହାଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ବାଗ୍ବଢାର ଏବଂ ଗଙ୍ଗାର ନିକଟବର୍ତୀ ଗୋଟିଏ ଘର 
ଭଡ଼ା ନେବାପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁତୁରା ରାମଲାଲକୁ ଡକାଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଞ୍ଜ ବସିଦେଖ୍‌ଲେ । ଶନିବାର ଓପରଓଳି ୩ଟା 
ପରେ ଦିନ ସ୍ଥିରହେଲା ।ସେଦିନ ଗୁରୁବାର, ତେଣୁ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରହିଲା। ଆମେ... ବାଗ୍ବଜାରର ରାଜାଙ୍କ ଘାଟର ପୂର୍ବଗଳି 
ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଦୋତାଲା ଘର ଭଡ଼ାନେଲୁ । ପରମହଂସ ଦେବ ଶନିବାର ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ହିଁ କଲିକତାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଲେ । ସେ 
ଭଡ଼ାଘରକୁ ଗମନ କଲାବେଳେ କହିଲେ, “ମୋତେ କଣ ଏମାନେ ଗଙ୍ଗାଯାତ୍ରା କରାଉଛନ୍ତି? ଏ ଘରେ ମୁଁ ରହିପାରିବିନାହିଁ |? ‹ କେଉଁ 
କାରଣରୁ ଯେ ସେ ଏକଥା କହିଥୂୁଲେ, ତାହା ଆମେ ଜାଣୁନା । ସେ ସେତିକିବେଳେ ହିଁ ବଳରାମବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ରହିଲେ । 
... ବଳରାମବାବୁଙ୍କ ଘରେ ପନ୍ଦର ଦିନରୁ ଅଧକ ରହିବାର ସୁବିଧା ହେଲାନାହିଁ | ସେ ପରମହଂସଦେବ ) ସେଥ୍ପାଇ ଶ୍ୟାମପୁକୁରଉ ଶିବୁ 
ଭଚ୍ଚାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଘରେ ଯାଇ ରହିଥୁଲେ । ଲାଟୁ ମହାରାଜଙ୍କର ସ୍ମ,ତିକଥାରେ ( ପୃ: ୨୩୪ ) ଅଛି ଠାକୁର ବଳରାମ ଭବନରେ ସାତଦିନ ରହି 
' ଦାନାକାଲୀ' ଶ୍ଯାମପୁକୁର ପଲୁରେ ଗୋଟିଏ ଘରଭଡ଼ା ନେବାରୁ ଠାକୁର ସେହି ଗୃହକୁ ଗଲେ | 
୩. ପରବର୍ଭୀ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାଯାଏ, ଠାକୁର ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ବର ତ୍ୟାଗ କରିଥୁଲେ ସେପେଟ୍‌ମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖ । ବଳରାମ ଭବନରେ ସାତଦିନ ବାସ 
କରି ଠାକୁର ଶ୍ୟାମପୁକୁର ବାଟୀକୁ ଉଠି ଆସିଥୁଲେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ୨ ତାରିଖରୋ 
୪. ` କଥାମୃତ - ୪୨ ୪।୩ 
୫. ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଥାମୃତ ¬ ୪।୨୯୮୧ ଅନୁସରଣ ଯୋଗ୍ୟ: 
ମଣି କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ରୋଗବି ଖେଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ । ଏଇ ରୋଗ ହୋଇଛି ବୋଲି ନୂଆ ନୂଆ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ହସି 
ହସି କହିଲେ, ଭୂପତି କହେ, ରୋଗ ନହେଲେ ଖାଲି ଘରଭଡ଼ା କଲେ ଲୋକମାନେ କଣ କହନଚ୍ତେ? 


ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ଯରେ ୭୫ 


ବିଜ୍ଞ ଚିକିତ୍ଵକଗଣ ନିଣ୍ରରୟ କଲେ, ବ୍ୟାଧୂ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ କର୍କଟରୋଗ (୦୫୮୩୦୭୮ | 
ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯୁରୁ ଅନେକେ ଭାବିଲେ, ଅବତାରପୁରୁଷ କୌଣସି ଏକ ଗୂଢ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ 
ନିମିତ୍ତ ସାମୟିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଏହି କାଳବ୍ୟାଧଵକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ 
ଯୁବକ ଭକ୍ତଗଣ ପ୍ରାଣପ୍ରତୀମ ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ସେବା 
ଶୁଶ୍ରୁଷାରେ ମନପ୍ରାଣ ଅର୍ପଣ କଲେ । ଏପରି କଠିନ ବ୍ୟାଧ୍‌ ସତକ୍କ୍ଵେ ଠାକୁରଙ୍କର ଲୋକଶିକ୍ଷାଦାନ 
ଅବ୍ୟାହତ ଭାବରେ ଚାଲିଥାଏ । ଉପରନ୍ତୁ କଲିକତାରେ ସେ ରହିବାରୁ ଯେଉ ମାନଙ୍କର 
ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ଵରକୁ ଯିବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଥଲା ସେମାନେ ଆସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ । କିଛିଦିନ 
ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଗଳାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ନିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଭୃତି ଭକ୍ତଗଣ ଦ୍ଵାରରେ ପହରା 
ଦେଲେ । ସୁପରିଚିତ ଭକ୍ତ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ନିଷିଦ୍ଧ ହେଲା । କିନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କର 
ଶରୀର କଷ୍ଟ ଲାଘବ ପାଇଁ ଭକ୍ତଗଣ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସେ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଅମୃତୋପମ ଦିବ୍ୟଲୀଳା କରି 
ଚାଲିଛନ୍ତି । ` 

୧୮୮୫ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ନଭେମ୍ବର ୬ ତାରିଖ । କାଳୀପୂଜା ଦିନ । ଠାକୁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ 
ଭକ୍ତଗଣ ପୂଜାର ଯାବତୀୟ ଉପକରଣ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖୁଥୁଲେ । ସନ୍ଧ୍ୟାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ 
ଆଦେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ଧ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ମଝିରେ ମଝିରେ 
ଭାବସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଘନୀଭୂତ ଆଧ୍ଯାମ୍ମିକ ଭାବର ପରିବେଶ ରଚିତ ହୋଇଛି । ହଠାତଵ 
ଦେଖାଗଲା, ଭକ୍ତବର ଗିରିଶ ପୁଷ୍ପପାତ୍ରରୁ ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ନେଇ “ଜୟ ମା? “ଜୟ ମା” 
ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କରି ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶ୍ରୀପାଦପଦ୍ମରେ ଅଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦାନ କଲେ । ମାଷ୍ଟର 
ମହାଶୟ ଗିରିଶବାବୁଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲେ । ଭାବରେ ଗର୍ଗର ମତୁଆଲା ରାଖାଲ ପୁଷ୍ପ ଓ ଚନ୍ଦନ 
ନେଇ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀପାଦପଦ୍ମରେ ଅର୍ପଣ କଲେ । ନିରଞ୍ଜନ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ` ବହ୍ମମୟୀ? ' ବ୍ରହ୍ମୟୀ” 
କହି କହି ପ୍ରଣାମ କଲେ । ଭାବର ଉତ୍ତାଳ ତରଙ୍ଗ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା । ଭକ୍ତଗଣ ସମସ୍ତେ “ଜୟ 
ମା” “ଜୟ ମା” ଧ୍ଵନିରେ ଚତୁର୍ଦିଗ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ । ଦେଖୁଦେଖୁ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମ କୃଷ୍ଣ 
ସମାଧ୍ସ୍ଥ ହେଲେ । କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ! ଭକ୍ତମାନେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ରୂପାନ୍ତର ଦେଖୁଛନ୍ତି । ଠାକୁରଙ୍କର 
ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ବଦନମଣ୍ଡଳ ! ଦୁଇ ହସ୍ତରେ ବରାଭୟ ! ଠାକୁର ନିସ୍ପନ୍ଦ, ବାହ୍ଯଜ୍ଞାନଶୂନ୍ଯ ! 
ଉତ୍ତରଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ବସିଛନ୍ତି । ସାକ୍ଷାତ ଜଗନ୍ନାତା କଂଣ ଠାକୁରଙ୍କ ଭିତରେ ଆ ବିଭୂତା 
ହେଲେ । ବିସ୍ମିତ ଆନନ୍ଦିତ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ଜଗନ୍ମାତାଙ୍କର ସ୍ତବ, ସ୍ତୁତି ଓ ଭଜନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । 
ଆନନ୍ଦମୟୀ, ବ୍ରହ୍ମମୟୀ ଧ୍ଵନିରେ ଚତୁ୍ଦିଗ ମୂଖରିତ, କେହି ଉର୍ଦ୍ଧ ବାହୁ ହୋଇ, କେହି କରତାଳି 
ଦେଇ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ଆନନ୍ଦ-ବିହ୍ଵଳ ରାଖାଲ ମଧ୍ଯ ବିସ୍ତାରିତ ନୟନରେ ଦେଖ୍‌ଲେ 
ଏଇ ଅପାର୍ଥ୍ବ ମନୋହର ଦୃଶ୍ୟ ।' ତାଙ୍କ ମନରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲା ଯେ, ଶ୍ରୀରାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କ 


୧. ପୋଥୁଲେଖକ ଲେଖୁଛନ୍ତି : କେଉଁଥିରେ କେଉଁମତେ ଫଳେନାହିଁ ଫଳ । 
ଦୁଇଗୁଣେ ବଢ଼େ ରୋଗ କଲେ ପ୍ରତିକାର ॥ 
ସେଥ୍ବରେ ବି ତିଳେମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନଥାଏ ବିଶ୍ରାମ । 
ତତ୍ତ୍‌ କଥା ନୃତ୍ୟଗୀତ ହୁଏ ଅବିରାମ ॥ (ପୃ:୫୮୪) 
୨. ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦତ୍ତଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଘଟଣାର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ମିଳେ । ତାହା ମଧ୍ଯରୁ ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ 
ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଉଛି । “' ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାବ ଅବସାନ ପ୍ରାୟ ହୋଇଛି ଦେଖ୍‌ ମୁଁ ଭୋଜ୍ୟପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟଏ କର ତାଙ୍କର 


୭୬ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଭିତରେ ଯେ ଅପାର ମାତୃସ୍ନେହ ଆସ୍ଵାଦନ କରି ସେ ସଦାତୃପ୍ତ ହୋଇଥୁଲେ ପ୍ରକୃତପକ୍ଷ ରେ 
ତାହା ସ୍ଵୟଂ ଜଗନ୍ମାଚାଙ୍କର ଦିବ୍ୟସ୍ତୁ ରିତ ମାତୃଶକ୍ତି । 

ଠାକୁରଙ୍କ ଗଳାବ୍ୟାଧୂ ପ୍ରଶମିତ ହେଲାନାହିଁ । ବରଂ ତାଙ୍କର ଶରୀର କ୍ରମଶଃ ଦୁର୍ବଳ 
ହେବାକୁ ଲାଗିଲା । ଡାକ୍ତର ସରକାରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ରେ ଠାକୁରଙ୍କର ରହିବାପାଇଁ କଲିକତା 
ଉପକଣ୍ଠରେ ଗୋଟିଏ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୃହର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା । ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାରେ 
କାଶୀପୁରର ରାଣୀ କାତ୍ୟାୟନୀଙ୍କର ଜାମାତା ଗୋପାଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଘୋଷଙ୍କର ଉଦ୍ୟାନଗୃହ ମାସିକ 
୮୦ଟଙ୍କା ଭଡ଼ାରେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେବାରୁ ୧୮୮୫ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ୍ଦ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ୧୧ତାରିଖରେ 
ଠାକୁର ସେଠାରେ ଆସି ରହିଲେ । 

ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣର ପ୍ରାଣ, ଆଶା- ଆକାଂକ୍ଷାର କାମଧେନୁ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଯେ 
ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ-ବୀଣାରେ ବିଦାୟର- ସ୍ବର ବଜାଇଥୁଲେ ଏହାକୁ କେହି ଯେମିତି 
ମାନିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ । ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗଗଣ ଜମେଇ ରହିଲେ 
କାଶୀପୁର- ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ରରେ । ସେବକ-ଲାଟୁ ମହାରାଜ ସ୍ମତିଚାରଣ କରି କହିଛନ୍ତି : ' “ ଠାକୁରଙ୍କ 
ସଙ୍ଗରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କାଶୀପୁର ଯିବାକୁ ହେଲା । ଶ୍ରୀଶ୍ରୀମା ମଧ୍ଯ ଗଲେ । ସେଠାରେ ନରେନ 
ଭାଇ, ରାଖାଲ ଭାଇ, ଶରତ ଭାଇ, ଶଶୀ ଭାଇ, ଗୋପାଲଦାଦା, ଛୋଟ ଗୋପାଲ, ନିରଞ୍ଜନ 
ଭାଇ, କାଳୀ ଭାଇ; ବାବୁରାମ ଭାଇ-¬ ଏମାନେ ସମସ୍େ ଘର ଛାଡ଼ି ରହିଗଲେ | ଆଉ ରାମବାବୁ, 
ସୁରେନ୍ଦ୍ରବାବୁ, ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟ, ବଳରାମ ବାବୁ, ଗିରିଶ ବାବୁ, କାଳୀ ବାବୁ ଏମାନେ ସମସ୍୍େ 
ଠାକୁରଙ୍କର ପଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ରାମବାବୁ ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରନ୍ତି । ଦିନେ ଟଙ୍କା 
ପଇସାର ହିସାବ ରଖୁବା ନେଇ କଥା ଉଠିଲା । ନରେନ ଭାଇ କହିଲେ, “ଏତେ ହିସାବ 
ରଖାରଖୁୂ କାହିଁକି ? ଏଠାକୁ କେହି ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିନାହି ?” ମୁଁ କହିଲି, “ତେବେବି 
ଗୋଟିଏ ହିସାବ ରଖୁବା ଭଲ ।”” ମୋ କଥା ରାଖାଲ ଭାଇ ମାନିନେଲା । ଗୋପାଳ ଦାଦାଙ୍କ 
ଉପରେ ହିସାବ ରଖୁବା ଦାୟିତ୍ସ ପଡ଼ିଲା !'? ` 

କାଶୀପୁର ଉଦ୍ୟାନଗ୍ହରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ତ୍ୟଲୀଳାର ଆସର ବସିଛି । 
ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧୁର ପ୍ରକୋପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହରେ ଅସହନୀୟ କଷ୍ଟ ଦେଖ୍‌ ଭକ୍ତଗଣ 
ନୀରବରେ ଅଶ୍ରୁ ପାତ କରନ୍ତି । ଆପ୍ରାଣ ସେବାଶୁଶୁଷାଦ୍ଵାରା ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହର ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଆରାମ 
ଦେବାପାଇଁ ଯଥାସାଧ୍ଯ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧ୍ଵ ସଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତର ଓ 
ସେବକମାନଙ୍କର ଅବିରାମ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥାଏ । ଏପଟେ ଆନନ୍ଦମୟ ପୁରୁଷ ଶୀଣ୍ରର ଦେହରେ ସବୁ 
କଷ୍ଟକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ଭକ୍ତଗଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣସାଧନରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରୁଥୁଲେ । 


ସମ୍ମୁଖରେ ଧରିବାକୁ ଲାଗିଲି । ଦୟାମୟ ଦୟା କରି ଦୁଇ ହସ୍ତଦ୍ବାରା ତାହା ଭକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । କଣ୍ତପୀଡ଼ାପାଇଁ ମୋର ପ୍ରଭୁ 
ଅନ୍ୟକୌଣସି କଠିନ ବସ୍ତୁ ଭକ୍ଷଣ କରିପାରୁନଥୂଲେ । ଅଦ୍ୟ ସେ ବ୍ୟାଧୃ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଯେଉଁ ଗଳଦେଶ ଦେଇ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଦୁଗ୍‌ଧ 
ପ୍ରବେଶ କରୁଥୂଲା, ସେହି ଗଳଦେଶରେ ଲୁଚି ପ୍ରଭୃତି ଗଲା । ପରେ ସୁଢିର ପାତ୍ର ଧରିଲି, ସେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ଯ ଧ ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ ଭାବରେ ଭକ୍ଷଣ କଲେ । 
ପରିଶେଷରେ ତାମ୍ବୁଳ ମଧ୍ଯ ଦୁଇ ହସ୍ତରେ ଉଠାଇ ମୁଖ ମଧ୍ଯରେ ଦେଲେ । ଆନନ୍ଦର ଅବଧୂ ରହିଲା ନାହିଁ । ସେଇ ମୂର୍ଭି, ସେହିଦିନର ଘଟଣା 
ଏବେ ସ୍ଵପ୍ନଭଳି ବୋଧ ହେଉଛି । ( ମହାମ୍ବା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବକ୍ତୃତାବଳୀ, ୧ମଭାଗ, ୩ୟ ସଂ, ପୃ:୩୪୧ ) 

୧. ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଲାଟୁ ମହାରାଜଙ୍କର ସୁ,ଚିକଥା, ପୃ : ୨୩୯- ୨୪୦ | 


ଦିବ୍ୟଭାବରେ ସଦା ଉଦ୍ଭାସିତ ତାଙ୍କର ବଦନମଣ୍ଡଳ । ଦେହଞ୍ଞାନ ବିମୁକ୍ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ 
ଏଥର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ବଛାବଛି କରି ଚୁମ୍ବକ ଭଳି ଟାଣିନେଲେ | ଦିନେ ସେ ନିଜେ 
ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କହିଲେ, ““ଲୋକ ବଛା ଯା କହୁଛ ତା ଠିକ୍‌ । ଏହି ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ କିଏ 
ଅନ୍ତରଙ୍ଗ, କିଏ ବହିରଙ୍ଗ ବୁଝାଯାଉଛି । ଯେଉମାନେ ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ 
ଅନ୍ତରଙ୍ଗ । ଆଉ ଯେଉମାନେ ଥରେ ଆସି “କେମିତି ଅଛନ୍ତି ମହାଶୟ” ପଚାରନ୍ତି, ସେମାନେ 
ବହିରଙ୍ଗ ।?୨°୧ ବଛାବଛି ପର୍ବ ଶେଷ ହେଉ ନ ହେଉଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଠାକୁର 
ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ବିଶେଷ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଉପଦେଶାଦି ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ । ସେମାନେ ମଧ୍ଯ ଠାକୁରଙ୍କୁ 
ସେବାଶୁଶ୍ରୁଷା କରି ଅବସର ସମୟରେ କଠୋର ସାଧନ ଭଜନରେ ନିମଗ୍ନ ହେଲେ । ମୂରି କାଶ ଳ୍ରୀ 
ନଡ଼ା ଓ କାଠଉପରେ ମାଟିର ପ୍ରଲେପ ଦେଇ ମୂରି ଗଢ଼ନ୍ତି । ମନଶି ଳ୍ପୀ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ଯ 
ସେମିତି ବଛା ବଛି କରି ବିଭିନ୍ନ ଆଧାରକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସମର୍ଥ ଭାବଧାରକ ଲୋକଶିକ୍ଷକ 
ଦଳ ଗଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ଏପଟେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗଗଣ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଚରଣରେ ଶରଣାଗତ 
ହୋଇ କାୟମନୋବାକ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସେବା ପ୍ରାଣ ଦେଇ କରୁଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ଶୁଣିଥୁଲେ ଯେ 
ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତ, ' “‹ ଅବତାରଙ୍କର ଶରୀର ଥାଉଥାଉ ତାଙ୍କର ସେବା ପୂଜା କରିବାକୁ ହୁଏ | 
ସେ ପରା ଅନ୍ଦର-ମହଲ ଚୋର, ପ୍ରଭାତ ହେଲେ ସେ ଲୁଚିଯିବ ଯେ ।”” ' ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୁୃଷ୍ଣଙ୍କର 
ଭାବଧାରାର ଧାରକ ଓ ବାହକ ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗୀ ସନ୍ତାନଗଣ କାଶୀପୁର ଉଦ୍ୟାନରେ ତ୍ୟାଗ- 
ବୈରାଗ୍ୟର ଧୁନିରେ ଅସ୍ମିତା ଓ ମମତା ଆହୁତି ଦେଇ ଧ୍ଯାନର ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ଶିଖାରେ ସର୍ବସଂଶଯ ଛ୍ଛିନ୍ନ 
କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ । ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ' ' ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜଠାରୁ ମଧ ଅଧୁକ ଆପଣାର 
ଜାଣି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବାସନା, ସମସ୍ତ ସୁଖଭୋଗର ଇଚ୍ଛା ତ୍ୟାଗ 
କରିଛି, ସେ ତାଂର ଅତି ନିକଟରେ । ତା ପାଖରେ ସେ ବନ୍ଧାପଡ଼ିଛନ୍ତିଯଶୋଦା ପାଖରେ, 
ଗୋପୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଲିଅଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେମିତି ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଥୁଲେ ।” ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ଯ 
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ଭାବନା ଅନୁଯାୟୀ ଧର୍ମ ବିଜ୍ଞାନର ବିଭିନ୍ନ ପଥ 
ଅବଲମ୍ବନ କରି ଜ୍ୟୋତି ମୟ ରାଜ୍ୟରେ ଆରୂଢ଼ କରାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ । 

ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯୁବକ ଶିଷ୍ୟବୃନ୍ଦ “ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ 
ଏବଂ ଚାକିରୀ ଓ ଅଧ୍ଯୟନ ଅବହେଳାର ଆଶଙ୍କାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଂ କାଶୀପୁର ଉଦ୍ୟାନରେ 


୧. କଥାମ୍ତ-୪।୩୧।୧ | 
୨.  କଥାମୃତ-୫।୧ ୨।୫ | 
ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବାପୂଜାର ଯେଉଁ ବିରାଟ ସମ୍ଭାବନାମୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିଲା ତାହା ମଧ୍ଯ ସେ ନିଜେ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିଲୋ ଦିନେ କେତେଜଣ 
ଭକ୍ତ ମିଷ୍ଟାନ୍ନଆଦି ନେଇ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ଵରକୁ ଯାଇଥୁଲୋ ଜାଣିଲେ ଯେ, ଠାକୁର ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ କାଶୀପୁରରେ ଅଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ସେଇସବୁ 
ମିଷ୍ଟାନ୍ରକୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଛବି ସାମ୍ନାରେ ଭୋଗ ଦେଇ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କଲେ । ଏହି ଖବର ଶୁଣି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ' ସେମାନେ ମା- 
କାଳୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ ନିବେଦନ ନକରି ( ଠାକୁରଙ୍କର ଛବିକୁ ) କାହିଁକି ଦେଲେ?! ଏଥୁରେ ଅସୁସ୍ଥ ଠାକୁରଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ ଭାବି 
ଶ୍ରୀଶ୍ରୀମା ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଶଙ୍କିତ ହେଲେ। ଏହା ଶୁଣି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମାତାଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ' ' ଆଗୋ, ତୁମେମାନେ କିଛି 
ଭାବନା - ଏହାପରେ ଘରେ ଘରେ ମୋର ପୂଜା ହେବା ମା-ରାଣ ପକାଉଛି - ବାପାଙ୍କ ରାଣ ପକାଉଛି । 
( ଶ୍ରୀଶ୍ରୀମାଙ୍କର କଥା, ୩ୟ ଭାଗ, ପ୍‌:୯୭ ) 


୩. ଧର୍ମପ୍ରସଙ୍ଗେ ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ପ୍‌:୧୧୯ | 


୭୮ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ମିଳିତ ହୋଇଥୁଲେ । ସେବା କାଯ୍ୟର ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ । ଲୀଳା ପ୍ରସଙ୍ଗକାର 
ଲେଖୁଛନ୍ତି, ‹“ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଠାକୁରଙ୍କର ଶୁଦ ନିଃସ୍ଵାର୍ଥ ଭଲପାଇବାର ପ୍ରବଳ ଆକର୍ଷଣ, 
ଅନ୍ୟ ପଟେ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ସଖ୍ୟଭାବ ଓ ଉନ୍ନତ ସଙ୍ଗ ଏକତ୍ର ମିଳିତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ 
ଏପରି ଏକ ଲଳିତ-ମଧୁର ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ କଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ମଧ୍ଯରେ ଥୁବା 
ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ଯ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଆପଣାର ବୋଲି ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନ କରିବାକୁ 
ଲାଗିଲେ । ... ଏହିପରି ଭାବରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ରହି ସେମାନେ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରି 
ସେବାବ୍ରଚ ଉଦ୍‌ଯାପନ କରିଥୁଲେ । ସଂଖ୍ୟାରେ ସେମାନେ ଦ୍ଵାଦଶ ଜଣରୁ ଅଧକ ନ ହେଲେ 
ମଧ୍ଯ ପ୍ରଡ୍ୟେକେ ଗୁରୁଗତପ୍ରାଣ ଓ ଅସାମାନ୍ୟ କର୍ମକୁଷଳ ଥୁଲେ । ନରେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଖାଲର ସେସମୟର 
ଜୀବନଧାରା ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ଵାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ““ ସ୍ଵାମୀଜୀ ( ନରେନ୍ଦ ) ଓ 
ମହାରାଜ (ରାଖାଲ ) ଠାକୁରଙ୍କର ଏତେ ସେବା କରି ମଧ୍ଯ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁନଥ୍ଲେ । 
ସେମାନେ ଦୁଇଜଣ ସାରାରାତି ସାଧନଭଜନ ନେଇ ରହୁଥୁଲେ ।' ` 

ସାଧନା-ଭଜନରେ ଓ ଗୁରୁ ସେବାଶୁଶ୍ରୁଷାରେ ନିରତ ପାର୍ଷଦମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ 
ଅବୃଶ୍ୟପ୍ରେମ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିରଖୁଥିଲେ ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ମଧ୍ଯରେ ଗଭୀର 
ଆମ୍ବୀୟତା ଗଢ଼ିଉଠିଥୁଲା। ସ୍ଵାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ପୁରୀରୁ ୧୯୧୫ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ୧୫ 
ତାରିଖରେ ଲିଖୂତ ଏକ ପତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ମନୋହର ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, 
“ମାନେ ପଡ଼େ ସେହି କାଶୀପୁରର ଉଦ୍ୟାନରେ ତୁମେ ଓ ମୁଁ ଥୁଲେ । ଠାକୁର କହୁଥୁଲେ ¬ 
ତୁମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମାରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ।4 ମନେପଡୁଛି, କହିଲେ ¬ 'ତୁମେମାନେ ଯେମିତି 
ମାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ମୁଁ ମାଙ୍କଡ଼ନଚାଳି, ତୁମମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଟାର ଦଉଡ଼ି ମୋ ହାତରେ । ବେଶୀ ଉପଦ୍ରବ 
କଲେ, ମାଙ୍କଡ଼ନଚାଳୀ ଦଉଡ଼ି ଟାଣିଦିଏ ।୮”୮ କହୁଛି ଭାଇ ମନେ ରଖୂଥାଅ, ଆମେମାନେ ତାଙ୍କ 
ହାତର ମାଙ୍କଡ଼ । ରାମ ଅବତାରରେ ଲାଞ୍ଜ ଥୁଲା, ଏଥର ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଖଳ | ବିଦ୍ୟାବୁଦ୍ଧି ସେଥର 
ଯେମିତି ଏଥର ତାହା ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ବେଶୀ ବୋଲି ମନେ କରନାହିଁ । ଏ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର 
ବାଣୀ ।”୮୧ ଏହି ପତ୍ରର ଇଙ୍ଗିତରୁ ବୁଝାଯାଏ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ସମାଗତ ଭକ୍ତଗଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ 
କେନ୍ଦ୍ର କରି କିପରି ଗଭୀର ପ୍ରେମବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ । 

ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ବୁଢ଼ାଗୋପାଳଙ୍କଦ୍ଵାରା ଆନୀତ ଗୈରିକ ବସ୍ତ୍ର ଓ 
ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମାଳା ନରେନ୍ଦ୍ର, ରାଖାଲ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ¬ ନଅଜଣ' ତ୍ୟାଗୀ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ 
ବିତରଣ ହେଲା । ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଆଦରର ଦୁଲାଳ ରାଖାଲକୁ ବୈରାଗ୍ୟଚିହ୍ନରେ ଭୂଷିତ କରିଛନ୍ତି; 
ତାଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟପୂତ ଜୀବନ ସୁଗଠିତ କରିବାର ଇଚ୍ଛାରେ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଘର ଭିକ୍ଷା କରାଇଛନ୍ତି । 
ସେବକ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଭିକ୍ଷାଲବ୍‌ ଧ ଶୁଦ୍ଧ ମାଧୁକରୀର ଅନ୍ନ ସ୍ଵୟଂ ଗ୍ରହଣ କରି ଠାକୁର ସେମାନଙ୍କୁ 
ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି । 

ଭିକ୍ଷାର ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ନ ମାଧୁକରୀ କରିବାକୁ ଯାଇ ଦିନକର ଅଭିଜ୍ଞତା ଲାଟୁ ମହାରାଜ 


୧. ପତ୍ରସଂକଳନ ପ୍‌: ୨ ୩- ୨ ୪, ସ୍ବାମୀ ଅଭେଦାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଲିଖୂତ ପଡ୍ର । 
୨. ଆଉ ଖଣ୍ଡିଏ ବସ୍ତ୍ର ଭୈରବ ଭକ୍ତ ଗିରିଶଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା । କାହାରିବା ମତରେ ତାହା ପାଇଥୁଲେ ଛୋଟ ଗୋପାଳ । ତ୍ୟାଗୀ ଏଗାର ଜଣଙ୍କର 


ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ଯରେ ୭୯ 


କହିଥୁଲେ । ଦିନେ ମୋତେ ଓ ରାଖାଇବାବୁଙ୍କୁ ଠାକୁର ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ କହିଲେ । ଗଲାବେଳେ 
ଠାକୁର ଯେମିତି ରୋଜ କୁହନ୍ତି କହିଦେଲେ - କେହି ଗାଳି ଦେବେ, କେହି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, 
କେହି ପଇସା ଦେବେ - ତୁମେ ସବୁ ନେବ | ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଆମକୁ ଭିକ୍ଷ୮ କରିବା ଦେଖୁ ତଡ଼ି 
ଦେବାକୁ ଆସିଲା । କହିଲା -“ଏମିତି ଷଣ୍ଢା ଷଣ୍ଢା ଟୋକା, ପୁଣି ଭିକ୍ଷାକରୂଛନଂ କାମ କରି 
ଖାଇପାରୁନ? ରାଖାଲବାବୁ ଚଡ଼ାଖାଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ । ମୁଁ ଯେତେ କହିଲି ଠାକୁର ଆଗରୁ 
ଏସବୁ କଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସେ ସବୁ ନେବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ରାଖାଲବାବୁ ଲାଜ ଅନୁଭବ 
କରନ୍ତି । ଶେଷରେ କହିଲି - 'ଭୟ ପାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଚାଲନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ଯିବା ।' ତାପରେ 
ଜଣେ ବିଧବାଙ୍କ ଘରକୁ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଗଲୁ । ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହିଲେ ¬ ତୁମେ କେଉ 
ଦୁଃଖରେ ଭିକ୍ଷା କରୁଛ ବାବା ! ତୁମର ଅଭାବ କଅଣ?” ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ସବୁ କହିଲୁ । 
ସେତେବେଳେ ସେ ଭାରି ଖୁସୀ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ସୁଉକି (୨୫ ପଇସା) ଦେଲେ ଓ 
ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଖୁବ୍‌ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ-- (ତୁ ମେମାନେ ଯେଉଁଥୁପାଇଁ ବାହାରିଛ, ଭଗବାନ 
ତୁମର ଆଶା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ।” ତାପରେ ଆହୁରି ଅନେକଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲୁ । ସେମାନେ ସବୁ କିଏ 
ଚାଉଳ କିଏ ବା ପଇସା ଦେଲେ । ସେସବୁ ଆଣି ତାଙ୍କ ( ଠାକୁରଙ୍କ ) ପାଖରେ ଦେଲୁ । ଠାକୁର 
ପଚାରିଲେ ¬ ' ଆଜି କିପରି ଭିକ୍ଷା କରିଲୁ କହ?” ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ସବୁ କହିଲୁ | ସେହି ସୀ ଲୋକଟିର 
କଥା ଶୁଣି କହିଲେ ' ସେ ଠିକ୍‌ କହିଛି | ଦେଖ୍‌! ଏଠିକାର ସଙ୍ଗେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ସମ୍ନ୍ଧ 
ଅଛି !' ` 
ଠାକୁରଙ୍କ ତ୍ୟାଗୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯୁରୁ କେତେଜଣ ବୈରାଗ୍ୟର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ହେତୁ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନରେ 


ନାମ ¬ରାଖାଇ, ନରେୟ, ବାବୁରାମ, ନିରଞ୍ଜନ, ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ୁ, ତାରକ, ଶରତ, ଶଶୀ, କାଳୀ, ଲାଟୁ ଓ ବୁଢ଼ାଗୋପାଳ । 
ପୁଥୂକାର ଲେଖୁଛନ୍ତି :- ବସ୍ତ୍ରମାଳା ଏକତ୍ରରେ ଗୋପାଳ ତତ୍କ୍ଷଣୋ 
ହାଜର କରିଣ ଦେଲା ପ୍ରଭୁ ¬ ସନ୍ନିଧାନେ ॥ 
ସନ୍ନ୍ୟାସର ଉପଯୁକ୍ତ ଯେ ଯେ ଭକ୍ତଗଣ । 
ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବସନ ମାଳା କଲେ ବିତରଣ ॥ 
ଏକ ଖଣ୍ଡ ବସ୍ତର ବାକି ରହିଲା ଅବଶେଷୋ 
ପରଦିନ ଦାନ କଲେ ଶ୍ରୀ ଗିରିଷ ଘୋଷେ ॥ (ପ୍‌ : ୬୨ ୦) 
ଅନ୍ୟ ଏକସ୍ଥାନରେ ପୁଥୁକାର ଲେଖୁଛନ୍ତି :- 
ପରଦନ ବିଧଵମତେ କ୍ରିୟା ସମାପନୋ 
ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦେଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ଦଶଜଣେ ॥ 
ନରେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୀନ ଲାଟୁ ନିତ୍ୟନିରଞ୍ଜନା 
ବାବୁରାମ କାଳୀଚନ୍ଦ୍ର ବଣିକନନ୍ଦନ ॥ 
ସୁନ୍ଦର ଶରତ ଶଶୀ ତାରକ ଘୋଷାଲା 
ଶେଷେ ଥୁଲା ନାମ ଯାର ମୁରବି ଗୋପାଳ ॥ 
ରାଖାଲ ନଥୁଲା ଆଜି ଯାଇଥୁଲା ଗୃହୋ 
ପଶ୍ଚାତେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାରୁ ଗୋଚରେ ॥ (ପ୍‌ : ୬୨୮) 
ଏବଂ ପରବର୍ତୀ କାଳରେ ମୁନ୍‌ସିଙ୍କର ଭଙ୍ଗା ଗୃହରେ ବରାହନଗର ମଠରେ ସେମାନେ କୁଳଗତ ନାମଆଖ୍ୟା କଲେ ପରିହାର। ଶଶୀଭୂଷଣ ଘୋଷ 
ରଚିତ ' ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଦେବ' ଗ୍ରକ୍ଥର ପ୍‌ ୪୬୦ରେ ଦେଖାଯାଏ “'ତିରୋଧାନର କେତେଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀଗୁରୁଦେବଙ୍କ ନିକଟରୁ ଉପସ୍ଥିତ ସେମାନେ 
ଏଗାରଜଣ ଭକ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରତିଶ୍ଦୃତ ହୋଇଥୁଲେ ।'' 
୧. ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଲାଟୁ ମହାରାଜଙ୍କର ସ୍ମ,ତିକଥା, ପ୍‌:୧୯୬। 


ମି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ତପସ୍ୟାଦି କରିବାକୁ ଯାଉଥୁଲେ । ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଦିନେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ ' ଆଚ୍ଛା 
ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଇଟା କଅଣ ହେଉଛି କହିଲ ଦେଖ୍‌? କେହି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପଳାଉଛି, କେହି ବା 
ଗଙ୍ଗାସାଗରକୁ ।”” ଶଶୀ ଓ ରାଖାଲର କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ହି ଥଲେ ଧ୍ଯାନ-ଜ୍ଞାନ- ପ୍ରାଣ, 
ସର୍ବତୀର୍ଥର ସାର । ସେମାନେ ଅବିଚଳିତ ଚିତ୍ତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାକାର୍ଯ୍ୟରେ ଓ ଠାକୁରଙ୍କ 
ପ୍ରଦର୍ଶିତ ସାଧନ- ଭଜନରେ ଆତ୍ମନିୟୋଗ କରିଥୁଲେ । 

କାଶୀପୁର- ଲୀଳାରେ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଶରୀର- ମନର ବନ୍ଧନ ଭାଙ୍ଗ 
ତାଙ୍କ ସତ୍‌ସ୍ଵବରୂପକୁ ପ୍ରାୟ ପୂର୍ଣ୍ଟଭାବରେ ପ୍ରକଟ କରିଥୁଲେ, ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ 
ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହ୍ଯତମ ତତ୍ଵ୍‌ ସବୁକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥୁଲେ । ସେଇ ସମୟର ଗୋଟିଏ 
ମଧୁର ସ୍ଲଚି-କଥା ମହାରାଜ ବେଲୁଡ଼ମଠରେ ବସି କହିଥୁଲେ, ' ' କାଶୀପୁର ଉଦ୍ୟାନରେ ଲୀଳା- 
ସମ୍ବରଣର କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଠାକୁର ଅନନ୍ତର କଣ ସବୁ ।୦€ଞ ( ଧାରଣା ) ଦେଇଥୁଲେ! ଦିନେ 
ମୁଁ, ଗିରିଶବାବୁ, ସ୍ଵାମୀଜୀ, ଶଶୀ ଓ ନିରଞ୍ଜନ ଥୁଲୁ । ଆମେ ସେତେବେଳେ ପିଲା ଲୋକ । 
ଗିରିଶବାବୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରବୀଣ ଓ ମେଧାବୀ! ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଖରୁ ଅନନ୍ତ 
ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦୁଇ-ଚାରିଟା କଥା ଶୁଣି କହିଲେ- ଆଉ ନୁହେଁ, ଆଉ ଧାରଣା କରିପାରୁନାହି | ଓଃ! 
କି ସବୁ କଥା! କହୁଥୁଲେ; ଶୁକଦେବ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ଦା, ଗୋଟିଏ ଦାନା ପାଇ ବିଭୋର | 
ରାମ, କୁଷ ପ୍ରଭୂତି ଅବତାଗଗଣ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପକ ଗଛରେ ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ହୋଇ ଫଳୁ ଛନ୍ତି । 
ଏହିସବୁ ଅନନ୍ତର ଭାବ । ଆଅଁମେ ସେତେବେଳେ ପିଲାଲୋକ । ଏତେ ଧାରଣା କିପରି 
କରିପାରିବୁ ?“° 

ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧୂରେ ଭଗବଦୂଲୀଳା ବିଳାସର ଚିନ୍ମୟ ତନୁ ଖଣ୍ଡିକ କ୍ଷୀଣରୁ କ୍ଷୀଣତର 
ହେବାକୁ ଲାଗିଲା: ମନେହେଲା ଦେହର ସକଳ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ଓଦୟାରେ ରଖନ୍ତି 
ଦେହ ଦୟାର ସାଗର” । ମହାନନ୍ଦମୟ ପୁରୁଷ- ଆଖପାଖର କାହାକୁ ମଧ୍ଯ ବିଷଣ୍ଠ ହେବାକୁ 
ଦେଉନଥୁଲେ । “ଭକତରଞ୍ଜନ” ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ନାନାରୂପେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ବିତରଣ 
କରୁଥୁଲେ । ୧୮୮୬ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ୭ ତାରିଖ ରବିବାର । ଠାକୁରଙ୍କର ଶୁଭ ଜନ୍ମତିଥର । 
କାଶୀପୁରରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଖୁବ୍‌ ସଂକ୍ଷେପରେ ଶେଷ କରାଯାଇଥିଲା । ସେଦିନ 
ଲୋରେନଭାଇଙ୍କର ଗୀତ ହେଲା । ଆଉ ସୁରେନ୍ଦ୍ରବାବୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଗଜରା ଫ୍ରୁଲମାଳ ଠାକୁରଙ୍କ 
ଗଳାରେ ପନ୍ଧାଇ ଦେଲେ । ବଳରାମବାବୁ ଓ ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟ ଗୋଟିଏ ଧୋତି ଓ ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର 
ଦେଲେ ଓ ହଳେ ଚପଲ କିଏ ଆଣିଥୁଲେ ଜାଣେନାହିଁ ।””” କ୍ରମେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ଦୋଳ- 
ଉତ୍ସବ । 

ଶ୍ରୀପ୍ରଭୂଦେବଙ୍କ ଯେତେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗମାନେ । 
ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ ଆସି ଫଗୁଣର ଦିନେ ॥ 


ମୀ ଖାପ 
୧. ଧମପ୍ରସଙ୍ଗେ ସ୍ବାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ପ:୫ ୯ -୬୦। 
୨. ଶରୀଶ୍ରୀଲାଟୁ ମହାରାଚଙ୍କର ସୁନ ତିକଥା, ପୃ:୨୫୧ | 


ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାନ୍ିଧ୍ଯରେ ୮୧ 


ମହତ୍‌ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଲୀଳାର ଲଛଶ୍ଵର । 
ଉଠିବାକୁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଅଙ୍ଗ ଥରଥର ॥ 
ଦ୍ବିତଳ ଦେବାଲ ଧରି ଗବାକ୍ଷ ପଥରେ । 
ଛିଡ଼ାହୋଇ ଦେଖନ୍ତି ନୃତ୍ୟଗୀତ ଭକତରେ ॥ 
ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମୁଖାରବିନ୍ଦ କରେ ଝଲମଲ । 
ଭକ୍ତମନବିମୋହନ ଆନନ୍ଦର ସ୍ଥଳ ॥ 
ଅବିରଳ ଲାଲରେଣୁ ଛଟା ଚାରିପଟେ । 
ପଥଯେ ରଙ୍ଗିମାମୟ ଫଗୁଆର ଛାଟେ ॥ 
ଶ୍ରୀପଦେ ପ୍ରଣାମ କରି ପରେ ଭକ୍ତଗଣ । 
ଦୋଳ ଖେଳ ଆଜିକାର କଲେ ସମାପନ ॥ 
ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା, ସାଧନାଭଜନ, ଆନନ୍ଦଉସୂବ ମଧ୍ଯଦେଇ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା । 
କାଶୀପୁର ଲୀଳାର ଆସର ମଧ୍ଯ ଦ୍ରୁତ ସମାପ୍ତି ପଥରେ, ଏହି ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ଯ ଅନ୍ତରଙ୍ଗମାନଙ୍କର 
ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରାୟ ଅସହନୀୟ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା । 
କ୍ରମଶଃ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନ୍ତ୍ଯଲୀଳାର ରାଗିଣୀ ସ୍ପଷ୍ଟତର ସ୍ଵରରେ ବାଜିବାକୁ ଲାଗିଲା । 
ସେବକ ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତମଣ୍ଡଳୀର ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରରେ ଆଶାର ଜାଗରଦୀପ ଆଶଙ୍କାର ଝଡ଼ଝଞ୍ଜାରେ 
ବେଳେବେଳେ କମ୍ପି ଉଠୁଥୁଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ୧୪ ତାରିଖ ରାତ୍ରିରେ ତାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା 
ସଙ୍କଟଜନକ ହେଲା । ଗଭୀର ରାତ୍ରିରେ ଭକ୍ତବର ଗିରିଶ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଲେ । ପରଦିନ 
ସକାଳେ ଅବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ଦେଖାଗଲା, ସେବକମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ହସ ଫୁଟିଉଠିଲା | ଆନନ୍ଦମୟ 
ପୁରୁଷଙ୍କର ଅସହନୀୟ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟରେ ରାଖାଲ, ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୂତି କାତର ହୋଇପଡ଼ିଲେ । 
ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁହ କଅଣ କରିବେ, କଅଣ କଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହର କଷ୍ଟକୁ 
ସାମାନ୍ୟ ଲାଘବ କରାଯାଇପାରିବ--ଏହିସବୁ ଭାବି ଦିଗହରା ହେଲେ । ମଝିରେ ମଝିରେ 
ସେମାନଙ୍କର ମନେହୁଏ --ଠାକୁର ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଏହି ଦେହର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ । 
ରାଖାଲ, ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୂତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଵସିଥାଆନ୍ତି । ଠାକୁର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓ 
ସ୍ନେହରେ ଯେପରି ବିଗଳିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି । ଯେପରି ଶିଶୁକୁ ଆଦର କରନ୍ତି, ସେହି ଭଳି 
ରାଖାଲ ଓ ନରେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଦର କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମୁଁହରେ ହାତ ବୁଲେଇ ଆଦର କରୁଛନ୍ତି । 
‹ ରାଖାଲ ( ସସ୍ନେହ ) ଆପଣ କହନ୍ତୁ- ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ରହିବ | 
ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ସେ ଛଶ୍ଵରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା । 
ନରେନ୍ଦ୍ର- ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଓ ଛଶ୍ଵରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏକ ହୋଇଯାଇଛି । 
ଠାକୁର ଟିକିଏ ନୀରବ ଅଛନ୍ତି- ଯେପରିକି କଅଣ ଭାବୁଛନ୍ତି । 
ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ( ନରେନ୍ଦ୍ର, ରାଖାଲ ଆଦି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି) ଆଉ କହିଲେ ହେଉଛି କାହି ? 


୦” ଇଃ 
୧. ପୁଥି, ପ:୬୨୩-୨୪।| 


୮୨ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଏବେ ଦେଖୁଛି ଏକ ହୋଇଯାଇଛି । ନଣନ୍ଦ ଭୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମତୀ କହିଲେ, “ତୁମେ ହୃଦୟ 
ଭିତରେ ଥାଅ” । ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, 
ଏମିତି ଵ୍ୟକୁଳତା ¬ ଯେପରି ବିଲେଇ ରାମ୍ପୁଡ଼ି ବିଦାରି ପକାଉଛି- ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଆଉ 
ବାହାରିଲେ ନାହିଁ ! 

ରାଖାଇ- ( ଭକ୍ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୂଦୁସ୍ରରେ ) ¬ ଗୌର ଅବତାରଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତ | ଆପଣାର 
ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚାଲିଛି । ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, 'ସେ ମଣିଷ ହୋଇ- ଅବତାର 
ହୋଇ - ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତି । ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କରି ସଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ।' 

ରାଖାଲ- ସେଥୁୂପାଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେପରି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ନ ଯାଆନ୍ତି । ଠାକୁର 
ମୃଦୁମୃଦୁ ହସୁଛନ୍ତି ଓ କହୁଛନ୍ତି- ବାଉଲମାନଙ୍କର ଦଳ ( ଏକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଶ୍ରେଣୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 
ସଂସାର ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣା ନାହିଁ କି ସଂସାରୀ ହେବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ) ହଠାତ୍‌ ଆସିଲେ ନାଚିଲେ 
ଗାଇଲେ, ପୁଣି ହଠାତ୍‌ ଚାଲିଗଲେ । ସେମାନେ ଆସିଲେ ଓ ଗଲେ, କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ 
ନାହିଁ |”? 

କିଛିକ୍ଷଣ ନୀରବ ରହି ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ‹ ‹' ଦେହ ଧାରଣ କଲେ କଷ୍ଟ 
ତ ଅଛି।... ଆଉ ଏହି ଯେ ଦେହ ଧାରଣ କରିବା -ଏହା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ !?' ଠାକୁର 
ନରେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି । 

ରାଖାଲ ( ସହାସ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ) ¬ ନରେନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍‌ ବୁଝିଛି | 

ଠାକୁର ହସିହସି କହୁଛନ୍ତି ' ହଁ | ପୁଣି ଦେଖୁଛି ଅନେକେ ବୁଝିଛନ୍ତି | ( ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପ୍ରତି ) 
ନୁହେଁକି ??? 

ଠାକୁର ରାଖାଲ ଆଦି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଠାରି ନରେନ୍ଦ୍ର ଓ ମଣିଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ । 

ଠାକୁରଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତ ବୁଝି ରାଖାଲ କହୁଛନ୍ତି ( ସହାସ୍ୟ ) -ଅ।ପଣ କହୁଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ରର 
ବୀରଭାବ ଆଉ ଏହାଙ୍କର ସଖୀଭାବ? ଠାକୁର ହସୁଛନ୍ତି ।... 

ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ (ସହାସ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ )¬ ଆଚ୍ଛା, ମୋର କି ଭାବ ? 

ନରେନ୍ଦ୍ର - ବୀରଭାବ, ସଖୀଭାବ-- ସବୁଭାବ | 

ଠାକୁର ଏହିକଥା ଶୁଣି ଯେମିତି ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ । ହୃଦୟରେ ହାତରଖୂ କଣ 

କହୁଛନ୍ତି । 

ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଦେଖୁଛି ଏହା ଭିତରୁ ହିଁ ଯାହା କିଛି । ଇଙ୍ଗିତ ବୁଝି ନରେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ- 
ଯେତେ ସୃଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ! 

ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ( ରାଖାଲ ପ୍ରତି ଆନନ୍ଦରେ ) - ଦେଖୁଲୁ ! 

କିଛିସମୟ ସତ୍‌ପ୍ରସଙ୍ଗ ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଦେଶରେ ନରେନ୍ଦ୍ର “ ମୋହମୁଦ୍‌ଗର'ରୁ ଆବୃଭି 


୧. କଥାମୃତ-୩୨୪।୨ | 


କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ଠାକୁର ନରେନ୍ଦ୍ରକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି କହିଲେ, ଏ କଣ ! ““ଏ କଣ ! ଏ ସବୁ 
ଭାବ ଅତି ସାମାନ୍ୟ !”? ନରେନ୍ଦ୍ର ଇଙ୍ଗିତ ବୁଝି ସଖୀଭାବର ଗୀତ ଆରମ୍ଭ କଲେ- 

““ କାହିଁ ସଖୂ ଜିଇବା ମରିବା କି ବିଧାନ | 

ବ୍ରଜର କିଶୋର ସଖ୍ମୁ, କାହିଁ ଗଲା ପଳାଇ, ବ୍ରଜଜନ ତ୍ଯଜିଲା ପରାଣ ॥ 

କାନନ ବଲ୍ଲରୀ, ଗଳେ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ନବୀନ ତମାଳେ ଦେବି ଫାସ । 

ନୁହେଁ ଶ୍ୟାମ ଶ୍ୟାମ ଶ୍ୟାମ ଶ୍ୟାମ ଶ୍ୟାମ ନାମ ଜପି ଛାର ତନୁ କରିବି ବିନାଣ ॥°” 

ନରେନ୍ଦ୍ରର ଗୀତ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ମୁଗ୍‌ଧ ହେଲେ । ଦେଖାଗଲା, ଠାକୁରଙ୍କର ଓ ରାଖାଲର 
ଚକ୍ଷୁରୁ ପ୍ରେମାଶ୍ରୁ ପଡୁଅଛି ।`° 

ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଖାଲକୁ ସେହି ଛୋଟ ବାଳକ ଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି । 
ଦେଖାଯାଉଥୁଲା-- କେତେବେଳେ ବା ସେ ତାଙ୍କ ମୁହରେ ହାତବୁଲାଇ ଆଦର କରୁଛନ୍ତି, 
କେତେବେଳେ ସାମ୍ନାରେ ବସାଇ ଖୁଆଉଛନ୍ତି । ରାଖାଲ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭାବନାର ଅନ୍ତ ନଥ୍‌ଲା । 
ରୀଖାଲର ବାଳକବତ୍‌ ସରଳତା ଦେଖୁ ଦିନେ ଠାକୁର ଅଶ୍ରୁବିସର୍ଜନ କରୁକରୁ କହିଥୁଲେ, “ତୁ 
ଏତେ ସରଳ! ଆ ହା ମୁଁ ଚାଲିଗଲେ ତତେ କିଏ ଦେଖୁବ ?”” ? ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ରାଖାଲ ନିକଟରେ 
ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ଵରୂପ ବୃହତ୍‌ ରୁ ବୃହତ୍ତର, ମହତ୍‌ରୁ ମହତ୍ତର ରୂପରେ ପ୍ରତିଭାତ ହେବାକୁ 
ଲାଗିଲା। ଏପ୍ରିଲ ମାସ ୨୨ ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ରାଖାଲ, ଶଶୀ ଓ ମାଷ୍ଟର 
ମହାଶୟ ଉଦ୍ୟାନପଥରେ ପଦଚାରଣ କରୁଥିଲେ । ରାଖାଲ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହୁକହୁ ମନ୍ତବ୍ୟ 
କଲେ, “ ' ( ଠାକୁର ) ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଟାୱ୍‌ାର୍‌ | ସେଠାରେ ବସି ସବୁ ଖବର ମିଳେ | ଦେଖୁବାକୁ 
ମିଳେ, କିନ୍ତୁ କେହି ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ,- କେହି ତାର ମୂଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ |?” 
ଠାକୁରଙ୍କ ଚିନ୍ତା କରି, ଠାକୁରଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଭାବ ଓ ବାଣୀ ଅନୁଧ୍ଯାନ କରି ରାଖାଲ ତଦ୍‌ଗତ ପ୍ରାଣ 
ହୋଇ ଦିନ କଟାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ । କିଛିଦିନ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା କିଛି ପରିମାଣରେ 
ପ୍ରଶମିତ ହେଲା, ଭକ୍ତଜନଙ୍କର ପ୍ରାଣରେ ଆଶାଦୀପ ଉଜ୍ସଳ ହୋଇ ଉଠିଲା ।୪ କିନ୍ତୁ କେତେ 
ଦିନ ମଧ୍ଯରେ ସେହି ସାମୟିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ- ଉନ୍ନତି ରହିଲା ନାହିଁ । 

ଲୀଳାସମ୍ବରଣର କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଠାକୁର ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କୁ ଏକାନ୍ତରେ ଡାକି ତାଙ୍କର 
ତ୍ୟାଗୀ ସନ୍ତାନମଣ୍ଡଳୀର ପରିଚାଳନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦେଶ ଦେଉଥୁଲେ । ରାଖାଲଙ୍କର 
ଅନନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଗୁଣାବଳୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଠାକୁର ନରେନ୍ଦ୍ରକୁ କହିଲେ, ““ରାଖାଲର ରାଜବୁଦି 
ଅଛି, ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିପାରେ ।'' ଠାକୁରଙ୍କ 
ଅଭିପ୍ରାୟ ବୁଝି ନରେନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁଭ୍ରାତାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ““ ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ରାଖାଲକୁ 


୧. କଥାମ୍ତ-୩୨ ୪।୩। 
୨ , 776 5୨//ସ3୮14 9/ଞ1)୮୮୦୮୦୮୦ଥ୪ 0// )., ୮୮ଞ୦()।୦୦୫ ଓ1\ଞ୮ଆାୟ, /॥3)/, 1922, 0. 171 


୩. କଥାମୃତ- ୨।୨୭।୧ । ଠ 
୪. ଧର୍ମତର୍‌ ୨୮ ଏପ୍ରିଲ, ୧୮୮୬ ତାରିଖରେ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରକାଶ କରେ : ‹ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ବରର ପରମହଂସ ମହାଶୟ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅନେକ ଉନଳତ 


= ¡7୬ 


କରିଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତ ରମାନେ ପୁଣିଥରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟଲାଭ କରିବାର ଆଶା ଦେଉଛନ୍ତି 


୪ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ରାଜା” ବୋଲି ଡାକିବା ।”” ଏହା ଶୁଣି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଠାକୁର କହିଲେ, ' ରାଖାଲର ଠିକ୍‌ ନା 
ହୋଇଛି ।” ` ` ଯୁ 

ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଥ୍ବଲେ, ଏଠାକୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତ ସେମାନେ ¬ ଦୁଇ 
ପ୍ରକାରର । ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର! ହେ ଭଶ୍ଵର! ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାରର 
ସେମାନେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ । ସେମାନେ ସେହି କଥା କହନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ବିଷୟ 
ଜାଣିଲେ ହେଲା ପ୍ରଥମ, ମୁଁ କିଏ ? ତାପରେ ସେମାନେ କିଏ--ମୋ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କର 
ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ? ' ଏହି ଜାଣିବାର ଉଦ୍ୟମ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ବର ତପୋବନରେ ବୀଜ ଆକାରରେ ବପନ 
ହୋଇଥିଲା । କାଶୀପୁର ସାଧନ- ଉଦ୍ୟାନରେ ତାହା ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇଉଠିଲା, ପରବର୍ଭୀ କାଳରେ 
ସେହିସବୁ ଚାରାଗଛ ମହୀରୁହରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା- ମାହାତ୍ମା ଜଗତରେ 
ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ । ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପାର୍ଷଦମାନଙ୍କୁନେଇ ଉଦ୍ଧଗତ ମହାଶକ୍ତି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ- ପ୍ରେମବନ୍ଧନରେ 
ବନ୍ଧା ହୋଇଥୁଲା । ଶ୍ରୀର।ମକୃଷ୍ଣକଭାବସୁଧାପାତ୍ରର ଧାରକ ଓ ବାହକ ଏହି ମହା ଶକ୍ତି 
ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଲୀଳାର ଉତ୍ତରପର୍ବ ରଚନା କରିଥୁଲେ । 

“ତୁମେମାନେ ରାସାରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବୁଲିବ, ସେଥୁପାଇଁ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବାକୁ ଟିକିଏ କଷ୍ଟ 
ହେଉଛି' '- ଭକ୍ତବସଳ ଠାକୁରଙ୍କର ଏହି ବାଣୀରେ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ କିଞ୍ଚୁତ ଆଶ୍ବସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ 
ସେ ସ୍ଥୂୁଳଶରୀର-ଆଶ୍ରୟୀ ତାଙ୍କର ଅମୃତମୟ ମତ୍ତ୍ୟଲୀଳା ଶେଷ କଲେ। ସେଦିନ ଥୁଲା 
୧୮୮୬ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ୧୬ ଅଗଷ୍ଟ, ଶ୍ରାବଣ ପୂଣ୍ଠିମା ତିଥଵ । ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣର ସାମୟିକ ଅନ୍ଧକାର 
ଭଳି ବିଷାଦ ବେଦନା ଚଚୁଦ୍ଦିଗ ଢାଙ୍କି ପକାଇଲା, ମନେ ହେଲା ଅନ୍ଧିକାର ଯେମିତି ଆଉ ଦୂର 
ହେବନାହିଁ । କିଛିଦିନ ପରେ ଭକ୍ତବୂନ୍ଦ ନିଜ ନିଜ ଅନ୍ତରର ମଣି କୋଠରୀରେ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ 
ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ମୂଭିରେ ସମାସୀନ ଦେଖ୍‌ ଶାନ୍ତି ଫେରି ପାଇଲେ, ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ-ମନନରେ 
ବ୍ୟାପୃତ ରହିଲେ । 

କ୍ରମେ ନରେନ୍ଦ୍ର, ରାଖାଲ ପ୍ରଭୂତି ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ତ୍ୟାଗୀ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ହେଲା- 
ଶ୍ରୀଠାକୁରଙ୍କର ଆରବ୍‌ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଅଛି । ଅବତାର ପୁରୁଷ 
“ଜଗଦ୍ଧିତାୟ” ଯେଉଁ ଭାବଗଙ୍ଗାର ଅବତରଣ କରାଇଥୁଲେ, ନୁତନ ଯୁଗର କଳୁଷବିନାଶି ନୀ 
ସେହି ଜାହ୍ନବୀର ସଲିଳଧାରାକୁ ଜନପଦର ମଧ୍ଯରେ ପଥ ଦେଖାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବାକୁ 
ହେବ । ସର୍ବକଳୁ ଷହାରୀ ଭାବଗଙ୍ଗା ଦୀର୍ଘକାଳର ସଞ୍ଚୃତ କ୍ଲୀବତା, ଜଡ଼ତା ଓ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଦୂର 
କରି ବହୁଜନହିତାୟ ବହୁଜନସୁଖାୟ ଯୁଗଯୁଗ ଧରି ପ୍ରବାହିତ ହେବ । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଖ୍‌ 
ଆଗରେ ଭାସି ଉଠେ, ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ସମ୍ବରଣର କିଛିକାଳ ପରେ ଶ୍ରୀମାଙ୍କର 
ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ଭାବଦ୍ୟୋତକ ଦର୍ଶନ ! ଶ୍ରୀମା କହିଥ୍‌ଲେ, ' “ କାମାରପୁକୁରରେ ଯେତେବେଳେ 
ଥୁଲି, ବୂନ୍ଦାବନରୁ ଆସିବା ପରେ,... ଆଉ ଭାବୁଥୁଲି ଗଙ୍ଗାହୀନ ସାନରେ କେମିତି ରହିବି, 
ଗଙ୍ଗାସ୍ନାନରେ ଯିବି ବୋଲି ଭାବିଲି ।... ଦିନେ ଦେଖ୍‌ଲି ଯେ ସାମନା ରାସା| ଦେଇ ଭୁତିଖାଲ 


୧. ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ପୃ; ୮ ୭, ୯୩, ୯ ୪! ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ସ୍ଵାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦ, ପ୍ରମୁଖ ଗୁରୁଭାତାଗଣ ଚିଠିରେ ପ୍ରାୟ ଲେଖନ୍ତି 'ରାଖାଲରାଳା ` 
୨. କଥାମୃତ - ୪୧୪୧ | 


ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ଧରେ ୮୫ 


ଦିଗରୁ ଠାକୁର ଆସୁଛନ୍ତି, ପଛରେ ନରେନ, ବାବୁରାମ, ରାଖାଲ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଯେତେ ଭକ୍ତଗଣ- 
-କେତେ ଲୋକ ! ଦେଖେ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ପାଦରୁ ପାଣିର ଫ୍ରିଆରା ଢ଼େଉ ଖେଳିଖେଳି 
ଆଗେ ଆଗେ ଆସୁଛି -ଏହି ଜଳର ସ୍ରୋତ! ମୁ ଭାବିଲି, ଦେଖୁଛି ଇଏ ତ ସବୁ, ତାଙ୍କ 
ପାଦପଦ୍ମରୁ ତ ଗଙ୍ଗା ! ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ରଘୁବୀରଙ୍କ ଘର ପାଖର ମନ୍ଦାର ଫ୍ରୁଲ ଗଛରୁ ଫ୍ରୁଲ 
ତୋଳି ଆଣି ଗଙ୍ଗାରେ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲି ।୧ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପଦାମ୍ବୁଜରୁ ନିର୍ଗତ ଓ 
ଶ୍ରୀମାତାଠାକୁରାଣୀ କର୍ତତୁକ ଆରାଧ୍ଵତ ଭାବଗଙ୍ଗା ସର୍ବବିଧ୍‌ କଲ୍ୟାଣାଭିମୁଖୀ ହୋଇ ଜଗତର 
ନାନାଦିଗକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି । ଆମେ ବତ୍ତ ମାନ ସେଇ ଇତିବୂଦ୍ତର ଏକାଂଶର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ 
ଅନୁସରଣରେ ଲିପ୍ତ. ରହିବୁ । 


@ © 


ଆ ା।୍‌।।]।}॥ 


୧.ଶ୍ରୀଶ୍ରୀମାୟେର୍‌ କଥା, ୨ୟ ଭାଗ ପ୍‌: ୧୪୮ 


ତୃତୀୟ ଅଧ୍ଯାୟ 


ଦିବ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧକାର 


ଲୀଳା ଗୁଣମଣି ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଚକ୍ଷୁର ଅନ୍ତରାଳ ହେବାରୁ ତଦ୍‌ ଗତ ପ୍ରାଣ 
ରାଖାଇଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ମାତୃହରା ବାଳକ ଭଳି ବ୍ୟାକୁଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା । ଠାକୁର 
ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ଏକାଧାରରେ ତାଙ୍କର ମାତା ଓ ପିତା, ସଖା ଓ ସହାୟ, ଏକମାତ୍ର ନିର୍ଭରସିଳ | 
ଠାକୁରଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତ ରେ ସେ କିପରି ଭାବରେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବେ ତାହା ସ୍ଥିର କରିପାରିଲେ 
ନାହିଁ । ତାଙ୍କର ବିରହକାତର ମନର ଭାବ ଯେମିତି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକର ଗୋଟିଏ 
ଶ୍ଳୋକରେ । 

ଯୁଗାୟିତଂ ନିମିଷେନ ଚକ୍ଷୁଷା ପ୍ରାବୃଷାୟିତମ୍‌ । 
ଶୂନ୍ୟାୟିତଂ ଜଗତ ସର୍ବଂ ଗୋବିନ୍ଦ ବିରହେଣ ମେ ॥ 

ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ବିହୁନେ ଜୀବନ୍ଜ୍‌,କ୍ତ ରାଖାଲକୁ ତ୍ରିଭୁବନ ଶୂନ୍ୟ ବୋଧ ହେଲା । ଦୁଃଖର 
ତୁଷାନଳରେ ଅନ୍ତଃକରଣ ଦଗ୍ଧ ହେଉଥାଏ | ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଦିବ୍ୟ-ସଙ୍ଗର ସୁଖସ୍ମ ତି ପ୍ରତି 
ମୂହୁଉଁରେ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ତକୁ ଅସ୍ଥିର କରି ପକାଉଥୁଲା । 

ମହାକାଳ ଚାଲିଅଛି ଅବ୍ୟାହତ ଗତିରେ |। ଦିନ ଶେ ଷରେ ରାତ୍ରି ଆସେ; ରାତ୍ରିର ଶେଷରେ 
ଦିନ । ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକଙ୍କର ମନେ ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଧ୍ରୁବତାରା 
ଅସ୍ତମିତ । ତ୍ୟାଗୀ ସନ୍ତାନଗଣ ଅନାଥ ହୋଇ ଶୋକସାଗରରେ ଭାସୁଥାଆନ୍ତି । ତଦାନୀନ୍ତନ 
କେତେକ ଘଟଣା କ୍ରମଶଃ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରେ । ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥି ଓ ଭସ୍ମ ଗୋଟିଏ 
କଳସୀରେ ପୁରାଇ ଶଶୀଭାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡାଇ ଉଦ୍ୟାନଗୃହକୁ ଆଣିଥୁଲେ । ଯେଉଁ ବିଛଣାରେ 
ସେ ଶୋଉଥୁିଲେ ସେଠାରେ କଳସୀଟି ରଖୂ ଦିଆଗଲା। ତା'ପରଦିନ ଗୋଲାପ-ମା ଆସି 
ଖବର ଦେଲେଏ-- ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ ଠାକୁର ଦେଖା ଦେଇ ହାତର ବଳା ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି । 
କହିଛନ୍ତି- (ମୁଁ କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି କି? ହେଇତ ରହିଛି; ଖାଲି ସେ ଘରୁ ଏ ଘରକୁ ଆସିଛି |” 
ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଦୁଃଖ କରୁଥୁଲେ ଗୋଲପ-ଯମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଦୂର 
ହୋଇଗଲା । ଏବେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି କହିଲେ (ସେବା ଯେମିତି ଚାଲୁଥିଲା ସେମିତି 
ଚାଲିବ।”... ଦ୍ବିପୁହରରେ ସେଦିନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରାହୋଇଥୁଲା | ସମସ୍ତେ 
ମିଶି ତାଙ୍କ କୋଠରୀରେ କୀର୍ଭନ କରିଥୁଲେ । ରାତିରେ ସୁଜି ପାଏସ୍‌ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତାଙ୍କୁ 
ନିବେଦନ କରାହେଲା ଓ ରାମନାମ ଶୁଣାହେଲା । ତା'ପରେ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜ ଘରକୁ 
ଚାଲିଗଲେ । ମୁଁ/ ଗୋପାଳ ଭାଇ ଓ ତାରକ ଭାଇ ସେଠାରେ ରହିଗଲୁ । ... ତିନିଚାରି ଦିନ 
ପରେ ଶ୍ରୀମା ମୋତେ ଗୋଲାପ ମାଙ୍କୁ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀଦିଦିଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ଵର ଗଲେ; 
ସନ୍ଧ୍ୟାପୂର୍ବରୁ ସେ କାଶୀପୁର ଉଦ୍ୟାନକୁ ଫେରିଆସିଲେ । ଶୁଣିଛି ସେହିଦିନ ଓପରଓଳି 
ସମୟରେ ରାମବାବୁ ବଗିଚାକୁ ଆସିଥୁଲେ। ଦ୍ବିପ୍ରହରରେ ଶଶୀଭାଇ, ନିରଞ୍ଜନଭାଇ, 
ଲୋରେନଭାଇ, ରାଖାଲଭାଇ ଓ ବଳରାମଭାଇ ଆସିଥୁଲେ | ରାମବାବୁ କାଶୀପୁରର 


ଦିବ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧ୍ୂକାର ୮୭ 


ଉଦ୍ୟାନ ଗୃହକୁ ଖାଲି କରିବାକୁ ଚାହଛନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜନିଜର ଗୃହକୁ ଫେରିଯିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ।”! 

ଗୋଟିଏ କଠିନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲା । ପ୍ରଧାନ ଗୃହୀଭକ୍ତମାନେ ସ୍ଥିର କଲେ କାଶୀପୁଂ 
ଉଦ୍ୟାନ ଗୃହର ଭଡ଼ା ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁଟାଇ ଦେଇ ଘରଟି ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ 
ନେତୂସ୍ଥାନୀୟ ଭକ୍ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଦତ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲେ ଯେ, ଠାକୁରଙ୍କର ଭସ୍ମାସ୍ଥି ପୂଂ୍‌ 
କଳସୀ କାକୁଡ଼ଗାଛିର ଯୋଗୋଦ୍ୟାନରେ ସମାହିତ କରାଯିବ । ଉପରନ୍ତୁ ସେ ତ୍ୟାଗୀ ସନ୍ତାନମାନଡୁ 
ନିର୍ଦେଶ ଦେଇ କହିଲେ ଯେ, ତୁମେମାନେ ନିଜନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଯିବ | କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଏହି 
ପ୍ରସ୍ତାବ ତ୍ୟାଗୀ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମନଃପୂତ ହେଲାନାହି । ସେମାନେ ନିଜନିଜ ମଧ୍ଯରେ ବୁଦ୍ଦି 
ପରାମଶ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନନ୍ୟୋପାୟ ହୋଇ ସେମାନେ ସ୍ଥିର କଳେ 
ଯେ, “ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ଅସିର ବେଶୀ ଅଂଶ କଳସରୁ ବାହାର କରି ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ 
ରଖୁ ସେହି ପାତ୍ରକୁ ବାଗ୍‌ବଜାରରେ ଭକ୍ତ ବଳରାମବାବୁଙ୍କର ଘରେ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଉ ଏବଂ 
ରାମବାବୁ ଯେମିତି ଘୁଣାକ୍ଷରରେ ସେକଥା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜାଣି ନପାରନ୍ତି । ପରେ ରାମବାବୁ 
ଆସିଲେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅସ୍ଥି କଳସୀ- ସହ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ।” ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ତାହା ହିଁ କରାଗଲା । 
ସେହି ରାତ୍ରିରେ କଳସୀରୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଅସ୍ଥିକୁ ବାହାର କରି ଗୋଟିଏ ଡବାରେ ରଖାଗଲା ଏବଂ 
ଯତ୍‌ ସାମାନ୍ୟ ଅସ୍ଥିଗୁଣ୍ଡ। ଭସ୍ମ ଓ ଗଙ୍ଗା ମାଟି ସେହି ତମ୍ବା କଳସୀରେ ରଖୁଦିଆଗଲା । ପବିତ୍ର- 
ଅସ୍ଥି ସପ୍ତାହେ କାଳ କାଶୀପୁର ଉଦ୍ୟାନରେ ରକ୍ଷିତ ହେଲା । ପ୍ରତ୍ୟହ ତାର ପୂଜା ଓ ଭୋଗ 
ଆରତି ହେଉଥାଏ । ୧୮୮୬ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ୨୩ ତାରିଖ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ସେହି 
ଅସ୍ଥିକଳସୀ ମହାସମାରୋହରେ କାକୁଡ଼ଗାଛି ଉଦ୍ୟାନରେ ସମାହିତ କରାଗଲା | ଏହି ଉତ୍ସବରେ 
ଗୃହୀ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କ ସହିତ ନରେନ୍ଦ୍ର ରାଖାଲ, ଶଶୀ ଇତ୍ୟାଦି ତ୍ୟାଗୀ ସନ୍ତାନଗଣ ଯୋଗଦାନ 
କରିଥୁଲେ । କାକୁଡ଼ଗାଛିର ଉତ୍ସବପରେ ରାମଲାଲ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ଯାୟ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ବରରେ ଗୋଟିଏ 
ଭୋଜି ଦେଲେ । ସେଠାରେ ମଧ୍ଯ କୀଉନ ହୋଇଥୁଲା । 

ଭକ୍ତ ବଳରାମବାବୁ ଶ୍ରୀମା, ଲକ୍ଷ୍ମୀଦିଦି, ଗୋଲାପ-ମା ପ୍ରଭୂତିଙ୍କୁ ନିଜର ବାସ ଗୃହକୁ 
ଯନ୍ରସହକାରେ ନେଇ ଆସିଲେ । ସେହି ପବିତ୍ର ଭସ୍ମାସ୍ଥିପୂଣ୍ଠ ପାତ୍ରଟି ସେହି ଗୃହକୁ ଅଣାଗଲା 
ଏବଂ ବସୁପରିବାରର ଠାକୁର ଘରେ ସ୍ଥାପନପୂର୍ବକ ପୂଜାନୁଷ୍ଠାନାଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା । ଲାଟୁ ଓ 
ରାଖାଲ ଠାକୁରଙ୍କ ବ୍ୟବହୃତ ଯାବତୀୟ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇ ବଳରାମବାବୁଙ୍କ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ 
ହେଲେ । ଘରର ଦୋମହଲାକୁ ଉଠିବାପାଇଁ ଥ୍ବବା ସିଡ଼ିର ବାମପଟ ଘରେ ସେହି ସକଳ ଦ୍ରବ୍ୟ 
ରଖାଗଲା ।° ଭକ୍ତ ବଳରାମଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀମା, ଲକ୍ଷ୍ମୀଦିଦି, ଗୋଲାପ- ମା, ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କ 
ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତ୍ୟାଗୀ ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ଲାଟୁ, ଯୋଗେନ ଓ କାଳୀ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଲେ । 
ସେମାନେ ଦେଓଘର, କାଶୀ, ଅଯୋଧା| ହୋଇ ବୃନ୍ଦାବନଧାମକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ | ଅଯୋଧାରୁ 


୧. ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଲାଟୁ ମହାରାଜଙ୍କର ସ୍ମ ତିକଥା, ପ୍‌: ୨୬୩ 

୨. ମୋର ଜୀବନକାହାଣୀ : ସ୍ବାମୀ ଅଭେଦାନନ୍ଦ ପ୍‌:୧୨୩,୧୨୪ 

୩. ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂତାସ୍ଥି-ରକ୍ଷିତ ତମ୍ବା ଡବା ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଶ୍ରୀଜୀ୨ ବା “ଆତ୍ମରାମଙ୍କର ଡବାଂ ନାମରେ 
ପରିଚିତ । 

୪. ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଲାଟୁ ମହାରାଜଙ୍କ ସ୍ମତିକଥା, ପୃ: ୨୮୧ | 


୮୮ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ବୁନ୍ଦାବନ ଯାତ୍ରାପଥରେ ଶ୍ରୀମା ଅଭାବନୀୟ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ । ଶ୍ରୀମା 
ରେଳଗାଡ଼ିରେ ଝରକା ପାଖରେ ହାତ ରଖୁ ଶୟନ କରିଥୁଲେ । ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥୁଲା ଠାକୁର 
ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥୁବା ସୁବଣ୍ତନିର୍ମିତ ଇଷ୍ଟକବଚ । ଶ୍ରୀମା ଅକସ୍ମାତ୍‌ ଦେଖୁଲେ, ଠାକୁର ଝରକାରେ 
ମୁହଁ ଦେଖାଇ କହୁଛନ୍ତି, “ କବଚଟି ଯେ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରହିଛି, ଦେଖ ଯେମିତି ହଜିନଯାଏ | 
ଏହି ଦର୍ଶନର ବିଷୟ ଶୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପୁଣି ବିଶ୍ବାସ ହେଲାଯେ, ଠାକୁର ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ 
ସମସ୍ତଙ୍କର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି । ଇତି ମଧ୍ଯ ରେ ତାରକନାଥ କିଛିକାଳ ହେବ ବୃନ୍ଦାବନଧାମରେ 
ତପସ୍ୟାଦି କରିବା ପରେ କାଶୀଧାମରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ଓ ରାଖାଲ ଅଧ୍କାଂଶ ସମୟରେ 
ବଳରାମ ଭବନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥୁଲେ । ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ପୈତୂକ ଭିଟା ନେଇ ଯେ 
ମାଲିମୋକଦ୍ଦମା ଚାଲୁଥୁଲା ସେଥୁରେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥୁଲେ । ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ଆପଦ 
ବିପଦରେ ବନ୍ଧୁ ରାଖାଇଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ନାନାଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥୁଲେ ସତ, କିନ୍ଥୁ ତାଙ୍କର 
ବିରହ-ବିଧୁର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଜଳୁଥିଲା ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ-ସ୍କତିର ଦୀପଶିଖା । 

ଠାକୁରଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତ୍ୟାଗୀ ସନ୍ତାନମାନେ ଗଭୀର ବେଦନାର ବୋଝ ନେଇ କେହି 
ପିତୃଗ୍ଟହରେ, କେହି ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଯାଇଥୁଲେ । ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଠାକୁରଙ୍କର ଆଦେଶ 
ଥିଇ, ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ରଖୁବୁ ଓ ଦେଖାଶୁଣା କରିବୁ |”? ଠାକୁରଙ୍କର ଆଦେଶ କିପରି 
ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯିବ ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ସେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଗୁରୁଭାଇମାନଙ୍କ 
ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ । କିନ୍ତୁ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ କୌଣସି ଉପାୟ ଖୋଜି ପାଇଲେ ନାହିଁ । ସେ 
ଗୁରୁଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷାପୂର୍ବକ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ତ୍ୟାଗ - ବୈରାଗ୍ୟର 
ଭାବ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ରଖୂବାକୁ ସଚେଷ୍ଟ ହେଲେ । ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ପଥ 
ଦେଖାଇ ଦେଲା । ସ୍ଵାମୀ ଶିବାନନ୍ଦଜୀ ପରବର୍ଭୀ ସମୟରେ ବେଲୁଡ଼ ମଠରେ ଘଟଣାଟି ଯେଉଁଭଳି 
ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥୁଲେ, ତାହା ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଉଛି | ସେ କହିଥୁଲେ, ଦେଖ, ଠାକୁରଙ୍କର 
କେତେ ଅସୀମ କରୁଣା, ସେ ଆମ ଠାକୁର ଅଲକ୍ଷ୍ଯରେ ମଧ୍ଯ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । 
ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ସୁରେଶ ମିତ୍ର, ଯାହାକୁ ଠାକୁର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, ଦିନେ ଅଫିସରୁ ଫେରି 
ଠାକୁରଙ୍କର ଧ୍ଯାନ କରୁଥୁଲେ । ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦିବ୍ୟଦର୍ଶନ ହେଲା । ସେ 
ଅକସ୍ମାତ୍‌ ଦେଖ୍‌ଵଲେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି, “ତୁ କରୁଛୁ କଅଣ? ମୋର ପିଲାମାନେ 
ସବୁ ରାସ୍ତାରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆଗେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର !” ଏକଥା କହି 
ଠାକୁର ଅନ୍ତହିତ ହେଲେ । ଠାକୁରଙ୍କର ସେହି ଦୈବବାଣୀ ଶୁଣି ସୁରେଶବାବୁ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ 
ପାଖକୁ ପାଗଳ ଭାବରେ ଦୌଡ଼ିଗଲେ । ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥୁଲେ । ଅଶ୍ରୁ 
ଧାରାରେ ସିକ୍ତ ସୁରେଶବାବୁ ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟଦର୍ଶନର କଥା ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କୁ କହି ଅବଶେଷରେ 
ତାଙ୍କର ହାତଧରି କହିଲେ, “ଭାଇ ଗୋଟିଏ ସାନ ଠିକ୍‌ କର, ଯେଉଠାରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଛବି, 
ପବିତ୍ର ଭସ୍ମାସ୍ଥି ଓ ବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷପତ୍ର ରଖୂ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିବ । ସେଠାରେ 
ତୁମେମାନେ ସବୁ କାମକାଞ୍ଚନ ତ୍ୟାଗୀ ଭକ୍ତଗଣ ଏକସଙ୍ଗେ ସାଥୀ ହୋଇ ରହିପାରିବ । ଆମେମାନେ 


ଦିବ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧ୍ରକାର ୮୯ 


ବେଳେବେଳେ ସେଠାକୁ ଯାଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଶୀତଳ କରିପାରିବୁ । ମୁଁ କାଶୀପୁର 
ପାଇଁ ମାସକୁ ମାସ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଦେଉଥୁଲି, ସେହି ଟଙ୍କା ଏବେବି ଦେବି |” ଠାକୁରଙ୍କର ଅପାର 
କରୁଣାର କଥା ଶୁଣି ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସୁରେଶ ବାବୁଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ !”” 
ପରଦିନ ହିଁ ଗଙ୍ଗାନଦୀ ତୀରରେ ଅଳ୍ପଟଙ୍କା ଭଡ଼ାରେ ଗୋଟିଏ ଭଡ଼ାଘରର ସନ୍ଧାନ 
ଆରମ୍ଭ ହେଲା । ଅଳ୍ପ କେତେଦିନ ମଧ୍ଯରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୃହୀଭକ୍ତ ଭବନାଥଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ ବରାହ 
ନଗରରେ ଗଙ୍ଗା ନିକଟରେ ଭୁବନ ଦତ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ମାସିକ ଏଗାର ଟଙ୍କା ଭଡ଼ାରେ ଭଡ଼ା ନେବାପାଇଁ 
ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା । “ ପୋଡ଼ୋବାଡ଼ି” ନାମରେ ପରିଚିତ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଘରଟିର ମାଲିକ ଥୁଲେ 
ଟାକୀର ଜମିଦାର ମୁନ୍‌ସିବାବୁ । ଘରବାଡ଼ି ପରିଷ୍ଠାର କରି ହୁଟ୍‌କୋ ଗୋପାଲ ସେହି ଘରେ ବାସ 
କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ସାଙ୍ଗରେ ଥୁଲା ଶଶୀ ନାମକ ଏକ ପାଚକ ବ୍ରାହ୍ମଣ । ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ତାରକଙ୍କୁ 
କାଶୀରୁ ଶୀଘ୍ର ଆସିବା ପାଇଁ ତାର ପ୍ରେରଣ କଲେ । ତାରକନାଥ ହାଓଡ଼ା ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚୁ 
ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ାଗାଡ଼ିରେ ବଳରାମ ଭବନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ । ସେ ଦେଖୁ୍‌ଲେ ସେଠାରେ 
ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ରାଖାଲଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ । କାଳବିଳତମ୍ବ 
ନକରି ସେହି ଗାଡ଼ିରେ ହି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବରାହନଗରର ଭଡ଼ା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ । 
ଅନୁମାନ କରଯାଏ, ଠାକୁରଙ୍କର ଶଯ୍ୟାଦ୍ରବ୍ୟ ବସ୍ତର ଇତ୍ୟାଦି ସେହି ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିରେ ବରାହନଗର 
ଘରକୁ ନିଆ ହୋଇଗଲା । ଗୋଟିଏ ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତିକୃତିରେ 
ପ୍ରତିଦିନ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିକ ଧୂପଝୁଣା ଆଦି ଦେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା । ଏହି ଭାବରେ ୧୨୯୩ ସାଲର 
ଆଶ୍ଵିନ ମାସର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ବରାହନଗର ମଠର ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା । ' ମଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର କିଛିଦିନ 
ପରେ କାରଭିକ ମାସ ୧୦ ତାରିଖ, ମଠରେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ୟାମାପୂଜା ଅନୁଶ୍ଠଚିତ ହେଲା । ହୁଟ୍‌କୋ 
ଗୋପାଲ, ତାରକ, ବୁଢ଼ାଗୋପାଳ ସାୟୀଭାବରେ ମଠରେ ବାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ | ମାସକ 
ପରେ କାଳୀପ୍ରସାଦ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଫେରି ମଠରେ ଯୋଗଦାନ କଲେ । ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ, ଶରତ, 
ଶଶୀ ପ୍ରଭୂତି ଯୁବକମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ମଠରେ ଆସି ବାସ କରୁଥାନ୍ତି । 
୧. ସ୍ବାମୀ ନିର୍ବାଣାନନ୍ଦ ମହାରାଜାଙ୍କ ସ୍ମତିକଥା | 
୨. ସ୍ବାମୀ ଶୁଦ୍ଧାନନ୍ଦଢ଼ୀଙ୍କ ଡାଏରୀରୁ ଜଣାଯାଏ, ବରାହନଗର ମଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ ୧୨୯୩ ସାଲର ୩ କାର୍ଭିକ ତା ୧୯ 
ଅକ୍ଟୋବର ୧୮୮୬ । ପ୍ରାପ୍ତ ଘଟଣାବଳୀ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଲେ ଅନୁମାନ ହୁଏ ଯେ, ଏହି ଦିନରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତିକୃତି 
ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କର ପାଦୁକାରେ ପୁଷ୍ପଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଆହେବାକୁ ଲାଗିଲା । କଥାମୃତ କାରଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ପାଉ : ଯେଉଁମାନେ 
ନିର୍ଜନରେ ଧ୍ଯାନଧାରଣା ଓ ପାଠାଦି କରୁଥୁଲେ ସବୁଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗର ଘରଟିରେ ସେଇମାନେ ହିଁ ରହୁଥୁଲେ ।.. ମଠର 
ଭାଇମାନେ କହୁଥୁଲେ, ' କାଳୀ ତପସ୍ବଵୀର ଘର'.... (ଏହି) ଘରର ଉତ୍ତରରେ ଠାକୁର ଘର, ତାହାର ଉତାରରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କର 
ନୈବେଦ୍ଯର ଘର । ସେହି ଘରୁ ଠିଆହୋଇ ଆରତି ଦେଖାଯାଏ ଓ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ଠାକୁର ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି । ନୈବେଦ୍ଯର 
ଘରର ଉତ୍ତରରେ ଦାନାରଘର । ଘରଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା । ବାହାରର ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଲେ ଏଇ ଘରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା 
କରାଯାଉଥୁଲା, ଦାନା ଘରର ଉତ୍ତରରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଘର.... ଏଠାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆହାର କରୁଥିଲେ | ଦାନାଘରର ପୂର୍ବ 
କୋଣରେ ଲମ୍ବା ବାରଣ୍ଡା । ଉତ୍ସବ ହେଲେ ଏଇଠାରେ ଝୁଆପିଆ ହେଉଥୁଲା । ତାର ଠିକ୍‌ ଉତ୍ତରରେ ରୋଷେଇଘର । 
ଠାକୁର ଘରର ଓ କାଳୀ ତପସ୍ଵବୀ ଘରର ପୂର୍ବରେ ବାରଣ୍ଡା । ବାରଣ୍ଡାର ଦକ୍ଷିଣ- ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ବରାହନଗରର ଗୋଟିଏ 
ସମିତିର ଲାଇବ୍ରେରୀ ଘର । ଏସବୁ ଘର ଦୋମହଲା ଉପରେ । କାଳୀ ତପସ୍ଵୀର ଘର ଓ ସମିତିର ଲାଇବ୍ରେରୀ ଘରର 
ମଝିରୁ ଏକ ମହଲାରୁ ଦୋମହଲାକୁ ଯିବାକୁ ସିଡ଼ି । ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆହାର ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଦୋତାଲା ଛାତକୁ ଯିବାର 
ସିଡ଼ି । (କଥାମୃତ, ୨ ପରିଶିଷ୍ଟ) ପୁଣି ସ୍ଵାମୀ ବୋଧାନନ୍ଦଙ୍କର ବଣ୍ତନାରୁ ମିଳେ: ଘରଟି ଅତି ପୁରାତନ । ପ୍ରାୟ ଅଧେ 


୯୦ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ବାବୁରାମ-ଜନନୀ ମାତଙ୍ଗିନୀ ଦେବୀଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା ଆଁଟପୁରର ତାଙ୍କର 
ବାସ ଗ୍ହରେ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଣି ସେବା କରିବା ପାଇଁ । ତାଙ୍କର ଆ କାଂକ୍ଷା ଅପୂଣ୍ଠ 
ରହିଗଲା ବୋଲି ସେ ପ୍ରାୟ ଆକ୍ଷେପ କରୁଥୁଲେ । ଜନନୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାପାଇଁ ବାବୁରାମ 
ଠାକୁରଙ୍କର ଅତିପ୍ରିୟ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କୁ ଆଟପୁରକୁ ନେଇଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ । ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ 
ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ସମ୍ମତ ହେଲେ। ନିମନ୍ତ୍ରଣର ସମ୍ବାଦ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବାରୁ ତ୍ୟାଗୀ 
ଗୁରୁଭ୍ରାତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯୁର ଅନେକ ଆଁଟପୁର ଯିବାପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଲେ । ଅବଶେଷରେ 
ଡିସେମ୍ବର ମାସର -ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ନରେନ୍ଦ୍ରକ ତାରକ, ଶରତ୍‌ ପ୍ରଭୂତି ନଅଜଣ ହାଓଡ଼ାରୁ 
ମାର୍ଟିନ କମ୍ପାନୀର ରେଳଗାଡ଼ିରେ ଚଢ଼ି ଭଜନକୀର୍ତନ କରିକରି ଆଟପୁରରେ ପହଞ୍ଚୁଲେ । 
ଅତିଥୁବତ୍ସଳା ମାତଙ୍ଗିନୀ ଦେବୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ । ଜପ ଧ୍ୟାନ ଆଳାପ 
ଆଲୋଚନାରେ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଗଡ଼ିଚାଲିଲା । ଦିନେ ଘୋଷ ପରିବାରର ଦୁର୍ଗାମଣ୍ଡପରେ ହରପାର୍ବତୀ 
ପୂଜା କରାହେଲା । ଗଙ୍ଗାଧର 'ଶିବ' ଓ ସାରଦାଚରଣଂ- ' ପାର୍ବତୀ” ସାଜିଥୁଲେ |“ 

ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାସମୟରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ 
ଧୁନି ଜଳାଇ ସମସ୍ତେ ବସନ୍ତି । ସେମାନେ ବେଳେବେଳେ ସଦ୍‌ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରନ୍ତି ପୁଣି ବେଳେବେଳେ 
ଜପଧ୍ଯାନ କରନ୍ତି । ଏହିପରି ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଭଶାନୁସରଣ (1୮11 1୦" ୦୮୦୮୩୮୭୮ 
ଅବଲମ୍ବନରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପବିତ୍ରତା, ତ୍ୟାଗ, ବୈରାଗ୍ୟ, ପ୍ରେମଭକ୍ତିର କାହାଣୀ କହୁଥୁଲେ । 
ସେହି ଅମୃତମୟ ବାଣୀ ପ୍ରଚାର ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକଗଣ ଯେ କଠୋର ତ୍ୟାଗ ସ୍ଵୀକାର 
କରିଥୁଲେ, ତାକୁ ଜ୍ଵାଳାମୟୀ ଭାଷାରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ । ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରମେ ସେ କହିଲେ ଯେ, 
ମହାଶକ୍ତିର ଆଧାର ପ୍ରେମସ୍ଵରୂପ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜୀବନାଦର୍ଶ ସର୍ବସାଧାରଣ ମଧ୍ଯରେ ପ୍ରଚାର 
ଦାୟିତ୍ଵ ତାଙ୍କ ଚିହ୍ନିତ ତ୍ୟାଗୀ ଯୁବକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁହି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ । ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ 
ଯୁଗଧର୍ମ ପ୍ରବର୍ତନର ଗୁରୁଦାୟିତ୍ସ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଯାଇଛନ୍ତି । 
ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଉଦାତ୍ତ ଆହ୍ବାନ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଠି କଲା, ପବିତ୍ର 
ଧୁନିର ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ସେମାନେ ତ୍ୟାଗବ୍ରତର ଜୀବନ ବରଣ କରିବାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ 
କଲେ । ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ବ୍ରତ ସମବେତ ଭାବରେ  ଏକାଭିମୁଖୀ ହେଲା । 
ସକଳ ସଂଶୟ ଦୂର ହେଲା । ଗୋଟିଏ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଦୈବୀଶକ୍ତିର ପ୍ରେରଣାରେ ଯେମିତି ଏହି 
ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ସଂଘଟିତ ହେଲା । ସେମାନେ ପରେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସେହି ପବିତ୍ର 


ଭାଙ୍ଗଯାଇଥୁଲା । ଦୋମହଲାରେ ମଠ ଅବସ୍ଥିତ, ସିଡ଼ିଦେଇ ଯାଇ ମଝି ବାରଣ୍ଡାର ବାମଦିଗ କବାଟ ଦେଇ ମଠକୁ ପ୍ରବେଶ 
କରିବାକୁ ହୁଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ଘର ଓ ବାରଣ୍ଡା ତା ପାଖରେ ରୋଷେଇଘର ଓ ଖାଇବାଘର, ତାପଛ ପଟକୁ ପାଇଖାନା । 
ଦୁଆର ଦେଇ ପଶିଲେ ବାଁ ପଟକୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଘର ଥୂଲା.... ତା ପାଖରେ ଠାକୁର ଘରା ଠାକୁରଘର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଆଉ 
ଗୋଟିଏ ଛୋଟଘର ଥୁଲା ତାହାର ପୂର୍ବ ଦିଗ ଦୁଆର ଦେଇ ମଝି ବାରଣ୍ଡାକୁ ଯାଇହୁଏ.... ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥୁଲା 
ସେଠି ସ୍ତୂପାକାରରେ ଇଟା ଗଦାହୋଇଥୁଲା । ତା ଭିତରେ ଗୌଖର, ନାଗ ଆଦି ସାପ ଥୂଲେ | ( ଉଦ୍‌ବୋଧନ, ୫୨ ବର୍ଷ, 
୯ମ ସଂସ୍କରଣ, ପୃ:୪୫୧) 

୧. ତୁଳସୀରାମ ଘୋଷଙ୍କର ସ୍,ତିକଥାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ । 


ଦିବ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧ୍ରକାର ୯୧ 


ମୁହୂତ୍ତ ଥୁଲା ଡିସେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳ, ଅର୍ଥାତ୍‌ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଜନ୍ମର ପ୍ରାକ୍- ସନ୍ଧ୍ଯା ସମସ୍ତଙ୍କର 
ଚିତ୍ତରେ ଏହା ଦୃଢ଼ ହେଲା ଯେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତରେ ହିଁ ଏକ ଦିବ୍ୟଭାବ ସେମାନଙ୍କର 
ଅନ୍ତର ମଧ୍ଯରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଝଲକ ଭଳି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ସ୍ଥିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ 
କରିଛି । ପରବର୍ତୀ କାଳରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ସ୍ବାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ କହିଥୁଲେ, 
'' ଆଟପୁରରେହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ସଂଘବଦବ ହେବାର ସଂକଳ ଦୃଢ଼ ହେଲା | ଠାକୁର ଆମମାନଙ୍କୁ 
ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କରିଦେଇଥୁଲେ- ହେଲେ ସେଇଭାବ ଆହୁରି ପକ୍କା ହେଲା ଆଟପୁରରେ ।'? ଆଁଟପୁର 
ଗ୍ରାମରେ ସାତଦିନ ପ୍ରାୟ ଅତିବାହିତ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀବୃନ୍ଦ କିଛି କ୍ରୋଶ ଦୂରରେ ଥୁବା ତାରକେଶ୍ଵର 
ଗମନ କଲେ । ତାରକେଶ୍ଵର ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଓ ଭଜନକୀତ୍ତନରେ ଦୁଇଦିନ 
କଟାଇ ସେମାନେ କଲିକତା ଫେରିଆସିଲେ । 

ଆଟପୁର ଯାଇଥୁବା ଯୁବକ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ରାଖାଲ, ଯୋଗେନ୍‌, ଗୋପାଳ ଓ 
ଲାଟୁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥୁଲେ । ବାବୁରାମଙ୍କ ଜନନୀ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଦରର ରାଖାଲକୁ 
ଦେଖୁବାକୁ ନପାଇ ବାରମ୍ବାର ଦୁଃଖ କରୁଥାନ୍ତି । ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ରାଖାଲକୁ ନେଇ ପୁଣି ଆସିବେ 
ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲାପରେ ମାତଙ୍ଗିନୀ ଦେବୀ ଶାନ୍ତ ହେଲେ । ସେହି ସମୟରେ ରାଖାଲ 
କିଛିଦିନ ପାଇଁ ପୁରୀ ଯାଇଥୁଲେ । ସେ କଲିକତାକୁ ଫେରି ଆସିବା ପରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି 
ରକ୍ଷାକରିବା ପାଇଁ ରାଖାଲକୁ ନେଇ ଆଟପୁରକୁ ଗମନ କଲେ । ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯାଇଥୁଲେ 
ବାବୁରାମ, ଯୋଗେନ୍‌, ବୁଢ଼ାଗୋପାଲ ଓ ଗୌରୀମା | ସେମାନଙ୍ୁ ପାଇ ମାତଙି'ନୀ ଦେବୀଙ୍କର 
ସବୁ ଦୁଃଖ ଘୁଞ୍ଚୁଲା; ସେ ଆହ୍ଲାଦିତ ହେଲେ । କଥ୍ତ ଅଛି, ଏହି ସମୟରେ ଆଟପୁର ଗ୍ରାମରେ 
ଜନୈକ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇ ସଂକଳ୍ପ କରିଥୁଲେ । ସେହି ଯୁବକଟି 
ରାଖାଲଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ରେ ଆସି ତାଙ୍କର ଧ୍ଯାନଚନ୍ମୟ ଭାବ ଦେଖ୍‌ ଓ ତାଙ୍କର ସୁମିଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାରରେ 
ଧର୍ମାନ୍ତରର ସଂକଳ୍ପ ତ୍ୟାଗ କରିଥୁଲେ । 

କ୍ରମେକ୍ରମେ ବରାହନଗର ମଠରେ ଶରତ୍, ଶଶୀ, ନିରଞ୍ଜନ, ରାଖାଲ, ନରେନ୍ଦ୍ର, ସାରଦା, 
ସୁବୋଧ ଇତ୍ୟାଦି ଜଣେଜଣେ କରି ଆସି ସ୍ଥାୟୀଭାବରେ ବାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ । 
ବୂନ୍ଦାବନରୁ ଫେରି ଲାଟୁ ଯୋଗଦାନ କଲେ, ଯୋଗେନ୍‌ ମଧ୍ଯ ଆସିଲେ । ବରାହନଗର ମଠର 
ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ପୁଣି ଜମି ଉଠିଲା । ଆନୁମାନିକ ଜାନୁୟାରୀ ମାସର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ 
ବଳରାମଭବନରୁ ` ଶ୍ରୀଜୀ” ( ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଦେବଙ୍କ ପବିତ୍ର ଅସ୍ଥି ବରାହନଗର ମଠକୁ ଅଣାଗଲା 
ଏବଂ ମଠରେ ନିତ୍ୟ ପୂଜାର ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା । ପୂଜା ସେବାର ଦାୟିତ୍ଵଗ୍ରହଣ କଲେ ସେବା 
ନିଷ୍ଠାର ଘନୀଭୂତ ବିଗ୍ରହ ଶଶୀ । 

ସେହି ସମୟର ମଧୁର ସ୍ମତିଚାରଣ କରି ଲାଟୁ ମହାରାଜ କହିଥୁଲେ, ““ବରାହନଗର 
ମଠରେ ଶଶୀଭାଇ କିପରି ସୁନ୍ଦର ଆରତି କରୁଥୁଲେ । ଠାକୁର ଘର ସେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାମ୍ବିକ 
ଭାବରେ ପୂଣ୍ଠ ହୋଇ ଯାଉଥଲା । ଶଶୀଭାଇ ମୁହରେ, ଜୟ ଗୁରୁଦେବ ! ଜୟ ଗୁରୁଦେବ ! 
କହୁଥୁଲେ, ଆଉ କାଳୀଭାଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରୁଥୁଲେ । ଆମର ଆଉ କିଛି ନଥୁଲା... 


୯୨ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ସର୍ବଦା ଶଶୀଭାଇର ଚିନ୍ତା ଥଲା - ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା କେମିତି ଚାଲିବ, କଅଣ ନିବେଦନ 
ହେବ, ଆଉ କେତେବେଳେ କେଉଁଟା ଦିଆହେବ | ତାଙ୍କ ପୂଜାର ସବୁକାମ ସେ ନିଜ ହାତରେ 
କରୁଥୁଲେ । 

ବରାହନଗର ମଠରେ ତ୍ୟାଗୀ ଯୁବକବୃନ୍ଦ ବିବେକ ବୈରାଗ୍ୟର ହୋମାଗ୍ନି ଚୟନ କରି 
ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ଭଜନକୀର୍ଭନରେ ମାତି ଉଠିଲେ । ଆରମ୍ଭ ହେଲା କଠୋର ତପସ୍ୟାର 
ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ, ଦିବାରାତ୍ରିର ହିସାବ ନେଇ କାଳର ପ୍ରବେଶ ସେଠାରେ ନିଷିଦ୍ଧ। 
ମଠଚାରିଗଣ ଏକାହାରେ, ଅର୍ଦାହାରେ, କେତେବେଳେ ବା ଅନାହାରରେ ଦିନ କଟାଇଛନ୍ତି | 
କେତେବେଳେ ଖାଲି ଲୁଣ ଭାତ, କେତେବେଳେ ଖାଲି ଭାତ ବା କୁଆମଇତା ପତ୍ର ତରକାରୀ 
ସହଯୋଗରେ ଭାତ ଖାଇଛନ୍ତି; କିନ୍ତୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଧାରାରେ ଚାଲିଛି ଭଜନ-କୀଉ୍ତନ, ପୂଜା- 
ପାଠ, ବିଚାର -ଜପଧ୍ୟାନ । ସେହି ସମୟର ମଠଜୀବନ ବଣ୍ଠନା କରି ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ 
କହିଥୁଲେ, ‹ ' ଖର୍ଚ୍ଚତ୍ରର ଅଭାବ ହେତୁ ବେଳେବେଳେ ମଠ ଉଠାଇଦେବାକୁ ଯୋର ଜବରଦସ୍ର 
କରୁଥୁଲି । ଶଶୀକୁ କିନ୍ତୁ କେଉ ପ୍ରକାରରେବି ଏହି ବିଷୟରେ ରାଜି କରାଇ ପାରୁନଥଲି । 
ଶଶୀକୁ ଆମ ମଠର ୦୩୮୬ ୩୦4୮ ( କେନ୍ଦ୍ରସୂରୂପ ) ବୋଲି ଜାଣିବ | ଦିନେଦିନେ ମଠରେ 
ଏମିତି ଅଭାବ ହୋଇଛି ଯେ କିଛି ନାହିଁ। ଭିକ୍ଷା କରି ଚାଉଳ ଅଣାଗଲା ତ ଲୁଣ ନାହି । 
ଦିନେଦିନେ ଖାଲି ଲୁଣ ଭାତ ଖାଇଛୁ । ତେବେବି କାହାରି ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ ନାହି, ଜପଧ୍ୟାନର ପ୍ରବଳ 
ସ୍ରୋତରେ ଆମେମାନେ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଭାସୁଛୁ । କୁଆମଇତା ପତ୍ର ସିଝା, ଲୁଣ-ଭାତ 
ଏପରି ମାସେକାଳ ଚାଲିଛି । ଆହା ! ସେ ସବୁ ଯେ କିପରି ଦିନ ଯାଇଛି । ସେ କଠୋରତା 
ଦେଖ୍‌ଲେ ଭୂତ ବି ପଳାଇଯାଇଥାନ୍ତା- ମଣିଷର କଥା କଅଣ !?? “ ସେହି ସମୟର ସୁତି ଚାରଣ 
କରି ସ୍ଵାମୀ ଅଭେଦାନନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ‹ ଅବଶ୍ୟ ଖାଇବା ପିନ୍ଧିବାର ସେତେବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ 
ଥୂଲା । ତାରକ ଦାଦା, ମୁଁ, ଲାଟୁ, ଗୋପାଲଦାଦା ପ୍ରଭୂତି ସମସ୍ତେ ଭିକ୍ଷାପାଇଁ ବାହାରି ସାମାନ୍ୟରୂପେ 
ଯେଉଁ ଚାଉଳ ପ୍ରଭୃତି ପାଉଥୁଲୁ, ତାକୁହିଁ ପାଳିକରି ରୋଷେଇ କରି କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ କରୁଥୁଲୁ । 
କୌଣସି କୌଣସି ଦିନ ଶାଗ ପରିବା କିଛି ନପାଇ କୁଆମଇତା ଆଣି ସିଝାଉଥୁଲୁ ଓ ତାକୁ 
ଲଗେଇ ଭାତ ଖାଉଥୁଲୁ । ଅବଶ୍ୟ ଆହାର ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଓଳି ଜୁଟୁଥୁଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର 
ପିନ୍ଧାଲୂଗା ନଥୁଲା, ଗୋଟିଏ ଲୁଗାକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ କୌପୀନ କରି ଆମେମାନେ ତାକୁ ପିନ୍ଧୁଥୁଲୁ 
ଏବଂ ଆଉଖଣ୍ଡେ ମାତ୍ର ଲୁଗା ଆମେ ରଖୁଦେଉଥୁଲୁ, କେହି କେଉଁଠାକୁ ଗଲେ ସେହି ଖଣ୍ଡିକ 
ପିନ୍ଧି ବାହାରକୁ ଯାଉଥୁଲା । ସେଇ ସବୁ ଦୁଃଖ-କଷ୍ଠର ଦିନର କଥା ଆଉ କଅଣ କହିବି । 
ହେଲେ ଏବେ ସେଇ ସବୁ ଦିନର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ପୂରି ଉଠେ!”” ° 
ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ମଧ୍ଯ ପରବର୍ତୀକାଳରେ କୌତୁକ କରି କହୁଥୁଲେ, ‹ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାର 
ଶକ୍ତି ଥୁଲା, ସେତେବେଳେ କୁଆମଇତା ପତ୍ର ସିଝା ଓ ଭାତ ଜୁଟିବା ମୁଶ୍କିଲ ହେଉଥୁଲା, 
ଏବେ ଖାଇବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଉପାଦେୟ ଆହାର ଜ଼ୁଟୁଛି ।”? 


୧. ବାଣୀ ଓ ରଚନା, ୧ମ ସଂ, ୯।୨୩୯ | 
୨. ସ୍ଵାମୀ ଅଭେଦାନନ୍ଦଙ୍କ “ମୋର ଜୀବନ କଥା' ପୃ: ୧୩୭ । 


ଦିବ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧ୍ଵକାର ସା 


ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଥୁଲେ ତ୍ୟାଗ ଓ ବୈରାଗ୍ୟର ମୂର୍ଭ ପ୍ରତୀକ । ଶ୍ରୀମାତା ଠାକୁରାଣୀ 
କହୁଥ୍‌ଲେ, ହେଲେ କଂଣ ଜାଣ, ବାବା, ଏଇ ଯୁଗରେ ତାଙ୍କର ତ୍ୟଯାଗହିଁ ହେଲା ବିଶେଷତ୍କ । 
ସେମିତି ସ୍ଵାଭାବିକ ତ୍ୟାଗ କଅଣ ଆଉ କେତେବେଳେ କିଏ ଦେଖୁଛି?””୧ ତ୍ୟାଗୀ ରାଜଙ୍କର 
ଶିଷ୍ୟଗଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ଯ ତ୍ୟାଗର ମହିମାରେ ସମୁଜ୍ଵଳ । ଅଶନ- ବସନରେ ଥଲା କୃହ୍ଥତା, 
କିନ୍ତୁ ମଠବାସୀଙ୍କର ହୃଦୟକୁଞ୍ଜରେ ଅନୁରଣିତ ହୋଉଥୁଲା ତ୍ୟାଗ ଓ ବୈରାଗ୍ୟର ମଧୁର ସ୍ଵର ।” 
ଭକ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀର ସୁପରିଚିତ ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟ ମଝିରେ ମଝିରେ ମଠକୂ ଆସି ତ୍ୟାଗୀ 
ଗୁରୁଭାଇମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରୁଥୁଲେ । ୧୮୮୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଫେବୃୟାରୀ ମାସ ୨୭ ତାରିଖର 
ଗୋଟିଏ ବିବରଣୀ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି । ସେଥ୍ରୁ ମଠ ଜୀବନର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବଟି ବୁଝାଯାଏ । 

ନରେନ୍ଦ୍ର, ରାଖାଲ ପ୍ରଭୂତି ସବୁ ମଠବାସୀ ଶିବରାତ୍ରିର ଉପବାସ କରିଛନ୍ତି । ମାଷ୍ଟର 
ମହାଶୟ ଦାନା ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ରଚିତ ଗୀତ “ତାଥୈୟା ତାଥୈୟା 
ନାଚେ ଭୋଳା” ଗାଇ ତାରକନାଥ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ । ଉପସ୍ଥିତ ରାଖାଲ ମଧ୍ୟ 
ଗୀତରେ ଯୋଗଦେଲେ- ସ୍ଵରର ତାଳେ ତାଳେ ସେମାନେ ଶିବନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । 

ରାତ୍ରିକାଳରେ ମଠପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବିଲ୍ଵବୃକ୍ଷମୁଳରେ ପୂଜାର ଅ।ୟୋଜନ ହୋଇଛି । ଗୈରିକ 
ବସ୍ତରଧାରୀ କୌମାର ବୈରାଗ୍ୟବାନ ଭକ୍ତଗଣ ଧୁନି ଜାଳି ବସିଛନ୍ତି । ପୂଜାର ଭାବଗମ୍ଭୀର ମନ୍ତ୍ର, 
ଭଜନ, ଶାସ୍ତ୍ରପାଠ, ବିଚାର ସବୁକିଛି ମିଶି ପୂଜାପ୍ରାଙ୍କଣ କାଶୀତୀର୍ଥରେ ପରିଣତ ହେଲା | ଚାରି 
ପ୍ରହରରେ ଚାରିପୂଜା ସୁସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ; ପ୍ରତି ପ୍ରହରର ପୂଜା ଅନ୍ତେ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ସଂଗୀତ ସହିତ 
ବିଲ୍ଵବ୍‌କ୍ଷ ମୂଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି କେତେବେଳେ ବା ସେମାନଙ୍କର “ଶିବଗୁରୁ” 
ହୁଙ୍କାର ଧ୍ଵନି ଚତୁଦିଗକୁ ଆନନ୍ଦବାର୍ତା ବିତରଣ କରୁଥୁଲା । ଅରୁଣୋଦୟ ସଙ୍ଗେ ପୂଜା ସମାପ୍ତ 
ହେଲା । ଭକ୍ତଗଣ ବ୍ରାହ୍ମମୁହୂର୍ତଁରେ ଗଙ୍ଗାସ୍ଵାନ କରି ଠାକୁର ଘରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ । ଏହାପରେ 
ପ୍ରସାଦ ପାଇବାପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଦାନା ଘରେ ମିଳିତ ହେଲେ । ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଆନନ୍ଦ 
ରଙ୍ଗରସର ଫ୍ରୁଆରା ଛୁଟିଲା । ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟ ଆନନ୍ଦ ହାଟରୁ ଆନନ୍ଦ-କଣିକା ସଂଗ୍ରହ କରି 
ଘରକୁ ଫେରିଲେ । 

ସେତେ ବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତା ଆନନ୍ଦମୋହନ ରାଖାଲର ଆଶା ତ୍ୟାଗ କରି ପାରିନଥୁଲେ । 
ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ “ମୋହମୁଦ୍ଗର”ରେ ଏହି କୁହୁକିନୀ ଆଶା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଛନ୍ତି, ତଦପି ନ 
ମୂଁଞ୍ଚତ୍ୟାଶାଭାଣ୍ଡମ୍‌ । ପୁତ୍ରକୁ ଦେଖ୍‌ବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ସେ ବରାହନଗର ମଠକୁ ଆସୁଥୁଲେ । ଏଭଳି 
ମିଥ୍ୟା ଆଶାର ମୋହରେ ତାଙ୍କର ଯିବା ଆସିବାର କଷ୍ଟ ଦେଖ୍‌ ରାଖାଲ ଦିନେ ନମ୍ର ଧୂରକଣ୍ତରେ 
ପିତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ' “ କାହିକି ଆପଣମାନେ କଷ୍ଟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ? ମୁଁ ଏଠାରେ ବେଶ୍‌ ଭଲ ଅଛି | 


୧. ଶ୍ରୀମା ସାରଦାଦେବୀ ପୃ: ୫୮୫ | 

୨. ଅନନ୍ତ ତେଜଦବୀର୍ଯ୍ୟରେ ବଳୀୟାନ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସମ୍ମନ୍ଧରେ ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଭିମତ ଖୁବ୍‌ 
ଲକ୍ଷଣୀୟା ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶୀୟା ଶିଷ୍ୟାଙ୍କୁ କହିଥୁଲେ, //|)©୮ ୮୮// /#| 516୮ !©୮ ||୨୦ ୦୦), \^/€ \#/6୮€ 
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୯୪ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଏବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ମତେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 
ଭୁଲିଯାଏ ।”? ପୁତ୍ର ମୁଖରୁ ଏହି ନିର୍ମମ କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ଆଶାର ବୃକ୍ଷମୂଳ ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲା । 
ଗଭୀର ହତାଶା ନେଇ ସେ ଗ୍ହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବତ୍ତନ କଲେ । ଏଦିଗରେ ସାଧକର ଚିତ୍ତପଟରୁ 
ଧନଜନ ପରିବାରର ସ୍ମ ତି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଜୀର୍ଣ୍ଣପତ୍ର ଭଳି ଝରି ପଡ଼ିଲା । 

ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିଦ୍ଦେଶରେ, ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ଉତ୍ସାହରେ ତ୍ୟାଗୀ ଯୁବକଗଣ 
ବରାହନଗର ମଠରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକେ ନିଜ ନିଜର ଭାବ ଅନୁଯାୟୀ 
ସାଧନଭଜନରେ ମାତି ଉଠିଛନ୍ତି । ସ୍ଵାମୀ ଅଭେଦାନନ୍ଦ ଲେଖୁ ଛନ୍ତି, ““ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର 
ମନେଥୁଲା ଯେ, ମହାସମାଧୂର ପୂର୍ବରୁ ଦିନେ ରାତିରେ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କୁ ପାଖକୁ 
ଡାକି କହିଥୁଲେ ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ରଖ୍‌ବୁ ଓ ଦେଖା ଶୁଣାକରିବୁ ।” ଆମେମାନେ 
ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁରଙ୍କର ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସ୍ମରଣ କରି ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କୁ ହି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ବୋଲି 
ମନେ କରି ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଥିଲୁ ଏବଂ ମଠରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଧ୍ଧାନ- 
ଧାରଣା, ପୂଜା-ପାଠ, କୀଜ୍ତନାଦି କରି ଦିନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲୁ । ପ୍ରକୃତପକ୍ଷରେ ନରେନ୍ଦ୍ର 
ନାଥ ହିଁ ଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ସବୁସମୟର ଆଶା ଭରସା ଓ ସୁଖ ସାନ୍ସ୍‌ନାର ସ୍ଥଳ ।”'୧ ତ୍ୟାଗୀ 
ସନ୍ତାନମଣ୍ଡଳୀଙ୍କର ପ୍ରାଣସ୍ଵବରୂପ ଥୁଲେ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ, କିନ୍ତୁ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କୁ ପୈତୃକ ଗହ ସଂକ୍ରାନ୍ତ 
ଗୋଟିଏ ମାମଲାରେ ପ୍ରାୟ କଲିକତା ଯିବାକୁ ହେଉଥଲା । ରାଖାଲ ଉପରେ ମଠର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ 
ବିଷୟରେ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ସ ଅପିତ ଥଲା । ସବୁ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁବାକୁ ହେଉଥୁଲା । 
ବେଳେବେଳେ ବିଚିତ୍ର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଥୁଲା । କଥାମ୍ୃତକାରଙ୍କର ଲିପିବଦ୍ଧ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା 
ଏଠାରେ ବଣ୍ତନା କରାଯାଇପାରେ । ଦିନେ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ କଲିକତାରୁ ମଠକୁ ଆସି ଶୁଣିଲେ 
ଯେ, ଗୁରୁଭ୍ରାତା ସାରଦାପ୍ରସନ୍ନ ନିରୁଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ ହିଁ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ମନେ ହେଲା 
ଯେ, “ରାଜା କାହିଁକି ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦେଲେ?” ଯେମିତିକି ରାଖାଲଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ସେ 
ପଳାତକ ଓ ନିରୁଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛନ୍ତି । ରାଖାଲଙ୍କ ସହିତ କଥା କହି ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ, 
ତୀବ୍ର ବୈରାଗ୍ୟର ପ୍ରେରଣାରେ ସାରଦାପ୍ରସନ୍ନ କଲିକତା ତ୍ୟାଗ କରି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି । 
ନରେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଖାଲ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାନ୍ଧିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ । ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି 
ତାପରଦିନ ଫେରି ଆସିଲେ ଓ ମଠବାସୀଗଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଲେ । 

ମଠବାସୀଙ୍କର ତ୍ୟାଗ; ବୈରାଗ୍ୟ, ପୂଜା- ପାଠ, ଶ୍ରବଣ- କୀ୍ନ ସବୁକିଛିର ମର୍ମ ମୂଳରେ 
ଥଲେ ପରମପ୍ରେମସ୍ଵରୂପ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ । ମଠଜ୍ଜୀବନର ମୂଳସ୍ଵରଟି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି 
ଗୋଟିଏ ଶାସ୍ତ୍ରବାଣୀ ଦ୍ଵାରା - 

ମତୂୃକର୍ମ ମମ ସମ୍ବନ୍ଧୋ ମନ୍ନାମ ମମ ଚିନ୍ତନମ୍‌ । 
ମତ କଥା ମଦନୁଧ୍ୟାନଂ ମଦାବେଶୋ ମଦର୍ଚ୍ଚନା ॥ ? 


୧. ମୋର ଜୀବନକଥା ପୃ: ୧୩୭ । 
୨. ବୃହନାୀଳ ତନ୍ତ, ୫ମ ପଟଳ, ଶ୍ଲୋକ ୨୦୯ । 


ଦିବ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧ୍ଵକାର ୯୫ 


ଠାକୁରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମଠଜୀବନର ଯେଉ ବନ୍ଧନ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥୁଲା ସେହି 
ବନ୍ଧନର ରଜୁ ଥୁଲା ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଅକୃତ୍ରିମ ପ୍ରେମ, ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୂଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକାନ୍ତ 
ଅନୁରାଗ ଓ ପ୍ରେମଭକ୍ତ । ଜଣେ ମଠବାସୀ ସୁଖସ୍ମ ତିକୁ ମନେପକାଇ କହିଛନ୍ତି, “` ସର୍ବଦା 
ଠାକୁରଙ୍କର ଭଲପାଇବା ନେଇ କଥା ପଡ଼ୁଥିଲା । କିଏ କହୁଥୁଲା- “ଠାକୁର ମୋତେ ବେଶୀ 
ଭଲ ପାଉଥୁଲେ,' ଆଉ ଜଣେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମିତି କହୁଥୁଲା- (ନା ମୋତେ ବେଶୀ ।! 
ଏମିତି କରୁ କରୁ ଶେଷରେ ତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯାଉଥଲା । ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ଭଲପାଉଥୁଲେ 
ଯେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥୁଲେ ବା ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ହେଉଥଲା ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ 
ଅଧ୍‌କ ଭଲପାଉଥୁଲେ !।”” ° ପ୍ରେମ ପରଶମଣିର ସ୍ପର୍ଶରେ ମଠବାସୀମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର ସୁବରଣ୍ଣ୍ରରେ 
ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ପ୍ରେମ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବୂଭି ସେଠାରେ ସ୍ଥାନ ପାଉ ନଥୁଲା 
ମଠର ଗୋଷ୍ଠୀଳୀବନ ଅଧୂକତର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମୟ ହୋଇଉଠିଥୁଲା ଦୁଃଖକଷ୍ଟର ପରୀକ୍ଷା ଭିତରେ 
ଦେଇ । ଶ୍ରୀଶ୍ରୀମା ସେହି ସମୟର.ଗୋଟିଏ ଘଟଣାର କଥା କହିଥିଲେ, ' “ଠାକୁରଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ 
ସମସ୍ତେ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ବରାହନଗର ମଠରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଥୁଲେ ... ଦିନେ 
ସମସ୍ତେ କୁହାକୁହି ହେଲେ, “ ଆଚଛୁ| ଆମେ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମରେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଛୁ, ଦେଖିବା 
ତାଙ୍କ ନା ନେଇ ପଡ଼ିରହିଲେ ସେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ । ସୁରେଶବାକୁ ଆସିଲେ କିଛି 
କୁହାହେବ ନାହିଁ, ଭିକ୍ଷା ବି କେହି କରିବାକୁ ଯିବୁନାହିଁ । ଏହାକହି ସବୁ ଚାଦର ଘୋଡ଼େଇହୋଇ 
ଧ୍ମାନରେ ବସିଗଲେ । ସାରାଦିନ ଗଲା-ରାତିବି ଅନେକ ହେଲାଣି, ଏତିକିବେଳେ ଶୁଣାଗଲାଯେ, 
ଦ୍ବାରରେ ` କିଏ ଆଘାତ କରୁଛି । ନରେନ୍‌ ଆଗେ ଉଠିଛି, କହୁଛି, ¬ ‹ ‹ ଦେଖ୍ତ, ଦୁଆର ଖୋଲି 
କିଏ ଆସିଛି ? ଆଗେ ଦେଖ ତା ହାତରେ କିଛି ଅଛି କି ନାହିଁ ।' ଆହା! ଦ୍ବାର ଖୋଲି ଦେଖୂଲେ 
ଲାଲାବାବୁଙ୍କର ମନ୍ଦିରରୁ ଭଲ ଭଲ ସବୁ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ନେଇ ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଛି । ଏହା 
ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍‌ ଖୁସି- ଠାକୁରଙ୍କର ଦୟାର ସୂଚନା ପାଇଲେ । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ 
ଭୋଗ ନିବେଦନ କରି ସେହି ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ ।”° ମଠର ସାଧାରଣ 
ପରିଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେମିତି କିଂ ବାସନମାଜିବା, ଘର ଝାଡ୍ଦୁଦେବା ଇତ୍ୟାଦି ସାଧାରଣତଃ 
ଗୁରୁଭାଇମାନେ ରାଖାଲକୁ କରିବାକୁ ଦେଉନଥୁଲେ । ଲାଟୁ ମହାରାଜ କହିଥୁଲେ, “` ଦିନେ 
ରାଖାଲଭାଇକୁ କିଏ ଜଣେ କଣ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବାକୁ କହିଥୁଲେ, ସେଥୁରେ ଲୋରେନ୍ଭାଇ 
ହୁକୁମ୍‌ ଦେଇଦେଲେ-- ' ରାଖାଲଭାଇକୁ କେହି କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ କହିବେ ନାହିଁ |” ସେହି 
ହୁକୁମ୍‌ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମାନି ଚାଲୁଥୁଲୁ ।””' ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲାଟୁ ମହାରାଜ କହିଥ୍ଲେ, 
“ରାଖାଲକୁ ରାଜା ହେବାକୁ ଅଛି ତ ସେଥ୍‌ପାଇଁ ରାଖାଲଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସେ (ଠାକୁର) କୌଣସି 
ସାଧାରଣ କାମ` କରାଇଦେଉ ନଥୁଲେ ।”” ଅବଶ୍ୟ ରାଖାଲ ନିଜେ ଆଗେଇ ଆସି ଅନ୍ୟର 


୧. ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଲାଟୁ ମହାରାଜଙ୍କର ସ୍ମ ,ତିକଥା, ପୃ: ୨୮୨- ୨୮୩ । 
୨. ଶ୍ରୀଶ୍ରୀମାୟେର୍‌ କଥା, ୧ମ ଭାଗ, ପ୍‌:୧୦୦-୧୦୧ | 
୩. ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଲାଟୁ ମହାରାଜଙ୍କର ସ୍ମ ,ତିକଥା, ପ୍‌: ୨୮୨ । 

୪. ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଲାଟୁ ମହାରାଜଙ୍କର ସ୍ମ,ତିକଥା, ପୃ: ୨୦୫ | 


୯୬ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରଚ୍ତି ।। ଜଣଙ୍କର କାମକୁ ଅନ୍ୟଜଣେ କରି ପକାଇ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ 
କରିବା ଥୁଲା ମଠର ରୀତି । ରାଖାଲଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କାମ ଥୁଲା, ମଠର ବ୍ଯବସ୍ଥାର ତଦାରଖ 
କରିବା ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ରକୁ ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା । 

ମଠର ଜପଧ୍ୟାନ ପୂଜାପାଠ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ବି ରାଖାଲର ଅନ୍ତଃକରଣରେ 
ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ଅନୁରଣିତ ହେଉଥୁଲା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମୋର 
କେବଳ ତୁମେ । କରୁଣାଘନ ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟଉ୍ପଳ ମୂର୍ତି ହୃଦପଦ୍ନରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ମନ 
ସରୋବର ଉଦ ବେଳିତ କରି ପକାଉଥିଲା । ସେ ନୀରବରେ ନିଭୂତରେ ପ୍ରାଣର ଆକୁଳ ନିବେଦନ 
ଜଣାଉଥୁଲେ । ପରମ-ଦଇତକୁ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିବାପାଇଁ ସେ 
କେତେବେଳେ ଭାବୁଥୁଲେ ପଞ୍ଚତପା ? କରିବେ ବୋଲି, କେତେବେଳେ ମଧ୍ଯ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ 
ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଲୀଳାଭୂମି ନମ୍ମଦାତଟରେ ତପଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟା କରିବାକୁ । ନିଜ୍ଜନ ବିପିନରେ ଜୀବନଯାପନ 
କରିବାର ଇଚ୍ଛାମଧ୍ଯ ହେଉଥୁଲା, ପୁଣି ନରେନ୍ଦ୍ର ଇତ୍ଯାଦି ଗୁରୁଭାଇମାନଙ୍କର ଅକୃତ୍ରିମ ପ୍ରେମ ଓ 
ବୈରାଗ୍ୟ ରଞ୍ଜତ ଜୀବନ ମଧ୍ଯ ତାଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରି ରଖୁଥୁଲା । ପ୍ରାଣ ମଧ୍ଯରେ ଆକୁଳତା 
ବ୍ୟାକୁଳତା, ତେବେବି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣପୂର୍ବକ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁଭାଇମାନଙ୍କର ଉତଲା ମନକୁ ଶାନ୍ତ 
କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ | ' ଶ୍ରୀମ” ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି ଅତି ମନୋରମ ଗୋଟିଏ ଆଲେଖ୍ୟ- 
- ବରାହନଗର ମଠରେ କାଳୀତପସ୍ବୀର ଘରେ ବସି ରାଖାଲ ପ୍ରସନାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି |" 

“ରାଖାଲ ( ପ୍ରସନ ପ୍ରତି) କେଉଠାକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଯାଉ? ଏଠାରେ ସାଧୁସଙ୍ଗ | ଏହା 
ଛାଡ଼ି କେହି ଯାଏ? କୁଅଡ଼େ ଯିବୁ? ଆଉ ନରେନ ଭଳି ଲୋକର ସଙ୍ଗ । ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ 
ଯିବୁ? 

ପ୍ରସନ୍ନ କଲିକତାରେ ମୋର ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି । ଭୟ ହୁଏ, କାଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ଵେହ 
ମତେ ଟାଣି ନେବ ସେଥୁପାଇଁ ଦୂରକୁ ପଳାଇବାକୁ ଚାହେ । 

ରାଖାଲ - ଗୁରୁମହାରାଜ ଯେମିତି ଭଲପାଉଥିଲେ, ସେମତି କଅଣ ବାପା ମା ଭଲପାଆନରି? 
ଆମେ ତାଙ୍କର କଅଣ କରିଛୁ ଯେ ଏତେ ଭଲପାଇବା । କାହିଁକି ସେ ଆମର ଦେହ, ମନ ଓ 
ଆମ୍ବାର ମଙ୍ଗଳପାଇ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥୁଲେ । ଆମେ ତାଙ୍କର କଣ କରିଛୁ? 


୧. ଶ୍ରୀଶ୍ରୀମା କହିଥୁଲେ, “ଆହା ନରେନ, ବାବୁରାମ ଏମାନେ ସବୁ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଯାଇଛନ୍ତି । ଏବେ ତୁମର ମହାରାଜ- 
ସେଇ ରାଖାଲକୁ ମୋର କେତେ ଦିନଭାତ ହାଣ୍ଡି ଭାଜିବାକୁ ହୋଇଛି ।' ଶ୍ରୀଶ୍ରୀମାଙ୍କର କଥା, ୧ମ ଭାଗ, ପୃ-୧୧୦୧ | ମଠରେ 
ପ୍ରବେଶ କରୁକରୁ ଗୌରୀ ମା ଦେଖ୍‌ଲେ, ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ଲୁହାର କଡ଼େଇ ମାଜୁଛନ୍ତି ଏହି ଦୂଶ୍ୟ ଦେଖ୍‌ ସେ ବଡ 
ବ୍ୟଥୂତ ହେଲେ - ଏ ସେହି ରାଖାଲ, ଠାକୁର ଯାହାକୁ କେତେ କୋଳେଇ କାନ୍ଧେଇ ରଖୁଥୁଲେ.. ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଗୌରୀମା 
ନଜେ ମାଜିବାକୁ ବସିଗଲେ - ଗୌରୀମା, ପୃ: ୧୨୮ | 

୨. ଶ୍ରୀଶ୍ରୀମା ୧୮୯୩ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନୀଳାମ୍ବର ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ' ପଞ୍ଚତପା ' ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଇଥୁଲେ | ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ୧୫.୪. ୧୮୮୯ 
ତାରିଖରେ ଗୋଟିଏ ଚିଠିରେ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଥୁରେ କି, ରାଖାଲ ଲେଖ୍‌ ଜଣାନ୍ତୁ ' ପଞ୍ଚତପା' କେମିତି କରାଯାଏ | 

୩. କଥାମୃତ ୨ୟ ଭାଗ, ପରିଶିଷ୍-_ ୧ମ ପରିଛେଦ, ପୃ:୨୫୬- ୨୫୭ | 


ଦିବ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧ୍ଵକାର ୯୭ 


ମାଷ୍ଟର ( ସ୍ଗତଃ) ¬ ଆହା ରାଖାଲ ଠିକ୍‌ କହିଛନି ! ସେଥୁପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଅହେତୁକ 
କୃପାସିନ୍ଧୁ । 

ପ୍ରସନ୍ନ - ତୁମର କଅଣ ବାହାରି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ ? 

ରାଖାଲ ¬ ମନରେ ଖୁଆଲ ହୁଏଯେ ନମଦା ତୀରରେ କିଛିଦିନ ଯାଇ ବାସ କରେ । 
ଥରେ ଥରେ ଭାବେ, ସେସବୁ ଯାଗାର କୌଣସି ବଗିଚାରେ ଯାଇ ବାସ କରେ, ଆଉ କିଛି 
ସାଧନ କରେ | ଖୁଆଲ ହୁଏ ତିନିଦିନ ' ପଞ୍ଚତପା' କରେ ତେବେ ସଂସାରୀ ଲୋକଙ୍କର ବଗିଚାକୁ 
ଯିବାପାଇଁ ମୋର ମନ ହୁଏ ନାହିଁ । 

ସେହି ସମୟରେ ରାଖାଲଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜନୈକ ପ୍ରତ୍ଯକ୍ଷଦର୍ଶୀର ବିବରଣୀରୁ ଏକ 
ଧାରଣା ମିଳେ । ସେ ଲେଖୁଥୁଲେ, ' 'ରାଖାଲ ମହାରାଜଙ୍କ ଭାବ ସେତେ ବେଳେ ନିତାନୁ ନିରାଶ୍ରୟ 
ବାଳକ ଭଳି... ନିଜର ଇଚ୍ଛା ବା ଶକ୍ତି ଯେମିତି କିଛି ନାହିଁ । ବାହାରର ଗୋଟିଏ ମହାଶକ୍ତି ବା 
ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଚଳେଇ ନେଇ ବୁଲାଉଛି । ଜଗତ ସଂସାରର ସମସ୍ତ 
ସମ୍ବନ୍ଧ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯେମିତି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସିରହନ୍ତି। କେହି କୌଣସି 
କଥା କହିଲେ ବା ଡକାଡ଼କି କଲେ ସେ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଜଗତରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ଏହି ଜଗତଟାକୁ 
ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ଦରକାର ଥୁବା ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି କଥାକହି ଅତି ଦୀନହୀନ ଭଳି ନୀରବରେ 
ବସିରୁହନ୍ତି ।”“ ‹ ବବରାହନଗରର ମଠର ବାହରର ଛୋଟ ଘରଟିରେ ସେ ଏକାକୀ ଦ୍ଵାର ଆଡ଼କୁ 
ମୁହଁ କରି ଗୋଟିଏ ଆସନରେ ସ୍ଥିରହୋଇ ବସି ଜପ କରନ୍ତି ।... ନିଶ୍ଚଳ ଜୀବନ୍ତ ବିଗ୍ରହ ଭଳି 
ସେ ଏକମନରେ ଜପ କରନ୍ତି । ଏଇଟା ଯେମିତି ତାଙ୍କର ସ୍ଵାଭାବିକ ଅବସ୍ଥା ଥୁଲା । ବଳରାମବାବୁଙ୍କ 
ଘରେ ଯେତେବେଳେ ରହୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ଘରର ଚଟାଣରେ ବସି ସେ ଏକ ମନରେ 
ଜପ କରୁଥୁଲେ ଏବଂ ଜପ କରୁକରୁ ବିଭୋର ହୋଇଯାଉଥୁଲେ । ମୁଖମଣ୍ଡଳର ଭାଵ, ଚକ୍ଷୁର 
ଦୃଷ୍ଟି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ହୋଇ ଯାଉଥୁଲା ।... ସମସ୍ତେ କୁହାକୁହି କରନ୍ତି, ଦେଖୁଛ ରାଖାଲ କେମିତ 
ଏକ ମନରେ ଜପ କରେ । ଜମିଦାର ଘରର ପିଲା, ଘରଦ୍ବାର ସବୁ ତ୍ଯାଗ କରିଛି, ଏକମନରେ 
କେମିତି ଜପ କରୁଛି ଦେଖୁଛ? ଜପଟାକୁ ଯେମିତି ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ପଡ଼ିଅଛି ।” 

୧୮୮୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଜାନୁଆରୀ ମାସର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଦିନରେ ନରେନ୍ଦ୍ର, 
ରାଖାଲ, ବାବୁରାମ, ଶଶୀ, ଶରତ୍‌ ବୁଢାଗୋପଲ, କାଳୀ, ନିରଞ୍ଜନ, ସାରଦା, ହରି ¬ ଏହି 
କେତେଜଣ ଗୁରୁଭ୍ରାତା ବରାହନଗର ମଠରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦୁକା ସମ୍ମୁଖରେ 
ବିରଜାହୋମ ପ୍ରଭୂତି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପୂର୍ବକ ବୈଦିକ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଓ ତଦନୁଯାୟୀ ନୂତନ ନାମ 
ଗ୍ରହଣ କରିଥୁଲେ । ତାରକନାଥ, ଲାଟୁ, ଯୋଗୀନ, ଗଙ୍ଗାଧର, ସୁବୋଧ, ହରିପରସନ ପରେ 
ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିରଜାହୋମ ସମ୍ପାଦନ ପୂର୍ବକ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିଥୁଲେ । ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କଝ 


୧. ମହେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦତ୍ତ : ଶ୍ରୀମତ୍‌ ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ଜୀବନର ଘଟଣାବଳୀ, ୩ୟ ଖଣ୍ଡ, ପ୍‌:୪୭-୪୮ । 
୨. ମହେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦତ : ଶ୍ରୀମତ୍ବ ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ଜୀବନର ଘଟଣାବଳୀ, ୩ୟ ଖଣ୍ଡ, ପ୍‌: ୧୨୭ | 


୯୮ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ମୟ କ୍‌ 


ନାମ ହେଲା ସ୍ଵାମୀ ବିବିଦିଷାନନ୍ଦ, “ ରାଖାଲଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନାମ ହେଲା ସ୍ବାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ । ନରେନ୍ଦ୍ର 
ପ୍ରଭୂତି ଗୁରୁଭ୍ରାତାଗଣ ଅନେକେ ତାଙ୍କୁ ଆଦରପୂର୍ବକ “ରାଜା? ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥ୍‌ଲେ । ପରବର୍ତୀ 
ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ସେ ' ମହାରାଜ” ଆଖ୍ୟାରେ ପୂଜିତ ଓ ସମ୍ବର୍ଧିତ ହୋଇଥୁଲେ । 
ତାଙ୍କ ଅନ୍ତଃଃରଣରେ ପ୍ରବହମାନ ଥୁଲା ବୈରାଗ୍ୟର ଫଲ୍‌ଗୁଧାରୀ । ଏବେ ବହିସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣପରେ 
ତାହା ଅପୂର୍ବ ଶ୍ରୀ ଧାରଣ କଲା । ତାଙ୍କର ସେ ସମୟର ମନର ଭାବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟସ୍ତ 
କରାଯାଇପାରେ ଆ ଚାର୍ଯ୍ୟ ଶଙ୍କରଙ୍କ ନିମ୍ବଲିଖୂତ ଶ୍ଲୋକର ସାହାଯ୍ୟରେ - 
ବେଦାନ୍ତ ବାକ୍ୟେଷୁ ସଦା ରମନ୍ତୋ ଭିକ୍ଷାନ୍ନ ମାତ୍ରେଣ ଚ ତୁଷ୍ଠିମନ୍ତଃ । 
ଅଶୋକମନ୍ତଃ କରଣେ ଚରନ୍ତଃ କୌପିନବନ୍ତଃ ଖଳୁ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତଃ ॥ 
ତାଙ୍କର ମନକୁ ଆସିଲା, ବରାହନଗରର କଠୋର ଜୀବନ ମଧ୍ଯ ତପଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ 
ନୁହେଁ; ମଠ ଜୀବନ, ଗୁରୁଭ୍ରାତାମାନଙ୍କର ପ୍ରେମବନ୍ଧନ ମଧ୍ଯ “ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନଗରୀ ଭଳି ହେୟ 
ବୋଧ ହେଲା । ନିରାସକ୍ତ ବୈରାଗୀର ଜୀବନଯାପନ ପାଇ ତାଙ୍କ ମନ ବ୍ୟାକୁଳ । ସେହି 
ସମୟର ତାଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟ ପ୍ରବଣ ମନର ଗୋଟିଏ ଛ୍ଛବି ଶ୍ରୀମ” ଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ¬ 
ରାୋଖାଲ ଓ ମାଷ୍ଟର କାଳୀତପସ୍ଵୀର ଘରର ପୂର୍ବପଟ ବାରଣ୍ଡାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି । ଠାକୁର ଓ 
ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗପ କରୁଛନ୍ତି । 
ରାଖାଲ (ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ) _ ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟ, ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍େ ସାଧନା କରିବା | ସେଥୁପାଇଁ 
ତ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରି ଗଲିନି । ଯଦି କିଏ କହେ, ଛଶ୍ଵରଙ୍କୁତ ପାଇଲ ନାହି ତେବେ ଆଉ 
କଅଣ ପାଇଁ । ସେଥ୍ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହେ, ରାମଙ୍କୁ ପାଇଲିନାହିଁ ବୋଲି କଅଣ 
ଶ୍ଯାମ ସଙ୍ଗରେ ଘର କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ; ଆଉ ସନ୍ତାନର ବାପ ହେବାକୁ ହି ହେବ! ଆଃ! 
ନରେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥା କୁହେ । ଆପଣ ବରଂ ପଚାରିବେ । 
ମାଷ୍ଟର ତାହା ଠିକ୍‌ କଥା । ରାଖାଲବାବୁ, ତୁମର ବି ଦେଖୁଛି ମନଟା ଖୁବ୍‌ ବ୍ୟାକୁଳ 
ହୋଇଛି । 
.“ରାଖାଲ- ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟ, କ'ଣ କହିବି ? ଦ୍ବିପହର ବେଳେ ନର୍ମଦାକୁ ଯିବାପାଇଁ 
୧. ସନ୍ଯାସ ପରେ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବିଭିନ ସମୟରେ ତିନୋଟି ନାମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି-- ବିବିଦିଷାନନ୍ଦ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଓ ବିବେକାନନ୍ଦ | 


ତ ୬୯୭୩ ୬୫ 


ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ସମୟରେ ସ୍ଵାମୀ ବିବିଦିଷାନନ୍ଦ ନାମ ଗ୍ରହଣ କରିଥୁଲେ କି? 


ଅନ୍ୟ ଗୁରୁଭ୍ରାତାମାନଙ୍କର ନାମ ଯଥାକ୍ରମେ - 

ବାବୁରାମ - ସ୍ଵାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ 'ସୀରଦା - ସ୍ବାମୀ ତ୍ରିଗୁଣାତୀତାନନ୍ଦ ଶଶୀ - ସ୍ଵାମୀ ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ 
ତାରକ - ସ୍ଵାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ ଶରତ୍‌ - ସ୍ବାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦ ଲାଟୁ - ସ୍ବାମୀ ଅଭୁତାନନ୍ଦ 
ନିରଞ୍ଜନ - ସ୍ଵାମୀ ନିରଞ୍ଜନାନନ୍ଦ ଯୋଗିନ - ସ୍ଵାମୀ ଯୋଗାନନ୍ଦ କାଳୀ - ସ୍ଵାମୀ ଅଭେଦାନନ୍ଦ 
ଗଙ୍ଗାଧର - ସ୍ବାମୀ ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦ ହରି - ସ୍ଵାମୀ ତୁରୀୟାନନ୍ଦ ସୁବୋଧ - ସ୍ଵାମୀ ସୁବୋଧାନନ୍ଦ 


ବୁଢ଼ାଗୋପାଲ - ସ୍ଵାମୀ ଅଦ୍ଧୈତାନନ୍ଦ 

ହରିପ୍ରସନ୍ନ ୧୮୯୯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ୯ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିରଜାହୋମ ପୂର୍ବକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ 
ଭାବରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିଥୂଲୋ ତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ସ୍ଵାମୀ ବିଜ୍ଞାନାନନ୍ଦ । 
୨. କଥାମୃତ ୨ ଭାଗ, ପରିଶିଷ, ୧ମ ପରିଚେହଦ, ପୃ: ୨୫୪- ୨୫୫ | 


ଦିବ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧ୍ରକାର ୯୯ 


ପ୍ରାଣ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଉଠିଥୁଲା । ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟ, ସାଧନା କରନ୍ତୁ, ତା ନହେଲେ କିଛି ହେଉନାହିଁ; 
ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଶୁକଦେବଙ୍କର ମଧ୍ଯ ଭୟ । ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବାମାତ୍ରେ ପଳାୟନ ! ବ୍ୟାସଦେବ 
ରହିବାକୁ କହିଲେ, ସେ ରହିଲେ ନାହିଁ। 

ମାଷ୍ଟର - ଯୋଗୋପନିଷଦର କଥା | ମାୟା ରାଜ୍ୟରୁ ଶୁକଦେବ ପଳାଉଛନ୍ତି | ବ୍ୟାସ ଓ 
ଶୁକଦେବଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କଥୋପକଥନ ଲେଖା ଅଛି। ବ୍ୟାସ ସଂସାରେ ରହି ଧର୍ମ କରିବାକୁ 
କହୁଛନ୍ତି । ଶୁକଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ହରିପାଦପଦ୍ମ ହିଁ ସାର । ସଂସାରୀମାନଙ୍କ ପରି ବିବାହ କରି 
ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବାସ କରିବାକୁ ଘୃଣା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । 

ରାଖାଲ-¬ଅନେକେ ମନେ କରନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ନଦେଖୁଲେ ହେଲା | ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ଦେଖୁ 
ବେକ ତଳକୁ କରିଲେ କଣ ହେବ ୨ ନରେନ୍ଦ୍ର କାଲି ରାତିରେ କହିଲା, “ଯେତେବେଳ ଯାଏ 
ମୋର କାମ ଭାବ ଅଛି, ସେତେବେଳ ଯାଏ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ; ତା ନହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ-ପୁରୁଷ ଭେଦ ଭାବ 
ବୋଧ ରହିବ ନାହିଁ । 

ମାଷ୍ଟର--ଠିକ୍‌ କଥା । ସାନ ଶିଶୁଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ଭେଦ ନାହିଁ । 

ରାଖାଲ- ସେଥୁପାଇ କହୁଛି, ଆମମାନଙ୍କର ସାଧନା ଦରକାର | ମାୟାତୀତ ନହେଲେ 
କେମିତି ଜ୍ଞାନ ହେବ ।'” 

ରାଖାଲ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନର ଗୋପନ କଥା କହିଥୁଲେ--‹ଏଠି ରହିକି ବି କିଛି 
ହେଲାନାହି । ସେ ଯାହା କହିଥୁଲେ--ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ, ହେଲା କାହିଁ ?? ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ କଅଣ 
ଆଉ କହିବେ, ତାଙ୍କ ନିଜ ମନରେ ମଧ୍ଯ ବ୍ୟାକୁଳତାର ଝଡ଼ ବହୁଛି, ନିର୍ଜନ ବିପିନରେ ତପସ୍ୟା 
କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମନ ବ୍ୟାକୁଳ, ଗୁରୁଭ୍ରାତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରୁ କେହି କେହି ତପସ୍ୟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 
ନିଷ୍କ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ । କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଦରର ରାଖାଲରାଜ ଅଜ୍ଞାତସ୍ଥାନରେ ଭିକ୍ଷା ଅଭାବରେ 
ଅନଶନରେ କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ଏହା ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବା ଅନ୍ଯାନ୍ଯ ଗୁରୁଭ୍ରାତାଗଣ ପସନ୍ଦ କରୁନଥୁଲେ । 
ଅନନ୍ୟୋପାୟ ହୋଇ ରାଖାଲ ସୁଯୋଗର ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ।” 

୧୮୮୮ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଭକ୍ତ ବଳରାମବାବୁଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀମାତା ଠାକୁରାଣୀ 
ପୁରୀଧାମକୁ ଯିବାପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ । ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବାରୁ କେହି ଆଉ 
ଆପରଭି କଲେ ନାହିଁ । ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଶ୍ରୀମା, ଯୋଗେନ- ମା, ଲକ୍ଷ୍ମୀଦେବୀ, ଯୋଗାନନ୍ଦ ଓ 
ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପୁରୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କଲେ । କଲିକତାରୁ ଚାନ୍ଦବାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ଜାହାଜରେ 
ଯିବାର ବ୍ଯବସ୍ଥା ଥୁଲା । ସେଠାରୁ କଟକ କେନାଲ୍‌ ଷ୍ଟୀମରରେ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ପଥ 
ଗୋରୁଗାଡ଼ିରେ ।7'°“ ସେମାନେ ଭୋର ସମୟରେ ପୁରୀ ପହଞ୍ଚୁ ଧୂଳିପାଦରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ 
କଲେ ଏବଂ ବଳରାମବାବୁଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ମଠରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ । ଅଳ୍ପ କେତେଦିନ ମଧ୍ଯରେ 


୧ ଦତାନୀନ୍ତନ କାଳରେ ଦୁର୍ଗମ ପୁରୀ ଯାତ୍ରାର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସ୍ଵାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦ “ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଲୀଳାପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି 
ତାହା ପ୍ରଣିଧାନଯୋଗ୍ୟ । 
‹‹୭ସ ସମୟରେ ନାନା ଦେଶରୁ ଜେରୁଜେଲମ୍‌ ଦର୍ଶନ ନିମିର ଆଗତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାୟ, ରେଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ 
ପଦବ୍ରଜରେ ପୁରୀ ପ୍ରଭୂତି ତୀର୍ଥଦର୍ଶନରେ ଅଗ୍ରସର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭଳି ଥୁଲା ତା 'ରି ଭିତରେ ବୃକ୍ଷ-କୂପ-ତଡ଼ାଗ ଆଦି 
ଶୋଭିତ ଏକ ପ୍ରକାର ଦୀର୍ଘପଥ, ସେଇ ମଝିରେ ମଝିରେ ବିଶ୍ରାମସ୍ଥାନ ଚଟିଘର ¬ _- ଧର୍ମାଶାଳାର ମଧ ଅଭାବ ନଥୁଲା | 


୧୦୦ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଲେ ସ୍ଵାମୀ ତୁରୀୟାନନ୍ଦ । ନିଜ ନିଜର ଭାବରେ ରହି ସାଧନଭଜନ 
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଓ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଏମାରମଠରେ” ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ମାଧୁକରୀ ହି ଥୁଲା ଏକମାତ୍ର 
ଅବଲମ୍ବନ । ସେମାନେ ଦୁଇଜଣ କଠୋର ତପସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସ୍ଵେହର ରାଖାଲ 
ଆହାରବିହାରରେ ଅତ୍ୟଧ୍କ କୃଚ୍ଛ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ଶୁଣି ଶ୍ରୀମାତା ଠାକୁରାଣୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥୁଲେ । 
ତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ନିମନ୍ତେ ଭକ୍ତ ବଳରାମବାବୁ “ବେଳେବେଳେ ରାଖାଲକୁ ଭୋଜନ କରାଉଥିଲେ !† 
ଏହିପରି ପରିବେଶରେ ଇଚ୍ଛାନୁରୂପ ଆହରବିହାର ସାଧନଭଜନ କରିବା ଅସୁବିଧାଜନକ ବୁଝି 
ପାରି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଦୁଇମାସ ପରେ ବରାହନଗର ମଠକୁ ଫେରି ଆସିଲେ । ବରାହନଗର ମଠରେ 
ବା ବଳରାମ ଭବନରେ ନିଜ ରୁଚି ଅନୁଯାୟୀ ଚପ ଧ୍ୟାନ କରି ସେ ଦିନ ଯାପନ କରୁଥୁଲେ । 
ମଝିରେ ଥରେ କେତେଦିନ ପାଇଁ କଲିକତା ବାହାରକୁ ମଧ୍ଯ ଯାଇଥୁଲେ । ୧୮୯୯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର 
ଫେବୃଆରୀ ୪ ତାରିଖ ଶ୍ରୀମାତାଠାକୁରାଣୀ, ଗୋଲାପ- ମା, ନରେନ୍ଦ, ରାଖାଲ, କାଳୀ, ବାବୁରାମ, 
ସାରଦା, ଲାଂଟୁ, ତୁଳସୀ ( ନିର୍ମଳାନନ୍ଦ, ଶରତ ଓ ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟ ଏକତ୍ର ଆଟପୁର ଗମନ 
କଲେ ଓ ମାତଙ୍ଗିନୀ ଦେବୀଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ । ସେଠାରେ ୭ଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରି 
ସେମାନେ ତାରକେଶ୍ଵର ଗଲେ ଏବଂ ସେ ସ୍ଥାନରୁ କାମାରପୁକୁର ଗଲେ । ତାରକେଶ୍ଵରରେ 
ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଅକସ୍ମାତ୍‌ ଜ୍ଵର ଏବଂ ବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାରୁ ବାବୁରାମ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆଟପୁରକୁ 
ଫେରିଆସିଲେ ।° ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କର ଜନ୍ମ ଓ ବାଲ୍ୟଲୀଳାଭୂମି ଦର୍ଶନ କରି 
ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ସହିତ ଜୟରାମବାଟୀ ଗମନ କଲେ । ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଆଦର ଯନୂରେ କେତେଦିନ ସେଠାରେ 
କଟାଇ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ସାରଦାନନ୍ଦ, ଅଭେଦାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୂତି କଲିକତାକୁ ଫେରିଆସିଲେ ।” ପୁଣ୍ୟଭୂମି 
କାମାରପୁକୁର ଓ ଜୟରାମବାଟୀ ଦର୍ଶନ କରି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କ ମନରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଚିନ୍ତା ପ୍ରବଳ 
ହେଲା । ସେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖ ହୋଇ ରହୁଥୁଲେ । ଏହିଭାବରେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭଗବଦ୍‌ ଚିନ୍ତା 
ମଗ୍ନ ହୋଇ ରହୁଥୁଲେ । ଏହିଭାବରେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଅଚିବାହିତ ହୋଇଗଲା । ଏହି 


ଶୁଣାଯାଏ, ସେଇ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସହଚର ପଣ୍ଡା, ସେହି ଚାଉଳ, ଡାଲି, ଅଟା ପ୍ରଭୁତି ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ଯକୀୟ ଖାଦ୍ଯାଦି 
ଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତିସ୍ଥାନ- ମୁଦିର ଦୋକନ ସେଇ ଧର୍ମଭାବ ବିସ୍ମରଣକାରୀ ନିଦ୍ରାଆଳସ୍ୟର ବୈରୀ, ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପରମ ବନ୍ଧୁ 
ମଶକକୂଳ, ସେଇ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଅଞ୍ଚଳର ଯାତ୍ରୀବର୍ଗର ଦସ୍ୟୁ-ତସ୍ତର ଆଦି ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପରସ୍ପରର ସାହାଯ୍ୟଲାଭ 
କରିପାରିବେ ବୋଲି ଦଳବଦ୍ଧ ହୋଇ ଗମନ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ସେହି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଇଶ୍ଵର ନିର୍ଭରତା ଓ 
ଉଗବଦ୍‌ଇକ୍ତି । ଏହା କଟକ ଠାରୁ ପୁରୀ ଗମନ ପଥର ବଣ୍ଠନା । 
“ମୋର ଜୀବନ କଥା', ସ୍ବାମୀଢୀଙ୍କର ପତ୍ରାବଳୀ ଓ ସ୍ବାମୀ ଶୁଦ୍ଧାନନ୍ଦଙ୍କ ଡାଏରୀରୁ ଗୃହୀତ । ଅନୁମାନ ହୁଏ ଏହିଥରକ 
କାମାରପୁକୁରରୁ ଫେରିବା ପଥରେ, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଆରାମବାଗ୍‌ ଓ ବର୍ଧମାନପଥରେ ଆସନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ଥୁଲେ ତ୍ରିଗୁଣାତୀତାନନ୍ଦ ଓ 
ଅନ୍ୟଜଣେ ଗୁରୁଭ୍ରାତା ବର୍ଧମାନରେ ଆସି କ୍ଷୁଧାରେ ସେଇ ତିନିଜଣ ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲରେ ପଶିଲେ ଛଅଅଣା ଦରରେ 
ପେଟଭରି ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତିନିଜଣ୍ଡ ଖାଇ ବସିଲେ ଅଳ୍ପସମୟ ମଧ୍ଯରେ ରୋଷେଇ ହୋଇଥୁବା ଭାତ ସରିଗଲା । 
କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷତଃ ସ୍ବାମୀ ତ୍ରିଗୁଣାତୀତାନନ୍ଦଙ୍କର ପେଟ ଭରି ନଥୁଲା ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । 
ପୁଣି ଭାତ ରୋଷେଇ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପସମୟ ମଧ୍ଯରେ ପୁଣି ଭାତ ସରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଥରକ ସେମାନେ ତୃପ୍ତ ହେଲେ । 
ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଦେବାକୁ ଗଲେ ହୋଟେଲ ମାଲିକ ହାତଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ମାଫୂ କରିବେ, ପଇସା ଦେବାକୁ 
ହେବନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଦୟା କରି ମୋ ହୋଟେଲକୁ ଆଉ ଆସିବେନାହିଁ 
- ସ୍ଵାମୀ ଗମ୍ଭୀରାନନ୍ଦଙ୍କ ମତରେ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ୧୮୮୯ ଖ୍ରୀ.ଅ.ରେ କାମାରପୁକୁର ଯାଇଥୁଲୋ ( ଯୁଗନାୟକ ବିବେକାନନ୍ଦ ୧ମ 
ଭାଗ, ୨ୟ ସଂଖ୍ଯା, ପୃ: ୨୩୧ | 
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୦ 


ଦିବ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧ୍ଵକାର ୧୦୧ 


ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମନର ଟିକିଏ ପରିଚୟ ମିଳେ ସ୍ବାମୀ ନିରଞ୍ଜନାନନ୍ଦଙ୍କ ୧୯୮୯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 
ନଭେମ୍ବର ୧୦ତାରିଖର ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ମାଧ୍ଯମରୁ । ସ୍ଵାମୀ ନିରଞ୍ଜନାନନ୍ଦ ବୈଦ୍ୟନାଥଧାମରୁ 
ଲେଖ୍‌ଲେ, ` ¬ ଭାଇ ରାଜା ତୁମକୁ ପୁଣି ପତ୍ର ଲେଖୁବାକୁ ହେଲା । ଉତ୍ତର ଯେ ପାଇବି ନାହିଁ 
ଏହା ନିଶ୍ଚିତ, ତେବେ ବଳରାମବାବୁଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣି ଚିନ୍ତିତ ଅଛି । ସେ 
କେମିତି ଅଛନ୍ତି ପତ୍ରପାଠ ପରେ କାହାରି ଦ୍ଵାରା ଲେଖୁ ଜଣାଇଲେ ବଡ଼ ଖୁସି ହେବି। ସ୍ବାମୀ 
ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ଯ ସୁସ୍ଥ ନଥୁଲା, ସେ ବେଶ୍‌ କିଛିଦିନ ହେଲା ଜ୍ବରରେ ପୀଡ଼ିତ ଥୁଲେ । 
ତଥାପି ସେ ନିରଞ୍ଜନାନନ୍ଦଙ୍କୁ ପତ୍ରର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଏଥର ସବୁ ସମ୍ବାଦ ଜଣାଇଲେ । ଗୁରୁଭ୍ରାତା 
ନରଞ୍ଜନାନନ୍ଦ ପ୍ରିୟ “ରାଜା'?ଙ୍କୁ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଧାମକୁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତନରେ ଯିବା ପାଇଁ ସାଦରେ 
ଆହ୍ବାନ ଜଣାଇଲେ। ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟପାଇ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ପରିବତ୍ତନ ଅପେକ୍ଷା ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ 
କୌଣସି ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ବସି ତପସ୍ୟା କରିବାପାଇଁ ସେ ସେତେ ବେଳେ ଉଦ୍‌ ଗ୍ରୀବ 
ହୋଇପଡ଼ିଥୁଲେ । ଗୁରୁଭ୍ରାତାଙ୍କର ଆହ୍ବାନରେ ସେହି ଇଚ୍ଛା ପୁଣିଥରେ ପ୍ରବଳ ହୋଇ ଉଠିଲା । 
ଶ୍ରୀମାତାଠାକୁରାଣୀ ଜୟରାମବାଟୀରେ ଥୁଲେ । ସେ ଚିଠିରେ ଶ୍ରୀମାତାଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ନିକଟରୁ 
ଅନୁମତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ । ଶ୍ରୀମାତାଠାକୁରାଣୀ ୧୯୮୯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ନଭେମ୍ବର ମାସ ୨୧ ତାରିଖରେ 
ବଳରାମବାବୁଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଲେଖୁଲେ, “° “'ରାଖାଲର ଜ୍ଵର ହୋଇଥିଲା | ସେ ବେଶ୍‌ ସୁସ ହୋଇଛି 
ତ ? ଶୁଣିଲି ରାଖାଲ ପଶ୍ଚିମକୁ ଯାତ୍ରା କରିବ । ଗଲାଥରକ ଜଗନ୍ନାଥଧାମରେ ଶୀତରେ କଷ୍ଟ 
ପାଇଥୁଲା । ଶୀତ ପରେ ଫାଲ୍‌ଗୁନ୍ବ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା । ତେବେ ଯଦି ଏକାନ୍ତ 
ଭାବରେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ ତାହାହେଲେ ଆଉ କଣ କହିବି? ବ୍ବହ୍ଲାନନ୍ଦ ନିଜେ ମଧ୍ଯ 
ଶ୍ରୀମାତାଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ନିକଟରୁ ଏହି ମର୍ମରେ ଲିଖୂତ ଗୋଟିଏ ଅନୁମୋଦନ ପତ୍ର ପାଇଲେ । 
ତାଙ୍କର ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନଥୁଲା । ସେ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କୁ ମନର ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟକ୍ତ 
କରିଥୁଲେ । ଏଥର ଆଉ ବାଧାଦେଇ କୌଣସି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ ବୁଝିପାରି ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ତାଙ୍କୁ 
ଯଥାସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ । ଭିକ୍ଷାଟନର କ୍ଲେଶ କିଛି ଲାଘବ କରିବାପାଇଁ 
ଗୁରୁଭ୍ରାତା ସୁବୋଧାନନ୍ଦଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ପଠାଇଲେ ଏବଂ କାଶୀଧାମରେ ପ୍ରମଦାଦାସ ମିତ୍ର ମହାଶୟଙ୍କୁ 
ପତ୍ର ଲେଖୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଯଥାସାଧ୍ଯ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ । 

ସେମାନଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଥିଲା ହିମାଳୟ ପାଦଦେଶର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ । ସେଇ 
ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଵାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୃତି କେତେଜଣ ତପସ୍ୟା କରୁଥୁଲେ । ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଚିଠି 
ଦ୍ବାରା ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ଯ କରିଥୁଲେ | କିନ୍ତୁ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଧାମରୁ 
ନିରଞ୍ଜନାନନ୍ଦଙ୍କର ଆହ୍ବାନ ସ୍ମରଣ କରି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ୧୮୮୯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ଡିସେମ୍ବର 
ମାସର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କଲେ । । 

ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଗୁରୁଭ୍ରାତା ସୁବୋଧାନନ୍ଦଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ବୈଦନାଥଧାମରେ ପୂର୍ଣ 


ଆ ୭ଚଚାଷାଷଥୁ୍‌ୁୁ୍‌୍‌ˆ‰€‰€€€« 


୧. ଭଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଏଇ ଚିଠିର ଠିକଣାରେ ଲେଖାଥୁଲା : 5¥/ଞ୮୩ ନ୍‌ଞା()ଞ| ନଥ], 57, ନଃ୮୩୮୭ମଓ 9056 51୮୫, 
5@0910625୮, ଠଞାଠ୦ଧଥ. 


୧୦୨ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ଗୃହରେ ଦୁଇଦିନ ପାଇଁ ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ । ଗୁରୁଭ୍ରାତା ନିରଞ୍ଜନାନନ୍ଦଙ୍କର 
ଆଦର୍ତଯନ୍‌ ପ୍ରୀତି ସମ୍ବନ୍ଧନା ମଧ୍ଯ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ରଖ୍‌ ପାରିନଥୁଲା । ବୋଧହୁଏ ସେମାନଙ୍କର 
ରେସହଛିକଟ ବରାଵର କାଶୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ବୋଲି ସେମାନେ ବେଶୀଦିନ ବୈଦ୍ୟନାଥରେ ରହି 
ପାରିଲେ ନାହିଁ । ସେମାନେ ଅବିମୁକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ବାରାଣସୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ । ଯୁଗଯୁଗାନ୍ତ 
ବ୍ୟାପୀ ଅଗଣିତ ସାଧକର ସେବିତ ତୀର୍ଥଭୂମି କାଶୀଧାମ । କାଶୀପତି ବାବା ବିଶ୍ବନାଥଙ୍କର 
ଭଜନ ଆରାଧନାରେ ତରୁଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଦ୍ଵୟ ମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ । 

କିଛିଦିନ ପରେ ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ୧୮୮୯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଡିସେମ୍ବର ୧୮ ତାରିଖରେ ବଳରାମ 
ବସୁ ମହାଶୟଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରତିଶ୍ଵ୍‌ ତି ଅନୁଯାୟୀ ଚିଠି ଲେଖିଲେ । ସେହି ଚିଠିରୁ ଏହି ସମୟର କିଛି 
ଖବର ଜଣାଯାଏ । ସେ ଲେଖୁଥିଲେ, ' “ କାଶୀଧାମରେ ପହଞ୍ଚବା ଦିନ ଖୋକାକୁ ପ୍ରମଦାବାବୁଙ୍କ 
ନିକଟକୁ ପଠାଇଲି, ଏବଂ ପରଦିନ ତାଙ୍କରି ଅନୁରୋଧରେ ଆମେ ଉଭୟେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ 
ଭିକ୍ଷା କଲୁ । ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ କରି ଅତ୍ଯନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଛୁ । ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଦ୍ର 
ଲୋକ । ଅହଙ୍କାରର ଲେଶମାତ୍ର ନାହିଁ । ଏତେ ବିଦ୍ୟା ଓ ଏୀଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟ ଥାଇ ମଧ୍ଯ ତାଙ୍କର କିଛିବି 
ଅଭିମୀନ ନାହିଁ । ପରମହଂସଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ସମୟ କଥାବାତ୍ତା ହେଲା ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 
କଥା ହେଲା । କାଶୀର ବଙ୍ଗାଳୀ-ଟୋଲ୍‌ରେ ରହିବାର ଇଚ୍ଛା ନଥୁବାରୁ ସେ ପିଶାଚମୋଚନରେ 
ଥିବା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟାନବାଟୀକାରେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ 
ରହିବା ପାଇଁ କହିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେଥୁରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ତାହା ସ୍ଵୀକାର କଲୁନାହୁୁଁ । 
ସେ ଗୋଟିଏ ଛତ୍ରରେ କହିଦେଇଥୁଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଛତ୍ରରେ କହିଦେବେ ବୋଲି 
କହିଥୁଲେ । ୨।୪ ଦିନ ତାଙ୍କ ଗ୍ହରେ ହିଁ ଭିକ୍ଷା ହେଲା । ଏଠି ସେଠି କରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କରି 
ଚାଲିଯାଉଥିଲା । ତାଙ୍କ କହିବା ଛତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମାତ୍ର ଯାଇଥୁଲୁ । ସେହିଦିନଟି ଯନ୍ରର 
ସହିତ ଆହାର ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ବୋଧହୁଏ ଅସୁବିଧା ହେଲା । କାରଣ ତାଙ୍କ 
କର୍ମଚାରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଦେଇଥୁଲେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବସି ଖାଇବେ ସେମାନଙ୍କର 
ସୁବିଧା, ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ଥନାଭାବ, ଏବଂ ବିଶେଷ ଦାତାର ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପ୍ରଭୂତିଙ୍କୁ 
ଗୋଟିଏ ଦିନ ମାତ୍ର, ତେବେ ପ୍ରମଦାବାବୁଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଆମେ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ବେଶିୈ ଭିକ୍ଷା 
ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ । ତେବେ ଦିନେ ଏହି ଛତ୍ରରେ ଆଉଦିନେ ସେ ଛତ୍ରରେ ଏମିତି କରି ଗୋଟିଏ 
ପ୍ରକାର ଚାଲିପାରେ । ତାରକେଶ୍ଵରର ମହନ୍ତର ଛତ୍ରକୁ ଦିନେ ଯାଇଥୁଲୁ । ସେମାନେ ଯନ୍ନ କରି 
ଖୁଆଇଥୁଲେ । ସେମାନେ କହିଲେ ୧୦।୧୫ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଏଠାରେ ଆସି ଭିକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି 
। ମହନ୍ତଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭିକ୍ଷା ଦେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । 

ଆମମାନେ ପ୍ରାତଃକାଳରେ ଉଦ୍ୟାନରୁ ଆସି ସ୍ନାନାଦି କରି ପୁନରାୟ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଯାଉ । 
ରୋଜ ପ୍ରାୟ ୫ କି.ମି ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ହୁଏ । ପ୍ରମଦାବାବୁ ଆମମାନଙ୍କର ଯେମିତି କଷ୍ଟ ନ 
ହେବ ସେଥ୍‌ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥାଆନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟାନବାଟୀକାଟି ଭାରୀ ସୁନ୍ଦର । ଆମମାନଙ୍କ 


ଦିବ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧ୍ୂକାର ୧୦୩ 


ପାଇଁ ବେଶ୍‌ ନିର୍ଜନ । ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରଭୂତି ଆସି ସବୁବେଳେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ନିଅନ୍ତି ।' ଯେପରି 
ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ । ସେ ମଧ୍ଯ ପ୍ରତିଦିନ ଆସି ଆମ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ 
କରନ୍ତି। ତେବେ ଏହି କେତେଦିନ ହେଲା ଲେଫଟନାଣ୍ଟ୍‌ ଗଭଣ୍ତର୍‌ ଓ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ 
ଆସିବେ ବୋଲି ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି । ସେ ସେଥ୍ଵପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ସବୁପ୍ରକାର 
ସୁବିଧା ହୋଇଛି, କେବଳ ଛତ୍ରରେ ସୁବିଧା ହୋଇଗଲେ ଖୁବ୍‌ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା । 

ଅତ୍ଯନ୍ତ ଶୀତ ପାଇଁ ହୃଶୀକେଶ ଯିବାର କଳ୍ପନା ଦୁଇମାସପାଇ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । 
ତେବେ ଆଖପାଖ ସ୍ଥାନର ଦର୍ଶନ ପାଇ ଖୁବ୍‌ ଶୀଘ୍ର ଯିବୁ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଯାହା 
ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତାହା ହିଁ ହେବ ।”? 

ଏହି ସମୟରେ ସ୍ବାମୀ ତୁରୀୟାନନ୍ଦ, ଅଭେଦାନନ୍ଦ, ନିର୍ମଳାନନ୍ଦ, ସାରଦାନନ୍ଦ ଓ ସାନ୍ାଇ 
ମହାଶୟ ହିମାଳୟ ପାଦପୀଠରେ -ହୁଷୀକେଶରେ ତପସ୍ୟା ରତ ଥିଲେ । ସ୍ଵାମୀ ସାରକାନନ୍ଦ 
ଡିସେମ୍ବର ମାସ ୩୧ ତାରିଖରେ କଲିକତାରେ ଥୁବା ବଳରାମବାବୁଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖୂଲେ, ଆମେ 
ପାଞ୍ଚଜଣ ଏଠାରେ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛୁ । ଶ୍ରୀଶ୍ରୀମାଙ୍କ କୃପାରୁ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅଭାବ ନାହିଁ । 
ରାଖାଲରାଜା ପ୍ରଥମେ ବରାହନଗରରୁ ଏବଂ ପରେ ୨୮ତାରିଖ ମାର୍ଗଶୀରମାସରେ କାଶୀଧାମରୁ 
ଦୁଇଖଣ୍ଡ ପତ୍ର ଲେଖୁଥିଲେ । ତାହା ମଧ୍ଯ କାଲି ପାଇଲି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ 
ପ୍ରମଦାଦାସ ମିତ୍ରଙ୍କ ଠିକଣାରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଲେଖୁଲି ।”? ସେହିଦିନହିଁ ସ୍ଵାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦ 
ପ୍ରମଦାବାବୁଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖ୍‌ଲେ, ' “ କଲିକତାରୁ ଆସିଥିବା ଗୋଟିଏ ପତ୍ରରୁ ଅବଗତ ହେଲି ଯେ, 
ଆମର ରାଖାଲ ଓ ସୁବୋଧ କାଶୀରେ ଆପଣଙ୍କ ବଗିଚାଘରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ହୃଷିକେଶ 
ଯିବାପାଇଁ ବଡ଼ ଉତ୍ସୁକ । ତାଙ୍କୁ ଏଇ ପତ୍ର ଦେଖାଇବେ ଏବଂ କହିବେ ଯେ ଏହିସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ 
ଅନୁକୂଳ । ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ମାଘମାସରେ କଳ୍ପବାସ ମଧ୍ଯ ହେବ, କାରଣ ସପ୍ତରପ୍ରୟାଗ ମଧ୍ଯରୁ 
ଏହିସ୍ଥାନ ଦ୍ଵିତୀୟ ପ୍ରୟାଗ ।”” 

ଅଗଣିତ ସାଧକର ସ୍ମତିକୁ ବକ୍ଷରେ ଧାରଣ କରି ଶିବଭୂମି କାଶୀଧାମ ଭାବଘନ ଧ୍ଯାନ- 
ମୂରିରେ ବିରାଜମାନ । ପଞ୍ଚକ୍ରୋଶୀ କାଶୀର ବୋମ୍‌ ବୋମ୍‌ ହର ହର ଧ୍ଵନି ସାଧକର ମନକୁ 
ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନ୍ତମୁଁଖ କରିଦିଏ । ଏହି ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶରେ ମଧ୍ଯ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରାଣର 
ପିପାସା ତୃପ୍ତ ହେଲାନାହିଁ । ବରଂ ତାଙ୍କର ବିରହଜ୍ଜକଵାଳା ଯେମିତିକି ଆହୁରି ଉଦ୍ବବେଳିତ ହୋଇ 
ଉଠିଲା । ଠାକୁରଙ୍କର ପୁଣ୍ୟସ୍ମ ତି ପ୍ରାଣମନ ଅସ୍ଥିର କରିଦେଲା । ସେ ତାଙ୍କର ବହୁ ଆକାଂକ୍ଷିତ 
ନର୍ମଦାତୀରକୁ ଯାଇ ସାଧନାର ଆସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇପଡ଼ିଲେ । ଇତିମଧ୍ଯରେ 
ନର୍ମଦା ତୀଉକୁ ଯିବାର ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ଯ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା । ଜନୈକ ବଙ୍ଗାଳୀ ପରିବ୍ରାଜକ 
ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଆନନ ଓ ଅମାୟିକ ବ୍ୟବହାରରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ 
ହେବାପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ । ହୃଷୀକେଶରୁ ଗୁରୁଭ୍ରାତା ସାରଦାନନ୍ଦଙ୍କର ସାଦର ଆହ୍ଵାନ 
କାଶୀଧାମରେ ପହଞ୍ଚୁବାର ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଓଁ କାରନାଥ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ । ସାଙ୍ଗରେ 


ରହିଲେ ସୁବୋଧାନନ୍ଦ ଓ ଉକ୍ତ ବଙ୍ଗାଳୀ ପରିବ୍ରାଜକ । 


୧୦୪ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ନର୍ମଦା ତଟରେ ଓକାରନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କ ବହୁଦିନର ଆକାଂକ୍ଷିତ ତୀର୍ଥ ଭୂମି । 
ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶଙ୍କରଙ୍କ କୀର୍ଭିକାହାଣୀ ବିଜଡ଼ିତ ନର୍ମ ଦାତୀର୍ଥ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କର ମନକୁ ଯେମିତି ଚୁମ୍ବକ 
ଭଳି ଆକର୍ଷଣ କଲା । ପୁଣ୍ୟତୋୟା ନର୍ମଦାତୀରରେ ଏକାଦଶ ନୀମୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମଠରେ 
ତିନିଜଣଙ୍କର ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା । ସ୍ଵାମୀ ସୁବୋଧାନନ୍ଦଙ୍କ ନିକଟରୁ ଜଣାଯାଏ, ପବିତ୍ର 
ନର୍ମଦାତୀର୍ଥରେ ଅନୁକୃଳ ପରିବେଶରେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଏକକାଳୀନ ଛଅ ଦିନ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଭାବସମୁଦ୍ରରେ 
ନିମଗ୍ନ ହୋଇ ଦେହବୋଧ ବିରହିତ ଅବସ୍ଥାରେ ତନ୍ମୟଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥୁଲେ ।` 
ସୁବୋଧାନନ୍ଦ ଓ ପରିବ୍ରାଜକ ସାଧୁ ସଯନ଼ରେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ରକ୍ଷା କରୁଥୁଲେ । ତନ୍ମୟ ଅବସ୍ଥାରୁ 
ଉଠି ଆନନ୍ଦିତ ଚିତ୍ତରେ ସେ ଗୋଦାବରୀ ତଟରେ ଗଞ୍ଚବଟୀ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଗଲେ । ପଞ୍ଚବଟୀରେ 
ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜାନକୀଙ୍କ ସ୍ମତି ବିଜଡ଼ିତ ନିବିଡ଼ ବନରାଜି ପରିବର୍ତେ ଅଙ୍ଗାଳିକା ଓ ଜନବସତି ଦେଖୁ 
ତୀର୍ଥସେବିଗଣ ଟିକଏ ହତାଶ ହେଲେ । କିନ୍ତୁ ବାହ୍ୟ ସ୍ଥୂଳ ବିଷୟାଦିର ଅନ୍ତରାଳରେ ଶ୍ରୀଭଗବାନଙ୍କର 
ଯେଉ ନିତ୍ଯ ବିଳାସ ଚାଲିଅଛି ତାହା ପରିସ୍ଫଟ ହୋଇଉଠେ ଦିବ୍ୟଦୃଷ୍ଟି ରେ । ଦିନେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ 
ଭାବଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କଲେ, ପମ୍ପାସରୋବର ତୀରରେ ତପସ୍ବୀବେଶ ରେ ଧନୁଦ୍ଦାରୀ ଶ୍ୟାମଳସୁନ୍ଦର 
ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ଛିଡ଼ାହୋଇଛନ୍ତି ତପସ୍ଵିନୀ ଜନନୀ ଜାନକୀ, କିଛିଦୂରରେ କୁଟୀର ସମ୍ମୁଖରେ 
ବ୍ରହ୍ମଚାରୀବେଶରେ ଭ୍ରାତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ । ଜୟ ସୀତାରାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁକରୁ ଆନନ୍ଦରେ ବିହ୍ଵଳ 
ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ବାହ୍ୟଜ୍ଞାନ ହରାଇ ବସିଲେ । ଏହିରୂଠେ ସିଦ୍ଧସାଧକର ପ୍ରତ୍ଯକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି 
ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥଭୂମିକୁ ଚିରଜାଗ୍ରତ, ଚିରସତ୍ୟ କହି ପୁନଃପୁନଃ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଧମ ପ୍ରାଣ 
ଭାରତବାସୀଙ୍କର ପ୍ରାଣଧାରାକୁ ସଞ୍ଜୀବିତ କରିରଖୁଛି । 

ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅଧ୍ଲକଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରାହେଲା ନାହିଁ । ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ପରିବ୍ରାଜକ 
ଦଳ । ଆନନ୍ଦ-ଆବେଶର ସ୍ମତି ଯାତ୍ରାପଥର କ୍ଲେଶ ତୁଛ କରିଦେଲା । ଏଇସମୟର ତୀର୍ଥ 
ପର୍ଯ୍ୟଟନର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଗୋଟିଏ ବିବରଣ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କ ଲିଖୂତ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରରେ ? ଦେଖୁବାକୁ 
ମିଳେ । ଆମେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ତାହାରହି ଉଦ୍ବୃତି ଦେଉଛୁ । 

“ କାଶୀଧାମରୁ ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗ ଆସେ; ତାଙ୍କରି ସାଥ୍ରେ ନର୍ମଦା ଗଲୁ | 
ନର୍ମଦାରେ ସ୍ନାନାଦି ସାରି ତାପରେ ଓଁକାରନାଥ ଦର୍ଶନ କରି ସେଠାରେ କିଛିଦିନ ରହିଲୁ । 
ଓକାରନାଥ ଅତି ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ- ନର୍ମ ଦାତୀରରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଅନେକ ସାଧୁ ଏବଂ ବାବାଳୀ 
ଅଛନ୍ତି । ରହିବାର ସୁବିଧା ଅଛି । ଆମେମାନେ ଗୋଟିଏ ମଠରେ ଥୁଲୁ । ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ପାହାଡ଼ 
ଓ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନ, ଅତି ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଅଛି । କିଛିଦିନ ବେଶ୍ବୀ: ସେଠାରେ ରହିବାର ଇଚ୍ଛା 
ଥୁଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାରବୁଧ କେଉଁଠୁ କେଉଁଠାକୁ ନେଇଯାଏ ।. ତାପ୍ପରେ ସେଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ 
ତୀରରେଥୁବା ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ପଞ୍ଚବଟୀର ବନ ଦର୍ଶନ କରିଲି । ସେଠାରେ ୨।୩ଦିନ ରହିଲି । 
ସେଠାରେ ରହିବାର ସୁବିଧା ମଧ୍ଯ ଅଛି । ତେବେ ସେଠାରେ ସଂସାରୀଲୋକ ଅନେକ ବାସ 


୧. ଖୋକା ମହାରାଜଙ୍କର ମୁଖରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି- ( ମହାରାଜ) ସେଇ ଛଅଦିନ ନିର୍ବିକଳ୍ପଭୂମିରେ ଥୁଲେ । ଅନେକ କଷ୍ଟରେ ଖୋକା 
ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ସମାଧ୍ଵ ଭଙ୍ଗ କଲେ । - ସ୍ଵାମୀ ପ୍ରଭବାନନ୍ଦଙ୍କର ପତ୍ରାଂଶ । 


୨. ବୃନ୍ଦାବନରୁ ୧୮୯୩ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ୬ ତାରିଖରେ ବଳରାମ ବସୁଙ୍କୁ ଏହି ଚିଠି ଲେଖୁଥୂଲେ । 


ଦିବ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧ୍ରକାର ୧୦୫ 


କରନ୍ତି, ସ୍ଥାନ ସେତେ ନିର୍ଜନ ନୁହେଁ । ବଣର ନାମ ମାତ୍ର ନାହିଁ, ତେବେ ଚାରିଆଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ 
ପାହାଡ଼ ଅଛି । ସେଠାରୁ ବମ୍ବେ ଗଲୁ । ବମ୍ବେ ସହରରେ ୭୮୮ ଦିନ ଥୁଲୁ, ଆମର କୌଣସି 
ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହୋଇନାହିଁ । ଗୋଟିଏ ଭଲ ଘରେ ଆମେ ଥଲୁ । କାଳୀପଦ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ 
ସାକ୍ଷାତ ହେଲା । ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍‌ ଅନୁରୋଧ କଲେ । କିନ୍ତୁ 
ସେଠା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଖୁବୁ ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲୁ ବୋଲି ସେଠାରେ ରହିଲୁ ନାହିଁ । 

ବୋମ୍ବାଇରୁ ଜଣେ ଶେଠ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦ୍ଵାରକା ଯିବାପାଇଁ ଜାହାଜର ଟିକେଟ ଦେଲେ । 
ଜାହାଜରେ ପ୍ରାୟ ୪୭ଘଣ୍ଟା ରହିବାକୁ ହେଲା; ପରେ ଦ୍ଵାରକା ଧାମରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ । ଦ୍ଵାରକାଧାମର 
ମନ୍ଦିର ପ୍ରାୟ ସମୁଦ୍ର ସନ୍ନିକଟରେ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ଯ ବଡ଼ । ସେଠାରୁ ୧୪ ମାଇଲ ଦୂରରେ 
ଥୁବା ଭେଟପୁରୀ ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲୁ । ସେଠାରେ ଖୁବ୍‌ ଜାକଜମକରେ ମନ୍ଦିରର ସେବାକାର୍ଯ୍ୟ 
କରାଯାଇଥାଏ । ସେଠାରେ ଦର୍ଶନ କରି ପୁନରାୟ ଦ୍ଵାରକା ଆସି ଜାହାଜରେ ଚଢ଼ି ସୁଦାମପୁରୀ 
ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲୁ । ସେଠାରୁ ଜୁନାଗଡ଼ ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲୁ, ଜୁନାଗଡ଼ ଗିର୍ନାର ପାହାଡ଼ ୭ 
ମାଇଲ, ସେଠାରେ ୧୨ ଦିନ ରହି ଗିନୀର ପାହାଡ଼କୁ ଗଲୁ ।” ଗିର୍ନାର ପାହାଡ଼ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ, 
ସିଧାରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ୧୦ ମାଇଲ ହେବ । ଆମମାନଙ୍କର ଚଢ଼ିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା । 
୩୪ ଦିନ ଦେହ ବ୍ୟଥା ଥୁଲା । ସେଠାରୁ ଗୁଜରାଟ ଭିତର ଦେଇ ଅହମଦାବାଦ ଆସିଲୁ ଏବଂ 
ସେଠାରୁ ପୁଷ୍କରତୀର୍ଥକୁ ଆସିଲୁ । ପୁଷ୍କରତୀର୍ଥରେ ୮।୯ ଦିନ ଥିଲୁ । ସେଠାରେ ଜଣେ ବଙ୍ଗାଳୀ 
ବ୍ରହ୍ମାଚାରୀ ଥୁଲେ, ସେ ଆମକୁ ରହିବାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ- ଅତି ଭଦ୍ରଲୋକ । ସେଠାରେ ଆମ 
ସାଙ୍ଗଟିର ଜ୍ଵର ହେଲା।। କ୍ରମେ ଜ୍ଵର ବଢ଼ିବାରୁ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ତାଙ୍କୁ ହସପିଟାଲ୍‌ ନେଇ 
ଆସିଲୁ। ସେଠାକାର ଡାକ୍ତର କହିଲେ, ତାଙ୍କର ନିମୋନିଆ ହୋଇଛି । ସେଥପାଇ ତାଙ୍କୁ 
ହସପିଟାଲ୍‌ରେ ଭଉି କରି ଆମେ ବୃନ୍ଦାବନ ଚାଲିଆସିଲୁ । ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆମକୁ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଆସିବା 
ପାଇଁ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥୁଲେ ।”? 

ସେତେବେଳେ ଛଶ୍ଵରଙ୍କ ଉପରେ ସଦା ନିର୍ଭରଶୀଳ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦୁଇଜଣ ଏମିତି କପର୍ଦକ 
ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ରହୁଥୁଲେ ଯେ, ପତ୍ର ବିୟରିଂ ପୋଷ୍ଟରେ ପଠାଇବାକୁ ବାଧ୍ଯ ହେଉଥୁଲେ । ସେ 
ନିଜେ ହିଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପଇସା ଅଭାବରୁ ବିୟରିଂ ପତ୍ର ଦେଲି, ସେଥୁପାଇ ମନରେ କିଛି ଭାବିବୁ 
ନାହି । 

କେତୋଟି ତୀର୍ଥସେବା ପରେହିଁ ବହୁଦକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଚିତ୍ତ ଗଭୀରରୁ ଗଭୀରତର ଭାବରେ 
ବୁଡ଼ ଦେବାପାଇଁ ଉନ୍ଲ୍‌ଖ ହୋଇ ଉଠିଲା । ନିର୍ଜନରେ, ନିଭୂତରେ ତ୍ୟାଗ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ଦ୍ଵାରା 
ସୁରକ୍ଷିତ ହୃଦୟ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ନିବାତ ନିଷ୍ପମ୍ପ ପ୍ରଦୀପ ଜାଳି “ଜ୍ୟୋତିଷାଂ ଜ୍ୟୋତିଃ' ପରବ୍ରହ୍ମ 
ସନ୍ଦର୍ଶନ ନିମିତ୍ତ ତାଙ୍କର ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲା । ତାଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷା ମୂର୍ତ ହୋଇଛି ସ୍କନ୍ଦୋପନିଷଦର 


ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରରେ : 


୧. ସେମାନେ ମୁମ୍ବାଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ପଶ୍ଚାତ୍‌ ଭାଗରେ ଥୁବା ଗୋଟିଏ ଗ୍‌ହରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥୁଲେ । 
୨. ସ୍ଵାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦଙ୍କର ତା ୨ ୮। ୨।୧୮୯୩ରିଖ ପତ୍ର ଅନୁସାରେ ରାଖାଲରାଜ ଶିବରାତ୍ରିରେ ଗିର୍ନାର ପାହାଡ଼ରେ ଥୁଲେ । 


୧୦୬ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ବ୍ରହ୍ମାମ୍ତଂ ପିବେଦ୍‌ ଭୈକ୍ଷମାଚରେଦ୍ଵେହରକ୍ଷଣେ । 

ବସେଦେକାନ୍ତିକୋ ଭୂତ୍ଵା. ଚୈକାନ୍ତେ ଦ୍ଵୈତବର୍ଜିତେ । ` 

ଇତ୍ୟେବମାଚରେ ଵଦ୍ବଧୀମାନ୍‌ ସ୍ସ ଏବଂ ମୁକ୍ତି ମାପ୍ଲ ୟାତ୍‌ । 

ଅନ୍ତମୁଖ ଅନ୍ତଃକରଣ ନେଇ ସେ ମୁରଲୀଧର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମରେ 
ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ । ବୃନ୍ଦାବନଧାମରେ ସ୍ବାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କର ଏହା ୨ୟ ଥର ପାଇଁ ଆଗମନ । 
ଏଥର ସେ ଫୌୋଜଦାର କୁଞ୍ଜରେ ଏବଂ କିଛିଦିନ କାଲାବାବୁଙ୍କ କୁଞ୍ଜରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥୁଲେ । 
ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କର ତଦାନୀନ୍ତନ ଗତିବିଧ୍‌ ଦେଖୁ ମନେପଡ଼େ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଦେବଙ୍କର ନିର୍ଦେଶ । 
ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଥୁଲେ, ‹ © ଗୋରୁ ଯେମିତି ପେଟ ଭରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ନିଣ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ 
ଜାଗାରେ ରହି ସେସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ପାକୁଳି କରେ, ସେମିତି ଦେବସ୍ଥାନ, ତୀଥଥସ୍ଥାନ ଦେଖୁବା 
ପରେ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପବିତ୍ର ଭଶ୍ଵରୀୟ ଭାବ ମନରେ ଉଠେ, ସେହି ସବୁକୁ ନେଇ 
ଏକାନ୍ତରେ ବସି ଭାବିବାକୁ ହୁଏ ଓ ସେଥୁରେ ମଗ୍ନ ରହିବାକୁ ହୁଏ। ଦେଖୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ 
ସେସବୁ ମନରୁ ବାହାର କରିଦେଇ, ବିଷୟ, ରୂପ ରସରେ ମନ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନହେଲେ 
ସେଇ ଭଶ୍ଵରୀୟ ଭାବସମୂହ ମନରେ ସ୍ଥାୟୀ ଫଳ ଦିଏ ନାହିଁ ।”?? ସ୍ଵାମୀ ସୁବୋଧାନନ୍ଦ ମାଧୁକରୀ 
କରି, ଆହାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ପାଉଥୁଲେ ସେସବୁ ସ୍ବାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କପାଇଁ ପରଶି ଦେଉଥଲେ, କିନ୍ତୁ 
ଜପଧ୍ଯାନରେ ବିଭୋର ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଦିନାନ୍ତେ ଥରେ ଗୁରୁଭ୍ରାତାଙ୍କର ସଂଗ୍ହୀତ ଆହାର୍ଯ୍ୟରୁ ସାମାନ୍ୟ 
ଗ୍ରହଣ କରୁଥୁଲେ ।” କୌଣସି ଦିନ ଭିକ୍ଷାରୁ ସୁବୋଧାନନ୍ଦଙ୍କର ଫେରିବାର ଡେରି ହେଲେ 
ଆହାର ନକରି ସେ ପୁର୍ନବାର ଆସନରେ ବସି ଯାଉଥୁଲେ । ଏହିସମୟରେ ସ୍ବାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କର 
ସାଧନ-ଭଜନ ବିଷୟରେ ସୁବୋଧାନନ୍ଦ କହୁଥୁଲେ, “ଦିନ ନାହିଁ ରାତି ନାହିଁ, ମହାରାଜ 
ଏକାସନରେ ବସି ତନ୍ମୟଭାବରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଥୁଲେ । କଥାବାତ୍ତ। ପ୍ରାୟ କରୁନଥୁଲେ ।'” 
ଗୋପୀବଲ୍ଲଭଙ୍କର ଚିନ୍ମୟ ନିତ୍ୟଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର ବୃନ୍ଦାବନରେ ମହାରାଜ ସାଧନ-ନୌକାରେ ପାଲ 
ଟେକି ଦୃଢ଼ ହାତରେ ମଙ୍ଗ ଧରି ବସିଲେ । ସେହି ସମୟର ମନର ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ 
ପତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ ପୀଇଛି । ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, “ “ଗୋଟିଏ ସାନରେ ରହିଲେ ନାନା ସାଁନକୁ ଯିବାକୁ 
ମନ ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତ “ହୁଏ । ସେଇଟା କେବଳ ଭ୍ରମମାତ୍ର । ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଗୁରୁଦେବଙ୍କର କଥାରେ ମଧ୍ଯ 
“ଆମର ଚୈତନ୍ୟ ହୁଏନାହିଁ । ଅଭିଜ୍ଞତା ହେଲେ ବେଶ୍‌ ବୁଝାଯାଏ । ସେ କହୁଥୁଲେ, “ ଯାର ଏଠି 
ଅଛି, ତାର ସେଠି ମଧ୍ଯ ଅଛି ଯାର ଏଠି ନାହିଁ, ତାର ସେଠି ମଧ୍ଯ ନାହିଁ । ବାସ୍ତବିକ ବର୍ଭମାନ ଠିକ୍‌ 
ବୁଝି ପାରୁଛି ।7? ପରିବ୍ରାଜକ ବହୁଦକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏଥର କୁଟୀଚକ ହୋଇ ସାଧନାସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ 
ଦେଲେ । ଆଧ୍ଯାମ୍ଭିକ ମଣିରତ୍ନାଦି ଗୋଟାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ । କୌଣସି କୌଣସି ଦିନ ନିକଟବର୍ତୀ 
ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ସେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ବା କେମିତି 
୧. ସ୍ନ୍ଦୋପନିଷଦ, ୧୨ । 
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୨. ସ୍ଵାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦ ( ଜୀବନକଥା ) - ବ୍ହୁଚାରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍କାଶଚନ୍ଦ ସଂକଳିତ, ଶ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦନାଥ ବସୁ ସମ୍ପାଦିତ, ୧୯୩୬, ପ୍:୫୭ 


୩. ପରବର୍ଭୀକାଳରେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଜୀ କହୁଥୁଲେ : ସୂଳ ବିଷୟର ତ୍ୟାଗ ଅପେକ୍ଷା ସୂକ୍ଷ୍ମ ବାସନାର ତ୍ୟାଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନା ସୃକ୍ଷ୍ମ 
ବାସନା ମଧ୍ଯରେ ଜିହ୍ଆା ଲାମ୍ପଟ୍ୟ ଆହୁରି କଠିନ । “ ଉଚ୍ଚ ଆଧ୍ୟାମ୍ବିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲାଳସାର ତ୍ୟାଗ ହୁଏ ।” 


ଦିବ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧ୍ଵକାର ୧୦୭ 


ଗଭୀର ଭାବରେ ବିଭୋର ହୋଇଉଠୁଥ୍ଲେ, କେତେବେଳେ ବା ବାହ୍ଯଜ୍ଞାନ ହରାଇ ବସୁଥୁଲେ | 
ତାଙ୍କରି ଭଳି ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଯେମିତି କବି ରଚନା କରିଛନ୍ତି - 


ବୋଳି ସର୍ବଅଙ୍ଗେ ଭକ୍ତପଦଧୂଳି, କାନ୍ଧେ ନେଇ ଚିର ବୈରାଗ୍ୟର ଝୁଲି, 
ପିଇବି ପ୍ରେମବାରି ଦୁଇହାତ ଟେକି, ଅଞ୍ଜଳି ଅଞ୍ଜଳି ପ୍ରେମ ଯମୁନାର । 
ପ୍ରେମେ ପାଗଳ ହୋଇ ହସିବି କାନ୍ଦିବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସାଗରେ ଭାସିବି, 
ମାତିବି ନିଜେ ମୁଁ ସଭିଙ୍କୁ ମତାଇ, ହରିପଦେ ନିତ୍ୟ ବିହାର କରିବି ॥ 


ବଳରାମବାବୁଙ୍କୁ ଲିଖୁ୍‌ତ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କର ଏକ ପତ୍ରରୁ“ ଜଣାଯାଏ, ‹ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୟକୃଷ୍ 
ଗୋସ୍ଵାମୀ ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ ୨।୩ ମାସ ହେବ ଆସି ଅଛନ୍ତି । ସେ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ବଗିଚା 
ମଧ୍ଯରେ ଥାଆନ୍ତ-ଏ ସ୍ଥାନ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭଲ ଲାଗୁଛି । ଏଠାକାର ଭାବରେ ଏଥର ସେ ଖୁବ 
ମିଶିଛନ୍ତି- ତିଳକମାଳା ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଓ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସର୍ବଦା କୀଉଁନ ଇତ୍ୟାଦି କରି 
ରହୁଛନ୍ତି- ଅ।ମମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଖାହୁଏ। ତାଙ୍କର ଏବେ କିଛିଦିନ 
ବୃନ୍ଦାବନଧାମରେ ବାସ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ବୋଲି କହନ୍ତି ।7” ଗୋସାଇଜୀ ବ୍ୟତୀତ, କୁୃଷ୍ଣଚୈଚନ୍ୟ 
ଦାସ ବାବାଜୀ, ନିମାଇ ଚରଣ ଗୋସ୍ଵାମୀ ପ୍ରଭୂତି ସାଧକଗଣଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ କରି ସ୍ବାମୀ 


ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଆଳନ୍ଦ ଲାଭ କରିଥୁଲେ । 


ସ୍ତ୍ରେହି ସମୟରେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଇନ୍ସଫ୍ଲ,ୁଏଞ୍ଜା ଜ୍ଵରର ଖୁବ୍‌ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ହୋଇଥଲା । 
ପ୍ରାୟ ଅଧୂକାଂଶ ଲୋକ ସେହି ଜ୍ଵରର କବଳରେ ପଡ଼ନ୍ତି । ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ମଧ୍ଯ ସେଇ ଜ୍ବରରେ 
ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତ । ଗୋସାଇଜୀ ତାଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ପାଇ ଦେଖୁବାକୁ ଆସିଲେ, ଦେଖୁଲେ ସ୍ବାମୀ 
ବ୍ହ୍ଧାନନ୍ଦ ଏତେ ଦୀନଭାବରେ ରୁହନ୍ତି ଯେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ନିତ୍ୟବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷପତ୍ର 
ମଧ୍ଯ ତାଙ୍କର ନାହିଁ । ସେ ଆସି ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଶାରୀ ଅଣାଇଲେ, କଣ୍ଟା ଓ ଦୌଡ଼ 
ଆଣି ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗି ଦେଲେ ଓ ପ୍ରଯୋଜନୀୟ 5 ଷଧପତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ । ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୯ତାରିଖରେ 
ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ବଳରାମବାବୁଙ୍କୁ ଲେଖ୍‌ଲେ, ' “ ସମସ୍ତେ ଜ୍ବରରେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି | ତେବେ ଏଥୁରେ 
କେହି ଏବେ ମରୁନାହାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଜ୍ଵର ଏବେମଧ୍ଯ କମିନାହି- ଏବେବି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଜ୍ଵର 
ହେଉଛି । ଲୋକ ଅଭାବରୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମନ୍ଦିର ସେବାକାର୍ଯ୍ୟ କମ୍‌ କରାଯାଉଛି । ଗୋସାଇଜୀ 
ଭଲ ନାହାନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଶରୀର ସାମାନ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ସେ ଶୀଘ୍ର 
ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ । ମୋର ଶରୀର ଏବେ ମଧ୍ଯ ଦୁର୍ବଳ, ... ।”୨ ଶରୀର ସମ୍ପୁଣ୍ଠ ସୁସ୍ଥ 
ନରହିଲେ ମଧ୍ଯ ସାଧନଭଜନ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଚାଲୁଥୁଲା । ସେହି ସମୟରେ ସ୍ବାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ 
ବଳରାମବାବୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କାହାରି ସହିତ ଯୋଗଯୋଗ ରଖୁନଥଲେ । ଏପରିକି ସ୍ଵାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦ 
ହୃଷୀକେଶରୁ ଚିଠି ଲେଖ୍‌ ତାର ମଧ୍ଯ କୌଣସି ଉତ୍ତର ପାଇଲେ ନାହିଁ । 


ଖା ଥୁ&୍‌୍‌<€<€«“” 


୧. ୨୫।୨।୧୮୯୦ ତାରିଖରେ ଲିଖ୍୍‌ତ ପତ୍ର । 


୧୦୮ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନିସକ୍ତ ନିଃସଙ୍ଗ ମନରେ ବୈରାଗ୍ୟ- ମଳୟ ପ୍ରବାହିତ, ଏବଂ 
ସୁଉଚ୍ଚ ସାଧନ-ମାଗର ବାଧାବିପଭି ଅତିକ୍ରମ କରିବାପାଇଁ ସେହି ମନ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ 
ନିୟୋଜିତ । ପରବର୍ତୀ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଜୀ ସତ୍‌ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରୁକରୁ କହିଥୁଲେ, `` ଅସଲ 
ତପସ୍ୟା ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଉପରେ ପ୍ରତିଶ୍ଠିତ । ପ୍ରଥମ-- ସତ୍ୟାଶ୍ରୟୀ ହେବାକୁ ହେବ ଦ୍ଵିତୀୟ 
_ କାମଜୟୀ ହେବାକୁ ହେବ, ତୃତୀୟ-- ବାସନାଳୟୀ ହେବାକୁ ହେବ | ଏହି ତିନୋଟି ପାଳନ 
କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ । ଏହିସବୁ ଜୀବନରେ ଫଳବତୀ କରିବା ବା ସାଧନ ହେଲା ଅସଲ ତପସ୍ୟା । 
.... ମୁଁ ମୋର ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଠିକ୍‌ ଠିକ୍‌ ବ୍ରହ୍ଚାରୀ ନହେଲେ ଠିକ୍‌ ଠିକ 
ଧ୍ଧାନ ହେବା ଅସମ୍ଭବ । ସୃକ୍ଷ୍ମ ବାସନା ଜୟ କରିବା ଭାରୀ କଷ୍ଟ. ... ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟରେ ନିଷ୍ଠା ହେଲେ 
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ତାଙ୍କର ବିଭୂତି ଦେଖ୍୍‌ବ । ` 

ବଳରାମବାବୁଙ୍କୁ ଲିଖୂତ ପତ୍ରର ଗୋଟିଏ ଅଂଶରେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଜୀଙ୍କର ମନର ବେଦନା 
ମଧ୍ଯ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ମନ ଉତ୍ପନ୍ଵ ହୋଇଛି, ଏବଂ ବାହ୍ୟଜଗତରେ 
ମନ ରହିବାକୁ ଖୁବ୍‌ ଭଲପାଏ, ଏହା ମନର ସ୍ଵଧର୍ମ ଅଟେ | ଏହି ମନକୁ ସର୍ବପ୍ରକାର ବାହ୍ୟବସ୍ତୁରୁ 
ଉଠାଇ ଆଣି ସେହି ହରିପାଦପଦ୍ମରେ ସ୍ଥିତି କରିବା- ଏହା କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ନହେଲେ 
କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । । 

“ବର୍ତମାନ ମୋର ମନର ଅବସ୍ଥା ବେଶୀ ଭଲ ନୁହେ । ଯେତେଦିନ ଯାଉଛି ସେତେ 
ଅଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅଶାନ୍ତି ମନକୁ ଜଡ଼ୀଭୂତ କରୁଛି । ସାଧନ-ଭଜନ ଦ୍ଵାରା ମନର ଶାନ୍ତି ପାଇବି 
ସେମିତି ଆଶା ମଧ୍ଯ ନାହିଁ। ଯେମିତି ପକ୍ଷୀର ପକ୍ଷ ନଥ୍‌ଲେ ଉଡ଼ିବା ଅସମ୍ଭବ, ତଦ୍ରୁପ 
ଅନୁରାଗବିହୀନ ସାଧନ-ଭଜନର ଚେଷ୍ା ମୋ ପକ୍ଷରେ ବିଫଳ ହେଉଛି | ଜାଣେନା କେତେଦିନ 
ଏହିପରି ମୋତେ ଅଶାନ୍ତିରେ ଏବଂ ମନକଷ୍ଟରେ କାଳାତିପାତ କରିବାକୁ ହେବ । ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଜଗଦୀଶ୍ଵ ରଙ୍କ 
ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆର୍ଶୀବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଶୀଘ୍ର ଦେହାଦିଭାବରୁ 
ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପାରିବି । ଏ ଜନ୍ମରେ ଆଉ କୌଣସି ଆଶା ନାହିଁ । ଏବେ ବଞ୍ଚରହିବା କେବଳ 
ବିଡ଼ମ୍ବନାମାତ୍ର । ଆର୍ଶୀବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଗୁରୁପାଦପଦ୍ମରେ ମିଶିଯାଏ, ଆଉ ମୋର କୌଣସି 
ବାସନା ନ ରହେ ।'”? ମହାଜନଙ୍କର ଅନ୍ତରର ବ୍ୟଥା ସାଧାରଣ ବୁଦିରେ ସମ୍ୟକ୍‌ ଧାରଣା କରିବା 
ଦୁଃସାଧ୍ଯ । ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ କହିଛନ୍ତି, ‹ “` ନିବିକଳ ସମାଧୂ ପରେ ଧର୍ମ ଜୀବନ 
ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ସେତିକିବେଳେ ଯଥାର୍ଥ ଚିତ୍ତବିକ୍ଷେପ ବା ୮001 ( ଅର୍ନଦ୍ବନ୍ଦ) ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, 
ତୁଚ୍ଛ କାମ କ୍ରୋଧ ନେଇ ୫୩୦୦ ତ ତା ତୁଳନାରେ କିଛି ବି ନୁହେଁ ।୮” ଏହିପରି ଉଚ୍ଚ 
ଆଧ୍‌କାରିକ ପୁରୁଷର ଯେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତିର ବୁଦ୍‌ବୁଦୂ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ତାହାର ତା ପ୍ର୍ଯ୍ୟ 
ଆମେ ବୁଝିବୁ କେମିତି ? ମହାସାଧକର ସାଧନାର ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରରେ ଆମର ଅଜ୍ଞାତ କେତେ 
ଝଡ଼ବାତ୍ୟା ବହିଥାଏ, ସେ ନୀରବରେ ସବୁ ବାଧାବିପଭି ଅଚଳ-ଅଟଳ ଭାବରେ ମସ୍ତକଉପରେ 
ଧାରଣ କରି ତାଙ୍କର ଲୋକାତୀତ ଜୀବନକୁ ମହିମାନ୍ସିତ କରିଥାଆନ୍ତି । ମହାସାଧକ ଜାଣନ୍ତି, 
““ ଭାବ କୁହ, ଭକି କୁହ, ପ୍ରେମ କୁହ, ଞ୍ଚାନ କୁହ, ଯେତେବେଳୟଯାଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନ ପହଞ୍ଚୁବ 


୧. ଧର୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗେ ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ପୃ- ୮୩-୮୪ । 


ଦିବ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧ୍ରକାର ୧୦୯ 


ସେତେବେଳ ଯାଏ ସବୁ ଅଲଣା ।”?° (ମନ କରରେ ପ୍ରାଣାଧ୍କ' _ ଏହିପିରି ଦୃଢ଼ ସଙ୍କଳ କରି 
ବ୍ରମ୍ମାନନ୍ଦଳୀ ସାଧନସାଗରରେ ବୁଡ଼ ଦେଲେ । 

ବିଜୟକୃଷ୍ଣ ଗୋସ୍ଵାମୀ ଦିନେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଜୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ-- ‹ ‹ପରମହଂସଦେବ 
ଆପଣଙ୍କୁତ ସବୁପ୍ରକାର ସାଧନ-ଭଜନ, ଅନୁଭୂତି, ଦର୍ଶୀାନାଦି କରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ 
ଆପଣ ପୁଣି କାହିକି ଏତେ କଠୋର ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ?”” ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଜୀ ମୃଦୁସ୍ଵରରେ ଉତ୍ତର 
ଦେଲେ, “ତାଙ୍କର କୃପାରେ ଯେଉ ସବୁ ଅନୁଭୂତି ବା ଦର୍ଶନ ହୋଇଛି, ଏବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ 
ଆୟତ୍ତ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମାତ୍ର ।୮” ଦେହର ସବୁପ୍ରକାର ସୁଖ ସ୍ବାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ବର୍ଚ୍ଚନ କରି 
ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଜୀ କାହିକି ଏଇ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁରୁଭ୍ରାତା ସୁବୋଧାନନ୍ଦଙ୍କର 
ମଧ୍ଯ ପୁନଃପୁନଃ ମନକୁ ଆସୁଥାଏ । ଦିନେ ସେ ତାଙ୍କୁ ସିଧା ପଚାରିଲେ, ' “ଆପଣ ଏତେ ଧାନ 
ଜପ କାହିଁକି କରନ୍ତି ? ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଠାକୁର ସବୁକିଛି କରି ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଏତେ ସାଧନା 
କଅଣ ପାଇଁ ହ”” ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଜୀ ଖୁବ୍‌ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲେ, କିଛି ସମୟ ପରେ 
କହିଲେ, ' ଆରେ ଖୋକା, ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଇଛନି, ଯେଉ ସମ୍ପଭିର ଅଧୁକାରୀ କରେଇଛନ୍ି, 
ସେଇଟା ମତେ ଭଲକରି ବୁଝି ନେବାକୁ ହେବତ ।”” ଏଇ ଉତ୍ତରାଧ୍କାର ବୁଝିନେବାପାଇଁ 
ସାଧନା ଚାଲିଥିଲା ତୀବ୍ର କଠୋରତା ମଧ୍ଯଦେଇ । ଠାକୁରଙ୍କର ମାନସପୁତ୍ର ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧୂକାରକୁ 
ସୁଚାରୁରୂପେ ବୁଝିନେଇଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପମା ଲାଉ କଖାରୁ ଗଛରେ ଆଗେ ଫଳ, 
ପରେ ଫୁଲ, ସେହିପରି ନିତ୍ଯସିଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ପ୍ରବଳ ଅନୁରାଗବଳରେ ପ୍ରଥମେ ଇଶ୍ଵରାନୁଗ୍ରହ ଲାଭ 
କରି ପରେ ଶାସ୍ତ୍ରବିହିତ ସାଧନାର ସୋପାନ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ । ଶ୍ରୀରାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କ 
ବାଣୀର ଯଥାର୍ଥ ତା ପୁନଃ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ତାଙ୍କ ମାନସପୁତ୍ରର ଜୀବନରେ । ପରବର୍ତୀ କାଳରେ 
ଦେଖାଗଲା, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଜୀ ସର୍ବକ୍ଷଣ ଏକ ଲୋକାତୀତ ରାଜ୍ୟରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି । ଅଣ୍ଡାକୁ 
ଉଷ୍ଟମେଇବା ଚଢ଼େଇ ଭଳି-ତାଙ୍କ ଆଖୁ୍‌ର ଦୂଷ୍ଟିଥୁଲା । ଏହିପରି ଦିନେ ବେଲୁଡ଼ ମଠରେ 
ଗଙ୍ଗାକୂଳର ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ମହାରାଜ ସ୍ଵାମୀ ଆତ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କୁ କହିଥୁଲେ, ““ ନିତ୍ୟ ଓ ଲୀଳାର 
ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ୩୮୩€ କାଚର ବ୍ୟବଧାନ ଅଛି ସବୁ ଦେଖ୍‌ପାରୁଛି । ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସେଇଟା 
ଭାଙ୍ଗି ଭିତରେ ପଶି ଯିବି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କରିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ।୮?' ଲୋକବୁଦ୍ଧିର ଅନ୍ତରାଳରେ 
ଆଧ୍ୟାମ୍ବିକ ଏଶ୍ଵ ର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଜୀଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଶତଧା ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇ 
ସମୀପାଗତେଙ୍କୁ ବିସ୍ମିତ କରୁଥୁଲା । ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ସୁଦୀର୍ଘକାଳ ତପସ୍ୟା କରିବାର ଗୋଟିଏ 
ଗୂଢ଼ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ । ସଂଘର ଅଧ୍ଯାତ୍ମଚେତନାକୁ ସଦା ସକ୍ରିୟ ରଖୁବାପାଇଁ 
ସଂଘର ମର୍ମସ୍ଥଳରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ଯେଉଁଥୁରୁ କମ୍ବ୍ୟାପୃତ ଅନ୍ୟ 
ଆଧାର ସବୁ ପ୍ରୟୋଜନ ମୁତାବକ ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ- ପ୍ରଚାରର ଧାରା ଅବ୍ୟାହତ 
ରଖାଯାଇ ପାରିବ। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଜୀଙ୍କ ନିଜ ମୁଖରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଅନେକ ଥର ଶୁଣାଯାଇଛି, 
ଜଣେ ସାଧକ ଯଦି ଠିକ୍‌ ଠିକ୍‌ ସାଧନ ଭଜନ କରେ ଚେବେ ତାର ପୁଣ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମଠ 
ପରିଚାଳିତ ହୋଇଯିବ ।”” 
୧. ସ୍ବାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଜୀ ଲିଖ୍ତ ୨୦।୬।୧୯ ୨୧ ତାରିଖର ପତ୍ରାଂଶ । ` 
୨. ସ୍ବାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ପୃ:୨୮୨। 


୧6 ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


୬) ୯୩ ୬୯୧ 


ବୂନ୍ଦାବନରେ ପହିଞ୍ଚୁବାର କିଛିଦିନ ପରେ ସୁବୋଧାନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ 
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟଟନରେ ଯିବାପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର ହେଲେ । ସେ ତାଙ୍କର ମନର ଆକାଂକ୍ଷା ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଜୀଙ୍କ 
ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିବାରୁ ସେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ତାଙ୍କୁ ଯିବାର ଅନୁମତି ଦେଲେ । ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଜୀ 
ଫେବୃଆରୀ ୨ ୫ଚାରିଖର ଚିଠିରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, “ସୁବୋଧ ( ଖୋକା) ରାଧାକୁଣ୍ଡ, ଶ୍ଯାମକୁଣ୍ଡ 
ପ୍ରଭୃତି ଦର୍ଶନ କରି ଶୀଘ୍ର ପଦବ୍ରଜରେ ହରିଦ୍ଵାର ଯିବ ବୋଲି କହୁଛି । ମୁ ଚାଲି ଚାଲି ବୋଧହୁଏ 
ଏତେ ବାଟ ଯାଇ ପାରିବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଥର ଯିବାର ସଂକଳ୍ପ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେଲା ।' ' 
ସୁବୋଧାନନ୍ଦ ମେଲେରିଆ ଜ୍ଵରରେ ପଡ଼ିଥୁଲେ । ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଉଠୁ ନ ଉଠୁଣୁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଜୀ 
ମଧ୍ଯ ଜ୍ବରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ । ଏସବୁ କାରଣରୁ ସୁବୋଧା ନନ୍ଦଙ୍କୁ କିଛିଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ 
ହେଲା। କିଞ୍ଚୁତ ସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ସୁବୋଧାନନ୍ଦ ବ୍ରଜମଣ୍ଡଳ ପରିକ୍ରମା କରି ଜଣେ ପରିବ୍ରାଜକଙ୍କ 
ସହିତ ପଦବ୍ରଜରେ ହରିଦ୍ବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କଲେ । ସେତେବେଳେ ଏପ୍ରିଲ ମାସର 
ମଧ୍ଯଭାଗ । ସୁବୋଧାନନ୍ଦଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଜୀ ନିଃସଙ୍ଗ ଭାବରେ ସାଧନଭଜନରେ 
ମଜି ଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖୂ ମନେ ହେଉଥିଲା, 

ସ୍ଵାନନ୍ଦଭାବେ ପରିତୁଷ୍ଟମନ୍ତଃ, ସୁଶାନ୍ତସବୈନ୍ଦ୍ରିୟବୃଭି ମନ୍ତଃ । 
ଅହର୍ନିଶଂ ବ୍ରହ୍ମସୂଖେ ରମନ୍ତଃ, କୌପୀନବନ୍ତଃ ଖଳୁ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତଃ ॥ 
ବ୍ୟାକୁଳତାର ତୀବ୍ର ସ୍ରୋତରେ ତାଙ୍କର ସାଧନତରୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦସାଗରରେ ସ୍ଵଚ୍ଛନ୍ଦ ଗତିରେ 
ଧାବମାନ ହେଲା । ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଆଦେଶ କରିଥୁଲେ, ' ' ମୁଁ ଷୋହଳ ଅଣା କରିଛି | ତୁମେମାନେ 
ଗୋଟିଏ ଅଣା ହେଲେ କର । ଗୋଟିଏ ଅଣା ତପସ୍ୟାର ଜୁଆର ଶରୀର ମନକୁ ପ୍ଲାବିତ କରି 
ସାଧକକୁ ଭଗବତ ରସରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଲା । 

କିଛିମାସ ହେଲା ସେ ସମ୍ବାଦ ପାଉଥୁଲେ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଓ 
ସୁରେଶଚନ୍ଦ୍ର ଦୀର୍ଘକାଳ ହେଲା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଭୋଗୁଛନ୍ତି । ସୁରେଶବାବୁଙ୍କର ପୀଡ଼ା କ୍ର ମେକ୍ରମେ 
ଉଦ୍‌ବେଗଜନକ ହେଉଛି ଜାଣିପାରି ସେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୬ ତାରିଖରେ ବଳରାମବାବୁଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ 
ଗଭୀର ଭାବବ୍ୟଞ୍ଜକ ପତ୍ର ଲେଖୁଥୁଲେ । ପତ୍ରାଂଶଟି ଏଠାରେ ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଉଛି । 

“` ସୁରେଶବାବୁଙ୍କରଂ ପୀଡ଼ା କ୍ରମଶଃ ବୂଦ୍ଦିପାଉଛି ଜାଣି ମନରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ପାଇଲି । 
ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଜଗଦୀଶ୍ଵର ସମସ୍ତଙ୍କର ରକ୍ଷାକର୍ତା । ସେ ଏ ଯାତ୍ରା ଯଦିବା ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ତାହାହେଲେ 
ମଙ୍ଗଳ । ନଚେତ୍‌ ସାମାନ୍ୟ ଜୀବର ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ତାଙ୍କର ଲୀଳାକୁ କେହି 
ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ । ଜ୍ଞାନରେ ହେଉ ବା ଅଜ୍ଞାନରେ ହେଉ, ସତ୍କର୍ମ କରୁ, ଅସତ୍କର୍ମ କରୁ, 
ସୁଖ-ଦୁଃଖ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ । ଏ ଜଗତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି 
ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ଲୋକ ଅତି ବିରଳ । ବିଶେଷ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ସେହି ହୁଏ ଯେ, ସକଳ 
ବାସନାରୁ ବିନିମୁଁକ୍ତ ହୋଇଛି । ବୋଧହୁଏ ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ତାହାରି ଅଧ୍ଵକାର, ନଚେତୃ ଏ 
ଜଗତରେ ସୁଖର ଭାଗ ଅତି ଅନ୍ଥ, ଦୁଃଖର ଭାଗ ଅଧକ ଏବଂ ଦୁଃଖମୟ ଏଇ ଜୀବନ ନେଇ 
ସମସ୍ତେ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି । ଜଗଦୀଶ୍ଵର ପରମ ଦୟାମୟ ହୋଇ କାହିଁକି ଯେ ତାଙ୍କର 


୧. ଠାକୁର ଭକ୍ତ ସୁରେଶଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବୀ ସୁରେନ୍ଦର ବୋଲି ଡାକୁଥୁଲେ । 


ଦିବ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧ୍ଵକାର ୧୧୧ 


ଜୀବକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରାନ୍ତି ଏହାର ଗୂଢ଼ ରହସ୍ଯ ସେ ଜାଣନ୍ତି । ସାମାନ୍ୟ ଜୀବର 
ଜାଣିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ । ଜୀବର ଏତେ କଷ୍ଟ କେବଳ ମୁଁ ଓ ମୋର ଏଇ ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ । 
ଯାହାର ଅହଂଭାବ ସମ୍ପୂଣ୍ତ ଯାଇଛି, ମନବୁଦ୍ଧିପ୍ରାଣ ଯିଏ ସେଇ ଜଗଦୀଶ୍ଵରଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ 
ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ମୋର ବୋଲି କହିବାକୁ କିଛି ନାହିଁ, ଏହିପରି ବ୍ଯକ୍ତି ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ଓ 
ଯଥାର୍ଥ ସୁଖୀ ଜୀବର ନିଜର କୌଣସି ବିଷୟ କରିବାର କ୍ଷମତା କିଛିମାତ୍ର ନାହିଁ । କିନ୍ତ ସର୍ବଦା 
ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ କିଛିନାହିଁ । “ହେ ଜଗଦୀଶ୍ଵର ମୁଁ କିଛି ବି 
ନୁହେ -ଏହି ଚୈତନ୍ୟ ଟିକକ ଯେମିତ ଥାଏ ଏବଂ ତୁମେ ନିତ୍ୟ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଏହି ବୋଧ 
ଯେମିତି ସର୍ବଦା ଥାଏ ।” ତାହାହେଲେ ଅଜ୍ଞାନ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ 
ପରମହଂସଦେବ କହୁଥୁଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ଆଦିରେ ଯେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆସକ୍ତି ଏବଂ ଭଲପାଇବା 
ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେତୋଟି ଲୋକର ସେଇପରି ଭଲପାଇବା ହୁଏ? ବୋଧହୁଏ, ତାହାର 
ଶତଂ।ଶର ଏକଅଂଶ ମଧ୍ଯ ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲପାଇ ପାରେନା ଏବଂ କେତେଜଣ ଲୋକ 
ଭଲପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି?” 

ଦେଢ଼ମାସ ପରର ଘଟଣା । ସେଦିନ ମେ ମାସ ୧୩ ତାରିଖ । ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଜୀ ତାଙ୍କ 
ଦିବ୍ୟଦୃଷ୍ଟି ରେ ଦେଖୁୂଲେ, ଭକ୍ତ ବଳରାମଙ୍କ ଜ୍ୟୋତି ମୟ ମୂରି ହସି ହସି ଦିବ୍ୟଲୋକକୁ ଆରୋହଣ 
କରୁଛି । ଏଇ ଦର୍ଶନରେ ସେ ଚିନ୍ତାନ୍ିତ ହେଲେ । ତାପରଦିନ ତାରଯୋଗେ ସମ୍ବାଦ ଆସିଲା, 
ବଳରାମବାବୁ ପୂର୍ବଦିନ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି । ସୃକ୍ଷ୍ଣ ଅନୁଭୂତିଧାରଣକ୍ଷମ ମନ ବିଷାଦର 
କଳାମେଘରେ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇଗଲା । ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ଦାସ୍ୟଭାବର ପ୍ରତିମୂର୍ରି ଭକ୍ତ ବଳରାମଙ୍କର 
ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଓ ଭକ୍ତମଣ୍ଡଳୀଙ୍କର ସେବା । ମନେ ପଡ଼ୁଥୁଲା ବରାହନଗର ମଠରେ ତ୍ୟାଗୀ 
ଗୁରୁଭ୍ରାତାମାନଙ୍କର ସୁଖ- ଦୁଃଖରେ ତାଙ୍କର ଦରଦ ଓ ସହାନୁଭୂତି । ମନେପଡୁଥୁଲା ଭକ୍ତ ବଳରାମ 
ସମ୍ପର୍କିତ କେତେ ସୁଖସ୍କତି । କେତେଦିନ ପରେ ପୁଣି ଦୁଃଖପୂଣ୍ଣ୍ଵ ସମ୍ବାଦ ଆସିଲା, ଭକ୍ତ 
ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମେ ମାସ ୨୫ତାରିଖରେ ମତ୍ତ୍ୟଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାଙ୍କର ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟରେ 
ବରାହନଗର ମଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥୁଲା, ଯେ ଦୀର୍ଘକାଳ ଭାବ ତନ୍ମୟତାର ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କର 
ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଯନ୍ଵପରାୟଣ ଥୁଲେ, ତାଙ୍କର ପରଲୋକଗମନରେ ବରାହନଗର 
ମଠର ଗୁରୁଭ୍ରାତାମାନେ କେତେ .ଗଭୀରଭାବରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇଥୁବେ ତାହା ସହଜରେ 
ଅନୁମେୟ ପୁଣି ତାଙ୍କର ମନେହେଲା ଭକ୍ତବୃନ୍ଦଙ୍କ ବିରହରେ ହୃଦୟତନ୍ତ୍ରୀରେ ଯେଉଁ ବେଦନାର 
ସୁରଝଙ୍କୃତ ହେଉଛି, ତାହା ମଧ୍ଯ ଏକପ୍ରକାର ବନ୍ଧନ, ସୁତରାଂ ତାହାକୁ ଅବଶ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିବା 
ଉଚିତ । ସେ ସବୁ ବାସନାକୁ ହୃଦୟପଟରୁ ପୋଛିଦେଇ ପରମତତ୍ତ୍ଵର ଧ୍ୟାନରେ ସମାହିତ 
ହେଲେ । ଦିନ, ସପ୍ତାହ, ମାସ ଗଡ଼ିଚାଲିଲା | 

ଏହି ସମୟରେ ବୈରାଗ୍ୟ- ଭଦ୍ଦୀପକ ହିମାଳୟର ପାଦପୀଠରେ ସାଧନଭଜନ କରିବାର 
ପୂର୍ବସଂକଳ୍ପ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କ ମନରେ ଉଦିତ ହେଲା । ସେଇ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ସେ ୧ ୮ ୯ ୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ପଦବ୍ରଜରେ ସୁଦୀର୍ଘ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ହରିଦ୍ଵାରରେ ଉପସ୍ଥତ ହେଲେ । 


୧. ବଙ୍ଗଳା - ୧୨୯୭ ସାଲର ବୈଶାଖ ୧ମ ଦିନ | 


9 ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ପୁଣ୍ୟସ୍ଥଳୀ ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରକାଶଭୂମି, ଯେତେଦୂର ଦୃଷ୍ଟି ଯାଉଛି କେବଳ 
ଶିଖର ପରେ ଶିଖର, ତରଙ୍ଗାୟିତ କଳେବର, ମନେହୁଏ ' ଉଛୁଳି ଉଠୁଛି ପରା ଅନନ ଜଳଧ |` 
ଭାରତ- ତୀର୍ଥର ଶତସହସ୍ତ ସାଧକର ଯୁଗଯୁଗାନ୍ତ ବ୍ୟାପି ତପସ୍ୟାରେ ଘନୀଭୂତ ଭାବକୁ ଧାରଣ 
କରି କଳୁଷ ପାବନୀ ସୁରଧୁନୀର ତୀରରେ ଗିରିଶ୍ଵଙ୍ଗ-ସମୂହ ଯେମିତିକି ସମାଧ୍ସ୍ଥ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । 
ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଣୀ ମନେପଡ଼େ, ଅନ୍ତରର ପ୍ରେରଣା ପ୍ରବଳ ହୋଇଉଠେ । ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ 
କହୁଥୁଲେ, ' ` ଯେଉଁଠି ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ଦିନଧରି ଭଶ୍ବରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ଜପ, 
ତପ, ଧାନ, ଧାରଣା, ପାର୍ଥନା ଓ ଉପାସନା କରିଛନି, ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି 
ବୋଲି ଜାଣିବୁ । ସେମାନଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ସେଠାରେ ଭଶ୍ଵରୀୟ ଭାବ ଗୋଟିଏ ଘନୀଭୂତ ଆକାର 
ଧାରଣ କରିଥାଏ, ସେଥୁପାଇଁ ସେଠାରେ ସହଜରେ ଛଶ୍ଵରୀୟ ଭାବର ଉଦ୍ଦୀପନ ହୁଏ ଓ 
ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହୁଏ ।”? ଏହି ଅନୁକୂଳ ପରିଶେଷରେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ମୁଖ ମନ ଧ୍ଯାନ- ପ୍ରବଣ 
ହୋଇ ଉଠିଲା । ସେ କାଳବିଳମ୍ବ ନକରି କନଖଲ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ନିଭୂତ ପଣ୍ଠତକୁଟୀରରେ 
ଯୋଗାସନ ସ୍ଥାପନ କଲେ । ଘଟଣାଚକ୍ରରେ ସ୍ବାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କର ସାଧନପୂତ ସେହି ସ୍ଥାନ 
ଉପରେ ପରବର୍ତୀ ସମୟରେ ଗଢ଼ିଉଠେ ରାମକୃଷ୍ଣ ସେବାକେନ୍ଦ୍ର । 
ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ତ୍ରିଗୁଣାତୀତାନନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଲେଖ୍‌ଲେ, ““ରାଖାଲ ଏବେ 
କନ୍ଧ ଖଲରେ ଅଛନ୍ତି । ସେଠାରୁ ହୃଷିକେଶ ଯିବେ। ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବୈରାଗ୍ଯ ଭାବ ହୋଇଛି 
ବୋଲି ଶୁଣିଲି ।?? ସେହି ସମୟରେ ହୃଷୀକେଶର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟଘନ ପରିବେଶ ରେ ବିବେକାନନ୍ଦ, 
ତୁରୀୟାନନ୍ଦ, ସାରଦାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୂତି ଗୁରୁଭ୍ରାତାଗଣ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ସେଇ ସାନରେ ବିବେକାନନ୍ଦ 
ସାଂଘାତିକ ଜ୍ଵରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ । ଏପରିକି ସଂଜ୍ଞାଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଲେ । ତାଙ୍କର ଶରୀର 
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଲା । ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପଥଶ୍ରମ ସହିବାର ଶକ୍ତି ଫେରି ପାଇବାପରେ 
ଗୁରୁଭ୍ରାତାଗଣ ତାଙ୍କୁ ହରିଦ୍ଵାରକୁ ନେଇଗଲେ । ସେଠାରେ ଟିହିରର ଦେଏଓରାନ ରଘୁନାଥ ଭଙ୍ଲାଚାର୍ଯ୍ୟ 
ମହାଶୟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା । ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଯାଇ ଜନୈକ ସୁଦକ୍ଷ ଚିକିସ୍‌କଙ୍କ ନିକଟରେ 
ଚିକିତ୍ସା କରିବାପାଇ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ ପରିଚୟପତ୍ର ମଧ୍ଯ ଲେଖୁ ଦେଲେ । ଇତି ମଧ୍ଯରେ 
ସ୍ଵାମୀଜୀ ଶୁଣିଲେ, କନଖଲରେ ଗୁରୁଭ୍ରାତା ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ତପସ୍ୟାରେ ନିମଗ୍ନ ।` ସେମାନେ ସମସ୍ତେ 
ଯାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେଲେ । ଗୁରୁଭ୍ରାତାମାନଙ୍କର ମିଳନରେ ଆନନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ହାଟ 
ବସିଗଲା । ଏକାକୀ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରୁକରୁ “ରାଜାର ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ବିପନ୍ନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା 
ବୁଝିପାରି ସ୍ଵାମୀଜୀ ତାହାଙ୍କୁ ଆଦରପୂର୍ବକ କହିଲେ, “ଚାଲ ଏଠି ଆଉ ନୁହେଁ-- ଆମ ସଙ୍ଗରେ 
ତୁମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ।”” ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ନରେନ୍ଦ୍ରର ଆହ୍ବାନ ସେ ଅଗ୍ରାହ୍ଯ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ । 
ଏହାଛଡ଼ା ମଧ୍ଯ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର କଙ୍କାଳସାର ଚେହେରା ଦେଖ୍‌ ସେ ଅତ୍ୟଯଧୁକ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ 
ହୋଇପଡ଼ିଥୁଲେ, ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସହରକୁ ଯିବାପାଇଁ 
ଉତ୍ସାହିତ ହେଲେ । 
ପରିବ୍ରାଜକଦଳ ସାହାରଣପୁରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ । ସେଠାରେ ସଜ୍ଜନ ଓକିଲ ବଙ୍କୁବିହାରୀ 
ଚଙ୍ଗୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ନିକଟରୁ ଶୁଣିଲେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦ ମୀରଟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ 


ଦିବ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧ୍ଵକାର ୧୧୩ 


ଦେଖ୍‌ ବାପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଖୁବ୍‌ ଆଗ୍ରହାନ୍ଧିତ ଦେଖୁ ସମସ୍ତେ ମିରଟକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ । କାଳୀପୂଜା 
ପରେ“ ଶରତର ଏକ ସନ୍ଧହ୍ଯାରେ ସନ୍ଧ୍ୟାସୀବୃନ୍ଦ ମିରଟର ଡାକ୍ତର ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟନାଥ ଘୋଷ 
ମହାଶୟଙ୍କ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ । ସେ ସମୟରେ ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟନାଥ ବାବୁଙ୍କ 
ବଡ଼ଭାଇଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସଦ୍‌ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରି ଶୁଣାଉଥୁଲେ । ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦ ସୁସ୍ଥହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି । 
ଅନେକଦିନପରେ ଗୁରୁଭ୍ରାତାମାନଙ୍କର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତରେ ଆନନ୍ଦର ଆସର ବସିଲା । ସମସ୍ତେ 
ଆଲୋଚନା କରି ସ୍ଥିର କଲେଯେ, ସ୍ଵାମୀଜୀ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ରହି ଚିକିତ୍ସା କରାଇବେ । 
ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦ ମଧ୍ଯ ସେଠାରେ ରହିବେ । ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ୟଜ୍ଞେଶ୍ବରବାକୁଙ୍କ " ଗୃହରେ ଆଶ୍ରୟ 
ନେଲେ । 

କିଛିଦିନ ପରେ ସେମାନ୍ତ୍ରେ ' ଶେଠଜୀଙ୍କ ବାଗାନ” ନାମରେ ପରିଚିତ ଯଜ୍ଞେଶ୍ଵରବାବୁଙ୍କର 
ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନବାଟୀକାରେ ଯାଇ ରହିଲେ । କିଛିଦିନ ମଧ୍ଯରେହିଁ ସ୍ଵାମୀଜୀ ଅନେକାଂଶରେ 
ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଉଦ୍ୟାନବାଟୀକାରେ ଆସି ଯୋଗଦାନ କଲେ । ତୀର୍ଥ ପରିକ୍ରମଣରେ ରତ ଅଦ୍ଵୈଚାନନ୍ଦ 
ହଠାତ୍‌ ସେଠାରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ । ବିବେକାନନ୍ଦ, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ତୁରୀୟାନନ୍ଦ, ସାରଦାନନ୍ଦ, 
ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦ, ଅଦ୍ଧୈତାନନ୍ଦ ଓ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ସାନ୍ୟାଲ ( ପରେ ସ୍ଵାମୀ କୃପାନନ୍ଦ )।, ଏହି ସାତଜଣ 
ଗୁରୁଭ୍ରାତାଙ୍କର ମିଳନରେ ଶେଠଜୀଙ୍କର ଉଦ୍ୟାନବାଟୀକାଟି ଭଜନ-ପୂଜନରେ, ପାଠ- ବିଚାରରେ, 
ଆନନ୍ଦ- ଉତ୍ସବରେ ଗୋଟିଏ ମଠରେ ପରିଣତ ହେଲା । 

ସେହିବର୍ଷ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶୀତ ପଡ଼ିଥୁଲା; ସେ ଦିଗରେ କାହାରି ମଧ୍ଯ ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ ନଥୁଲା । 
ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଡାକ୍ତର ସପ୍ତାହକୁ ସପ୍ତାହ ଜିନିଷ ପଠାଇ ଦେଉଥୁଲେ, ସାଧୁମାନେ ନିଜ ହାତରେ 
ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଥଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ବୃହତ୍‌ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରରୁ ପୁସ୍ତକାଦି ସଂଗ୍ରହ କରି ପାଠ ଆଲୋଚନା 
ଆଦି ହେଉଥଲା । ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସମ୍ବାଦ ପ୍ରଚାରିତ ହେବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅନେକ ଭଦ୍ରଲୋକ 
ଧର୍ମପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବାପାଇଁ ଶେଠଜୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନରେ ସମବେତ ହେଉଥୁଲେ । ଏହି ସମୟର ସୁଖସ୍ମତି 
ଚୟନ କରି ସ୍ବାମୀ ତୁରୀୟାନନ୍ଦ ୧୯୧୫ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ୍ଦ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ୧୯ତାରିଖରେ ସ୍ବାମ” 
ପ୍ରେମାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରରେ ଲେଖୁଥୁଲେ, . ` ଏହି ସମୟର ମୀରଟର ସ୍୍ନତି ଆମ ମନରେ 
ଖୁବ୍‌ ରହିଯାଇଛି । ପୁଣ୍ୟସ୍ମତି ସ୍ଵାମୀଜୀ ହୃଷୀକେଶରେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାପରେ ମୀରଟକୁ ଆସି 
ପୁଣି ପୂର୍ବ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ କରିଥ୍‌ଲେ । ସ୍ରେହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ଛଅମାସ କାଳ ଆମେମାନେ 


୧. ସେହି ବର୍ଷ କାଳୀପୂଜା ହୋଇଥୁଲା ତା ୨ ୬ କାର୍ଭିକ ୧୨୯୬ ଇଂରାଜୀ ୧୮୯୦ ଖ୍ଷ୍ଟାବ୍ଦ, ନଭେମ୍ବରମାସ ୧ ୧ଚାରିଖ । 
୧୮୯୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବଦ୍ଦ୍ର ଜଭେମ୍ବର ମାସ ୨୦ତାରିଖରେ ମୀରଟରୁ ସ୍ଵାମୀ ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦ କାଶୀରେ ଥୁବା ପ୍ରମଦାଦାସ ମିତ୍ରଙ୍କୁ 
ଲେଖୂଲେ, ଡେରାତୁନରୁ ଏକାକୀ, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ଆଉ ମୁଁ ଜାଣେନା ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ ମୋର ଖବର 
ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନେ ଜାଣିଥୁଲେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରୟାଗ ଯିବି । କିନ୍ତୁ ପଥ ମଧ୍ଯରେ ଏ ଅବସ୍ଥିତିର କିଛି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଏବେ 
ସେମାନେ ହୃଷୀକେଶରେ ଅଛନ୍ତି କି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବର୍ତମାନ କଅଣ ଚିନ୍ତାଧାରା କିଛିବି କହିପାରିଲି ନାହିଁ! 
ମୀରଟରୁ ପ୍ରମଦାବାବୁଙ୍କୁ ଲିଖ୍‌ତ ସ୍ଵାମୀ ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦଙ୍କର ୧୮ ୯୦ ଖୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, ନଭେମ୍ବର ମାସ ୨୫ ତାରିଖରେ ଏହାର ଦୀର୍ଘ ପତ୍ର 
ଓ ୧୮୯୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ୫ତାରିଖର ଏହାର ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୃତି ଗୁରୁଭ୍ରାତାମାନଙ୍କର 
ମୀରଟ ଆଗମନର କୈଣସି ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ । ସୁତରାଂ ପରିବ୍ରାଜକଦଳ କାଳୀପୂଜାପର ୫ ଡିସେମ୍ବର ପରେ ମୀରଟରେ 
ପହଞ୍ଚୁଥୁବେ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନୁ ନ୍ଵହେଁ । 

୨. ଏଇ ମହାଶୟ ପରେ ସ୍ଵାମୀ ଜ୍ଞାନାନନ୍ଦ ନାମରେ ଭାରତବର୍ଷ ମହାମଣ୍ଡଳର ନେତାରୂପେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥୁଲେ | 


୧୧୪ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗସୁଖ ଲାଭ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥୁଲୁ । ଏହି ସମୟରେହି ଆମେମାନେ କନଖଳ୍‌ରେ 
ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଥ୍ଲୁ । ସେହି ଦିନରୁ ଅନ୍ୟୁନ ଛଅବର୍ଷ କାଳ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ 
ଏକାଠି ରହିଥୂଲି । ମୀରଟର ଅବସ୍ଥାନ ଯେ କି ସୁଖକର ହୋଇଥୁଲା, ତାହା ବଣ୍ଠନା 
କରାଯାଇପାରେନା । ସ୍ଵାମୀଜୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୋତା ସିଲେଇଠାରୁ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଶିକ୍ଷା 
ସେହି ସମୟରେ ଦେଉଥୁଲେ । ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ସେ ବେଦାନ୍ତ, ଉପନିଷଦୂ, ସଂସ୍ତତ ନାଟକ 
ସବୁ ପାଠ ଓ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥୁଲେ । ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ସେ ପଲଉ, କାଲିଆ ରୋଷେଇ ମଧ୍ଯ 
ଶିଖାଉଥିଲେ, ଆହୁରି କେତେକଣ କରୁଥୁଲେ ତାହା ତୁମେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥୁବ । ଏହି 
ସମୟର ଗୋଟିଏ ଦିନର ଘଟଣା ଚିରଦିନ ପାଇଁ ହୃଦୟରେ ଅଙ୍କିତ ହୋଇରହିଛି । ଏହା ମଧ୍ଯ 
ସେହି ମଠର ମାଗୁର ମାଛ ରୋଷେଇ ଭଳି ମନେଅଛିତ ମାଗୁର ମାଛର ଝୋଳର କଥା । ସେ 
କଥା କଅଣ ଭୁଲିହୁଏ? ଏହା ମଧ୍ଯ ସେହି ପ୍ରକାରର ।..... କେତେ ଯେ ଯନ୍ବ କେତେଯେ 
ଭଲପାଇବା କେତେ ଯେ ଗପ, କେତେ ବୁଲା, ସବୁ ସ୍ମତି ପଟରେ ଜାଯୁଲ୍ୟମାନ ହୋଇ 
ରହିଛି । 

ଶେଠଜୀଙ୍କର ଉଦ୍ୟାନର ଦିନଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମଶଃ ନିବିଡ଼ ପ୍ରୀତି ପୂଣ୍ଠ ହୋଇଉଠିଥୁଲା । 
ଆନନ୍ଦ ଓ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ସପ୍ତାହ ଅତୀତ ହୋଇଗଲା । ସ୍ଵାମୀଜୀ ଦିନେ ହଠାତ୍‌ 
ଗୁରୁଭ୍ରାତାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ମୋର ଜୀବନବ୍ରତ ଠିକ୍‌ ହୋଇଯାଇଛି । ଏବେଠୁ ମୁଁ ଏକାକୀ 
ରହିବି ।| ତୁମେମାନେ ମୋତେ ତ୍ୟାଗ କର ।'? ଗୁରୁଭ୍ରାତାମାନଙ୍କର ସବୁ ଅନୁରୋଧ ଉପରୋଧ 
ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ଦିନେ ସକାଳେ ସ୍ଵାମୀଜୀ ମୀରଟ ତ୍ୟାଗ କଲେ । ଆନୁମାନିକ ସମୟ ୧୮୯୧ 
ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ଜାନୁୟାରୀ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହ । 

ସମସ୍ତେ ବିମର୍ଷ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ । ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଜୀ ତାଙ୍କର ସ୍ଵଭାବଜ ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟରେ 
ଗୁରୁଭ୍ରାତାମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ କଲେ । ସମସ୍ତେ ପରାମର୍ଶ କରି ସ୍ଥିର କଲେ, ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ 
ବାହାରିବାକୁ ହେବ ।` ଦୁଇଦିନପରେ ଦକ୍ଷ ମହାରାଜ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ । ଆଠଦିନ 
ସେଠାରେ ରହି ସେ ଓ ଅଦ୍ଧୈତାନନ୍ଦ କୁମ୍ଭମେଳାରେଂ ଯୋଗଦେବାପାଇ ହରିଦ୍ଵାର ଯାତ୍ରା କଲେ । 
ଇତିମଧ୍ଯରେ ସେଦିନହି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ତୁରୀୟାନନ୍ଦ, ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦ, ସାରଦାନନ୍ଦ ଓ ସାନ୍ଧନ୍ୟାଲ ମହାଶୟ 
ଗାଜିୟାବାଦକୁ ଯାଆନ୍ତି ଓ ସେଠାରେ ଜଣେ ଗରିବଦାସୀ ସାଧୁ ସେବକର ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି 
କେତେଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି । 

ସେହିସ୍ଥାନରୁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ୍ଦ ସାରଦାନନ୍ଦ, ତୁରୀୟାନନ୍ଦ, ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦ ଓ ସାନ୍ନ୍ୟାଲ ମହାଶୟ 

ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେ । ଦିଲ୍ଲୀ ରେଲଞ୍ତେ ଷ୍ଟେସନରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବାଦର ସୂତ୍ର ଧରି ସେମାନେ 
ଶ୍ୟାମଲଦାସ ନାମକ ଜଣେ ଶେଠଙ୍କ ଗୃହରେ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ପାଇଲେ । ପ୍ରିୟ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କୁ 
ସେମାନେ ପୁଣି ପାଇ ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ । ସ୍ଵାମୀଜୀ ତାଙ୍କର ଏକାକୀ 
ଦିନଯାପନର ସଂକଳ୍ପରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ଯ ଗୁରୁଭ୍ରାତାମାନଙ୍କୁ ପାଇ ଆହ୍ଲାଦିତ ହେଲେ, 
ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ରହିବା ଓ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ । ଗୁରୁଭ୍ରାତାଗଣ 
ଅନ୍ୟତ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କଲେ ମଧ୍ଯ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଦିନ ଶ୍ୟାମଳଦାସଙ୍କ ଘରେ 


୧. ଏହି ବର୍ଷ କୁମ୍ଭ ସ୍ଵାନର ତାରିଖ ଥୂଲା ୧୮୯୧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ୧୨ ତାରିଖ । 


ଏକାଠି ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥୁଲେ । କେତେବେଳେ ବା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେହି ଗରୀବଦାସୀ 
ସାଧୁ- ସେବକର ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥୁଲେ । ଦିନେ ସୁଯୋଗ ଉଣ୍ଡି ସ୍ଵାମୀଜୀ ଗୁରୁଭ୍ରାତାମାନଙ୍କୁ 
କାତର କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, “ମୁଁ ଅନ୍ତରରୁ ଇଙ୍କିତ ପାଉଛି, ମୋତେ ଏକାକୀ ରହିବାକୁ ହେବ | 
ତୁମେମାନେ ମତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ ।”” ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କ ମନର ବ୍ୟାକୁଳତା ଜାଣି ପାରି ଗୁରୁଭ୍ରାତାମାନେ 
ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଜୋର୍‌ କଲେ ନାହି । ଫେବୃଆରୀ ମାସର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ସ୍ଵାମୀଜୀ 
ଆଲୋଓଧ୍ବାର ଗମନ କଲେ। ପୂବୋକ୍ତ ପତ୍ରରେ ସ୍ବାମୀ ତୁରୀୟାନନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, “ଯଦିବା 
ଦିଲ୍ଲୀରେ ପୁଣି ( ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କ ସହିତ ) ଦେଖାହୋଇଥୁଲା ଏବଂ ଏକସଙ୍ଗେ ପ୍ରାୟ ଏକମାସ“ 
ରହିଥୁଲୁ, କିନ୍ଧୁ ଏହାର ଆଠବର୍ଷ ପରେ ଏକାଥରକେ ଜଗତଜୟୀ ହୋଇ ମଠକୁ ଫେରିଥୁଲେ | 
ଏହା ମଧ୍ଯରେ ଥରେ ବମ୍ବେରେ ମହାରାଜ ଓ ମୋ ସହିତ କିଛି ଦିନପାଇଁ ଦେଖାହୋଇଥୁିଲା 
ମାତ୍ର । ଫେବୃଆରୀ ୨୨ ତାରିଖରେ ସ୍ଵାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ ¬ ଲିଖୂତ ଏକପତ୍ରରୁ ଜଣାଯାଏ, ' 'ଶରତ୍‌ 
ଓ ସାନ୍ନ୍ୟାଲ ଦୁଇଜଣ ୮୮।ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି । ଗଙ୍ଗାଧର, ହରି ଓ ରାଖାଲ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛନ୍ତି । 
ବୋଧହୁଏ ସେମାନେ ପଞ୍ଜାବ ଯିବେ ।” ' ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଜୀ ଓ ତୁରୀୟାନନ୍ଦଜୀ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର 
ଦିଲ୍ଲୀ ପରିତ୍ୟାଗ ପରେ ମଧ୍ଯ ଆଖପାଖର ଗୁରୁତ୍ଵପୂଣ୍ଠ ଏତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ଓ ଧର୍ମସ୍ଥାନ ଦର୍ଶନ 
କରିବାପାଇଁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିଥୁଲେ । ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଶେଷଆଡ଼କୁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଜୀ, 
ତୁରୀୟାନନ୍ଦଜୀ ଓ ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦଜୀ ଗାଜିୟାବାଦ ଗଲେ । ସେଠାରେ ଆଠଦିନ ରହି ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦଜୀ 
ବୂନ୍ଦାବନ ଯାତ୍ରା କଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣ ତୀର୍ଥ ସେବା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଞ୍ଜାବ 
ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ। 

ସିଦ୍ଧପୁରୁଷଙ୍କର ତୀର୍ଥସେବାର ବିଶେ ଷତ୍ସ ଲକ୍ଷ୍ୟଣୀୟ । ସିଦ୍ଧପୁରୁଷ ସ୍ଵୟଂ ଚଳମାନ ତୀର୍ଥ । 
ସେ ଯେଉଁଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ, ଯାହାକିଛି କରନ୍ତୁ ଓ ଯାହାକିଛି କୁହନ୍ତୁ- ସବୁ କିଛି 
ମଧ୍ଯ ଦେଇ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ -ମନ୍ଦିରରେ ନିତ୍ୟ- ଅନୁଷ୍ଠିତ ଭଗବତ୍‌ ¬ ଲୀଳାବିଳାସ | 
ଶ୍ରୀମଦ୍‌ ଭାଗବତରେ ଶ୍ରୀଭଗବାନ ଆଶ୍ରୟଭିଖାରି ଦୁର୍ବାସା ମୁନିଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, 

ସାଧବୋ ହୃଦୟଂ ମହ୍ୟଂ ସାଧୁନାଂ ହୃଦୟନ୍ତ୍ଵହମ୍‌ । 
ମଦନ୍ୟତ୍ତେ ନ ଜାନନ୍ତି ନାହଂ ତେଭ୍ୟୋ ମନାଗପି ॥” 

ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ଵୟଂ ସାଧୁଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ସାଧୁମାନେ ମଧ୍ଯ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର 
ଧାନ କରତ୍ତି । ଏହିପରି ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟକିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ । 
ସେଥ୍ରପାଇଁ ଭକ୍ତାଧୀନ ଭଗବାନ ମଧ୍ଯ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହିପରି 
ମହାଜନ ଯେଉଁଠାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେଠାରେ ହିଁ ଭଗବତ - ଭାବଉଦ୍ଦୀପକ ଭାବ- ପରିବେଶ ସୃଷ୍ି 
ହୁଏ । ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଦ୍ଵାରା ତୀର୍ଥସ୍ଥାନାଦିର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଉଜ୍ସଳତର ହୋଇଉଠେ । 

ଗୀତୋକ୍ତ ତ୍ୟାଗର ମୂର୍ତପ୍ରତୀକ ସ୍ଵାମୀ ତୁରୀୟାନନ୍ଦଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁର 
ଶ୍ରୀରାମ କୃଷ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କ ଆଦେଶ କରିଥ୍‌ଲେ । ଏଇଥରକ ସୁଯୋଗ ହୋଇଛି ଦେଖ୍‌ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଜୀ 


୧. ପ୍ରକୃତପକ୍ଷରେ ତିନି ସପ୍ତାହରୁ କିଛି ଅଧ୍ଵକ ସେମାନେ ଏକତ୍ର ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାସ କରିପାରିଥୁଲେ | 
୨. ମୀରଟରେ ଅବସ୍ଥାନ ସମୟରେ ସାରଦାନନ୍ଦ ସ୍ଵାମୀ କଠିନ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ଵରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥୁଲେ । 


୩. ଶ୍ରୀମଦ୍‌ ଭାଗବତ ୯।୮।୬୮ । 


୧୧୬ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ତୀର୍ଥପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ସାଧନ- ଭଜନରେ ପ୍ରାୟ ଛଅବର୍ଷ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରି ଆନନ୍ଦଲାଭ 
କରିଥୁଲେ ।` ପଞ୍ଜାବର ଗୋପୀନାଥପୁରରେ ଜ୍ଵାଳାମୁଖୂ ମନ୍ଦିର, ସେହିସ୍ଥାନରେ କିଛିକାଳ ବାସ 
କରି` ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦୁଇଜଣ ତପସ୍ୟାଦି କଲେ। ଜ୍ଵାଳାମୁଖ୍‌ରୁ ସେମାନେ କାଙ୍ଗୁଡ଼ାର ବୈଜନାଥ 
ଏବଂ ସେଠାରୁ ପଠାଣକୋଟ, ଗୁଜୁରାନୱାଁଲା, ଲାହୋର, ମଣୁଗୁଆରୀ ଓ ମୁଲତାନ ହୋଇ 
ସକ୍କ୍‌ର ନିକଟରେ ଥିବା ସାଧୁବେଳାକୁ ଗଲେ । ଗୋଟିଏ ଦ୍ଵୀପ ଉପରେ ସାଧୁ ବେଳାମଠ । ମଠ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର ଆଗ୍ରହାତିଶ ଯ୍ୟରେ ସେହି ମନୋରମ ପରିବେଶରେ ସେ ଦୁଇଜଣ କେତେମାସ 
ସାଧନଭଜନରେ ଅଚିବାହିତ କଲେ ¦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ କିଛି ଦିନ ରହୁଥୁଲେ 
ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସାଧନଭଜନ କରି ତୀର୍ଥମାହାମ୍୍ୟ ଉପଲବ୍‌ଧ୍‌ କରୁଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ଭଳି 
ଆଧୂକାରିକ ପୁରୁଷଙ୍କର ତୀର୍ଥ ସେବାରେ ସ୍ଥାନର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଯେପରିକି ବନ୍ଧିତ ହୋଇଯାଏ । 
ଲୋକକଲ୍ୟାଣପାଇଁ ଯେମିତି କି ସେମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରିନ୍ତି । 
ଶ୍ରୀମଦ୍ଵଭାଗବତ କୁହନ୍ତି, ‹ ` ଲୋକାନାଂ ପାବନାୟ ଚରନ୍ି ହି |?? ° ସେମାନଙ୍କର ଷବିତ୍ର ସାହଚର୍ଯ୍ୟରେ 
ଧର୍ମଭାବ ଉଦ୍‌ବୁଧ ହୁଏ, ଚିର କଲ୍ୟାଣର ପଥ ଉନ୍ଲ୍‌ କ୍ତ ହୁଏ । ସେମାନେ ସାଧୁବେଳାରୁ କରାଚି 
ହୋଇ ଜାହାଜଯୋଗେ ବନ୍ମେ ଆସିଲେ । ସେତେବେଳେ ଆନୁମାନିକ ସମୟ ୧୮୯୩ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର 
ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ । 

ପରିବ୍ରାଜକ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଦୂଇବର୍ଷର ବିଶେଷ କୌଣସି ଖବର ଇତ୍ୟାଦି 
ମିଳେ ନାହିଁ । ତାହାର ପ୍ରଧାନ କାରଣ, ବୈରାଗ୍ୟ ସମୁଜ୍ପଳ ସନ୍ୟାସୀ ଦୁଇଜଣ ସେହି ସମୟରେ 
ଏପରି ନିରାସକ୍ତ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ କାହାରି ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ 
ରଖୁନଥୁଲେ । ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ମୁହଁରୁ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତଥ୍ୟାଦି ଜାଣିବା 
ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ ଥୁଲା । ସେଇ ସମୟର ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ତୁରୀୟାନନ୍ଦଜୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣାଯାଏ । 
“ ଅରେ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ତଳେ ଆମେ ଥିଲୁ | ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନାବୃଷ୍ଠି ଯୋଗୁ ଭୟାନକ କଷ୍ଟ 
ହୋଇଥିଲା । କେତୋଟି ଗ୍ରାମର ଲୋକ ନିଜ ଭିତରେ ପରାମର୍ଶ କରି ଠିକ୍‌ କଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ 
ବିଶେଷ ଦିନରେ ଶିବଙ୍କ ବାରରେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଶିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଲାଗି କରାଯିବ । 
ଅନେକ ଗାକୁ ଖବର ଦିଆଗଲା । ସକାଳୁ ଚାରିଆଡୁ ଲୋକ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ସମସ୍ତେ 
କୂଅରୁ ପାଣି ନେଇ ଶିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଢାଳିଲେ ଆଉ ମୁହଁରେ କହିଁଲେ, “ବାବା ବରଷାଓ, ବାବା 
ବରଷାଓ?” । ଆମେ ଦୁଇଜଣ ମଧ୍ଯ କୂଅରୁ ପାଣି ନେଇ ଶିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଢାଳିଲୁ ଓ ଜପ 
କରିବାକୁ ଲାଗିଲୁ । ଭୀଷଣ ରୌଦ୍ର, କିନ୍ତୁ ଓପରଓଳି ମେଘ ଦେଖା ଗଲା, କ୍ରମେ ମୂଷଳଧାରାରେ 
ବର୍ଷା ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା । ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଭିଜିଭିଜି ଫେରିଗଲେ । ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେଲା, 
ହେବ ନାହିଁ ବା କାହିଁକି ? ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଜୀ ନିଜେ ଜପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଶିବଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି 
ଢାଳିଲେ । ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଢ଼ୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଏହି ସବୁହେଲା କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କିଏ ବୁଝିବ ???? 


କାଳୀପଦ ଘୋଷ ବା “ ଦାନାକାଳୀ' କାଗଜ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜନ ଡିକିନୁସନୂ କମ୍ପାନୀର 


୧. ଶ୍ରୀମଦ୍‌ ଭାଗବତ ୧୧।୨।୨୮ | 
୨- ସ୍ଵାମୀ ତୁରୀୟାନନ୍ଦଙ୍କର ସେବକ ସ୍ଵାମୀ ପ୍ରବୋଧାନନ୍ଦଙ୍କର ସ୍ମତି କଥା । 


ଦିବ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧୂକାର ୧୧୭ 


ପ୍ରତିନିଧ୍‌ ହିସାବରେ ବମ୍ବେରେ ରହୁଥୁଲେ । ପ୍ୟାଖେଲ୍‌ ରୋଡ଼ରେ ଥୁବା ତାଙ୍କର' ଗୃହରେ 
ଆଶାତୀତଭାବରେ ସ୍ବାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ପୁନର୍ମିଳନ ଘଟିଲା । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ 
ଦେଶରେ ଭାରତର ଗୌରବମୟ ଏତିହ୍ୟବାଣୀ ପ୍ରଚାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ଵାମୀଜୀ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର 
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥ୍‌ଲେ । ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଅଜିତ୍‌ ସିଂଂଙ୍କ ଏକାନ୍ତ ଅନୁରୋଧରେ ସ୍ଵାମୀଜୀ ନବଜାତ 
ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାପାଇଁ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ୍‌ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମୁନ୍ଵସୀ ଜଗମୋହନ 
ଲାଲଙ୍କ ସହିତ ଖେତଡ଼ୀ ଯାଉଥୁଲେ । ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଜୀ ଓ ତୁରୀୟାନନ୍ଦଜୀ ଏକତ୍ର 
ଯାତ୍ରା କଲେ । ବାଟରେ ଆବୁରୋଡ଼ ଷ୍ଟେସନରେ ସେମାନେ ଓହ୍ଲାଇଗଲେ । ଆବୁ ପାହାଡ଼ରେ 
ଯେଉ ଗୁହାରେ, ସ୍ଵାମୀଜୀ ପୂର୍ବରୁ ସାଧନ- ଭଜନ କରିଥୁଲେ, ସେହି ସ୍ାନରେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଜୀ ଓ 
ତୁରୀୟାନନ୍ଦଜୀଙ୍କ ରହିବାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଵାମୀଜୀ ନିଜେ କରିଦେଲେ । ବୃନ୍ଦାବନରୁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଜୀ 
ଓ ତୁରୀୟାନନ୍ଦଜୀ ଏକତ୍ର ଗୋଟିଏ ପତ୍ରରେ ଅଦ୍ଵୈତାନନ୍ଦଜୀଙ୍କୁ ଲେଖୁଥ୍‌ଲେ, “ଆମେ 
ଯେତେବେଳେ ବମ୍ବେରେ ଥୁଲୁ । ସେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସହିତ ଦେଖାହୋଇ ଅତିଶୟ 
ପ୍ରୀତ ହୋଇଥିଲୁ । ପରେ ସେ ସ୍ଵୟଂ ଆମକୁ ଆଵୁ ପାହଡ଼ରେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରି ରଖାଇଦେଇଥୁଲେ । 
ଗୁରୁଭ୍ରାତା ଦୁହିଙ୍କର ନିର୍ବିଘ୍ନ ସାଧନ- ଭଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇ ସ୍ଵାମୀଜୀ ଖେତଡ଼ୀ ଯାତ୍ରା 
କଲେ । 

ସ୍ଵାମୀଜୀ ମେ ମାସ ୧୦ ତାରିଖରେ ଖେତଡ଼ୀ ତ୍ୟାଗ କରି ଜୟପୁର ହୋଇ ଆନୁମାନିକ 
୧୬।୧୭ତାରିଖରେ ଆବୁରୋଡ଼ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ପୂର୍ବପରିଚିତ ରେଳକର୍ମଚାରୀ 
ତାରିଣୀବାବୁଙ୍କଂ ବସାରେ ରାତ୍ରିଯାପନ କଲେ । ଗୋଟିଏ ଗୋରୁଗାଡ଼ିରେ ସାରା ରାତି ଯାତ୍ରା 
କରି ସକାଳବେଳା ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଜୀ ଓ ତୁରୀୟାନନ୍ଦଜୀ ସେଠାକୁ ଆସିଥୁଲେ । ସେମାନଙ୍କ ଦେହ 
ବ୍ୟଥା ଖୁବ୍‌ ଦରଜ ହୋଇଛି ଶୁଣି ସ୍ଵାମୀଜୀ କହିଲେ, ଗାଡ଼ିଆଳକୁ ଦୁଇଟା ପଇସା ଦେଇଥୁଲେ 
ଗାଡ଼ିରେ ନଡ଼ାବିଛାଇ ଦେଇଥାଆନ୍ତା । କୌଣସି କଷ୍ଟ ହୋଇନଥାନ୍ତା । ଗୁରୁଭ୍ରାତା ଦୁଇଜଣ 
ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କୁ ବିଦାୟ ସମ୍ଭାଷଣ ଜଣାଇଲେ, ସେମାନେ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ଶୁଭଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଠାକୁରଙ୍କ 
ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ । ସ୍ଵାମୀଜୀ “ରାଜା ?ଙ୍କୁ ସାଧନଭଜନ କରିବାକୁ ଏବଂ ତୁରୀୟାନନ୍ଦଙ୍କୁ 
କଲିକତା ଫେରି ମଠ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ । 

ଆବୁ ପାହାଡ଼ରେ ଦୁଇ ସାଧକ ସାଧନ-ଭଜନରେ ତନ୍ମୟ ହୋଇଗଲେ । ସେହି 
ସମୟରେ ଯୋଧପୁରର ଦେଥ୍ଵାନ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ 
ପ୍ରାୟ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଆସୁଥ୍‌ଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଯନ୍ନ ନେଉଥୁଲେ । ସେମାନେ 
ଆବୁ ପାହଡ଼ରେ ଥୁବା ସମୟରେ ହଠାଠତ୍‌ ଗୁରୁଭ୍ରାତା ସ୍ଵାମୀ ନିରଞ୍ଜନାନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ୩ 
ହେଲା । ସ୍ଵାମୀ ନିରଞ୍ଜନାନନ୍ଦ ପଶ୍ଚି ମାଞ୍ଚଳରୁ କଲିକତା ଫେରିଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, ' ' ଆହେ 
ରାଖାଲ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଲି ଏକାଥରକେ ଅନେକ ପରିବର୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି । ଆଗଝଟ 
ରାଖାଲ ଯେମିତି ଆଉ ନାହି, ଅନବରତ ଜପ କରୁଛି। ତା କଥାବାତ୍ତ। ମଧ୍ୟ କି ମଧୁର 
ହୋଇଯାଇଛି । ଆବୁପାହାଡ଼ ପାଖରେ ଦେଖୁୂଲି ଯେ ତାର ପଥୁରି ରୋଗ ହୋଇଛି । ପଥୁରି 


୧. ତାରିଣୀ ବାବୁ 7୮୮୦ 5()067716006€6୮( କାମ କରୁଥ୍ଲେ | 


୧୧୮ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ରୋଗରେ କି ଭୀଷଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ! ପରିସ୍ରା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାରୁ ନା ବସି ପାରୁଛି ନା ଛିଡ଼ା 
ହୋଇପାରୁଛି । କିନ୍ତୁ ଏତେ ଧୀର ଓ ଆତମ୍ମସଂଯମୀ ଯେ ମୁଁହରେ ତାର କୌଣସି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଭାବ 
ନାହିଁ । ଏମିତି ଭୀଷଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଚୁପ୍‌କରି ସହି ରହିଛି । କଥାବାର୍ତା ଓ ଗଳାର ସ୍ଵର କି ମଧୁର 
ହୋଇଛି । ରାଖାଲକୁ ଦେଖ୍‌ ଖୁବ୍‌ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା । ତାର ଅବସ୍ଥା ବର୍ଭମାନ ଖୁବ୍‌ ଉନ୍ନତ । ତାର 
ଉନ୍ନତ ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁ ଖୁସି ଲାଗିଲା ।୨୨° ତପସ୍ୟାକାଳୀନ ଏହି ସବୁ ସୁଖଦୁଃଖର କୌଣସି 
କାହାଣୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଜୀଙ୍କ ମୁହରୁ ଶୁଣା ଯାଇ ନାହିଁ, ସେ ଥଲେ ଖୁବ୍‌ ଗମ୍ଭୀର । 
ଆମେରିକା ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଵାମୀଜୀ ବମ୍ବେରୁ ପ୍ରିୟ ଗୁରୁଭ୍ରାତା ରାଜା ଓ ହରିଭାଇଙ୍କୁ 
ଗୋଟିଏ ଆବେପଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠି ଲେଖୁଥୁଲେ । ଏହାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଜୀ କହିଥ୍‌ଲେ, 
““ସ୍ବାମୀଳୀ ଆମେରିକା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଓ ହରି ମହାରାଜଙ୍କୁ ଆବୁପାହାଡ଼ରେ ଯେଉ ଚିଠି 
ଲେଖୁଥୁଲେ ତାଙ୍କର ସେହି କଥାଗୁଡିକ ମୋର ଜ୍ଵଳନ୍ତ ମନେ ରହିଛି । ହରିଭାଇ ମଧ୍ଯ ସେହି 
କଥାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ଉଦ୍୍‌ଥାପନ କରନ୍ତି । ସେହି କଥା ହେଉଛି -ଜଗଦିତାୟ ବହୁଜନସୁଖାୟ ହେଉଛି 
ଧର୍ମ, ଆଉ ନିଜ ପାଇଁ ଯାହା କରାଯାଏ ସବୁ ଅଧର୍ମ, ଓଃ! କି ମହତ୍‌ କଥା କୁହ ଦେଖ? ଏହି 
କଥାକୁ କଅଣ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିହେବ ?”” ? 
ଇତିମଧ୍ଯରେ ସ୍ବାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କ ଆହ୍ବାନରେ ବୋମ୍ବାଇରୁ ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦଜୀ ଭଗ୍ନ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ 
ନେଇ ଆବୁରୋଡ଼ର ଖାଡ଼ାରି ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଆସି ମିଳିତ ହେଲେ । ତିନିଚାରି ଦିନପରେ 
ଜ୍ବଲାଇ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ସେମାନେ ତିନିଜଣ ଆଜମୀର ଯାଇ ସାବିତ୍ରୀମନ୍ଦିର, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ 
ମନ୍ଦିର ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୁଫୀ ଫକିର ଚିସ୍ତି ସାହେବଙ୍କର ଦରଗା ଦର୍ଶନ କଲେ । ସେଠାରୁ ଜୟପୁର 
ଯାଇ ସର୍ଦ୍ଦାର ଭୂରୋ ସିଂହଙ୍କ ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଲେ । ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କ ଅନୁରାଗୀ ସର୍ଦ୍ଦାର ହରି 
ସିଂ" ସେମାନଙ୍କର ଖବର ପାଇ ନିଜ ଗୃହକୁ ଆଦରପୂର୍ବକ ନେଇ ଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ 
ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତିନିଜଣ କିଛିଦିନ ଜୟପୁରରେ ରହି ଗୋବିନ୍ଦଳୀଙ୍କ ବିଗ୍ରହ, ରାଜା ପ୍ରତାପାଦିତ୍ୟଙ୍କର 
କୁଳବିଗ୍ରହ ଯଶୋରେଶ୍ଵରୀ ଦେବୀମୁର୍ରି ଇତ୍ୟାଦି ଦର୍ଶନ କରି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ । ରାଜପୁତାନାର 
ଜଳବାୟୁ ସ୍ଵାମୀ ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦଙ୍କର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉନ୍ଦାରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବିବେଚନା କରି ସ୍ବାମୀ 
ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଖେତଡ଼ୀର ରାଜାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଲେଖ୍‌ ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ପଠାଇଲେ । 
ଏପଟେ ବୃନ୍ଦାବନଧାମର ତୀବ୍ର ଆ କର୍ଷଣ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଜୀଙ୍କୁ ଉନ୍ମ୍‌ ଖ କରିଥୁଲା । ଅଧୁକ 
କାଳବିଳମ୍ବ ନକରି ସେ ଓ ସ୍ଵାମୀ ତୁରୀୟାନନ୍ଦ ଚାତୁର୍ମାସ୍ୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବୃନ୍ଦାବନରେ 
ଜୁଲାଇ ମାସର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ । ଶରଣାଗତ ଭକ୍ତର ମନରେ କେତେ 
ପ୍ରକାର ଭାବ ଉଦୟ ହୋଇଥାଏ । ବ୍ରଜଧାମରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସ୍ଵାମୀ ତୁରୀୟାନନ୍ଦ ଘୋଷଣା 


୧. ଶ୍ରୀମତୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କ ଜୀବନର ଘଟଣାବଳୀ, ୩ୟ ଖଣ୍ଡ, ପୃ: ୧୨୮-୮୧୨୯ । ୧୮୯୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ୍ଦ ସ୍ଵାମୀ 


ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଦାର୍ଚ୍ଚଲିଂ ବାସ କାଳରେ ଏହି ପଥୁରି ରୋଗ ପୁଣି ଦେଖାଦେଇଥୂୁଲା । କିଛି ଦିନ ଚିକିସ୍ଲା ପରେ 
ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଉଠିଥୂଲେ । 


୨. ଧର୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗେ ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ପୃଷ୍ଠା ୭୦ । 
୩. ସେ ଜୟପୁର ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି ଥୁଲେ । ତାଙ୍କର ପୁରା ନାମ ଥୁଲା ସର୍ଦାର ହରି ସିଂ ଲାଦୁୂକାନି । 


କଲେ, “ଆଜି ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ ବାହାରିବି ନାହିଁ, ଦେଖୁବି ରାଧାରାଣୀ ଉପବାସରେ ରଖୁଛନ୍ତି କି 
ନାହିଁ ।?” ଜପଧ୍ୟାନରେ ତନ୍ମୟ ସାଧକଦ୍ଵୟ ନିରାକାଂକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦିନ ଓ ରାତି ଅତିବାହିତ 
କଲେ । ଆଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ, ତାପରଦିନ ପ୍ରାୟ ସକାଳ ନଅଟା ବେଳେ ଜନୈକ ଶେଠ ପ୍ରଚୁର 
ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ । “ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଜୟ” ଉଚ୍ଚାରଣ 
କରି ସେମାନେ ଆଣିଥୁବା ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟର କିଛି ଅଂଶ ଆନନ୍ଦିତ ମନରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ । 

ବ୍ରଜମଣ୍ଡଳ ପରିକ୍ରମାରେ ବାହାରି ସେମାନେ ପଦବ୍ରଜରେ ରାଧାକୁଣ୍ଡ, ଶ୍ୟାମକୁଣ୍ଡ, 
ନନ୍ଦଗ୍ରାମ ଓ ବର୍ଷାନା ଦର୍ଶନ ସମାପନ କରି କୁସୁମ ସରୋବରରେ ଭରତପୁର ରାଜାଙ୍କ ଘର 
ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଏକତାଲା ଘରେ ସାଧନଭଜନ ନିମିତ୍ତ ଡେରା ପକାଇଲେ । ଦୁଇଜଣ ଯାକ 
କଠୋର ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ସାଧାରଣତଃ ତୁରୀୟାନନ୍ଦଜୀ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଭିକ୍ଷା 
କରି ଆଣୁଥିଲେ | ଦିନେ ତାଙ୍କର ମାଧୁକରୀରେ କେଇଖଣ୍ଡ ଶୁଖୁଲା ରୁଟି ମାତ୍ର ଜୁଟିଲା । ଗୋଟିଏ 
କୂଅମୂଳେ ବସି ପାଣିରେ ବତୁରାଇ ସେହି ଶୁଖୁୂଲା ରୁଟିକୁ ଦୁଇଜଣ ଖାଇ ବସିଲେ । ହଠାତ୍ଵ 
ତୁରୀୟାନନ୍ଦଜୀ ଭାବାବେଗରେ ଅଶ୍ରୁ ବିର୍ସଜନ କରି ବିଳାପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, “ମହାରାଜ, 
ଆପଣଙ୍କୁ ଠାକୁର କେତେ ଆଦର ଯନନ କରୁଥୁଲେ, କ୍ଷୀର- ଲହୁଣୀ ଖୁଆଉଥୁଲେ, ଆଉ ଆଜି ମୁଁ 
ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଶୁଖୁଲା ରୁଟି ଖୁଆଉଛି ।”? ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଜୀ ପ୍ରବୋଧ- ବାକ୍ୟରେ ଗୁରୁଭ୍ରାତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ 
କଲେ । ସାଧନ- ଭଜନରେ ଗଭୀର ଅନ୍ତରମୁଁଖ ମହାରାଜଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଆହାର-ବିହାର 
ଇତ୍ୟାଦି କୌଣସି ଦିଗରେ ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ ନ ଥୁଲା । 

ଏହି ସମୟର ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ତୁରୀୟାନନ୍ଦଜୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ଶୁଣା ଯାଇଥିଲା । କ୍ରମାଗତ 
କେତୋଟି ରାତିରେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଜୀ ଧ୍ଯାନାସନରେ ବସିଲେ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ବାଲି, ଚୁନ, 
ଇଟାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା । ମଝିରେ ମଝିରେ ଅପରିଚିତ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ 
ହେବାକୁ ଲାଗିଲା । ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଜୀ ଦିନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେତାତ୍ମା ଦେଖୁବାକୁ ପାଇଲେ । ତାକୁ ପଚାରିଲେ, 
“ମତେ ଏମିତି ବିରକ୍ତ କରୁଛ କାହିକି??? ପ୍ରେତାମ୍ବା ନିବେଦନ କଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଜୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି 
ଆକର୍ଷଣ ପାଇଁ ହିଁ ସେ ଏମିତି କରିଛି । ସେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଜୀଙ୍କ ନିକଟରେ ତାର ମୁକ୍ତପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା 
ଜଣାଇଲା ।. ତାକୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ଦେବେ ତାହା ସେ ଜାଣିନଥୁଲେ । ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଜୀ 
ଏକଥା କହିବାରୁ ପ୍ରେତାତ୍ମା ନିବେଦନ କଲେ, “` ଆପଣ ମହାମ୍:, ମୋର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ 
ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ହିଁ ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହେବି ।”' ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଜୀ ତାର କାତର ପ୍ରାର୍ଥନା ମଞ୍ଜୁର କଲେ। 
ଏହାପରେ ଆଉ କେବେହେଲେ କୌଣସି ଉତ୍‌ ପାତ ଘଟିନାହିଁ । 

ପୁରାତନ ଦିନର ସ୍ମତି ମନ୍ଥ୍ରନ କରି ତୁରୀୟାନନ୍ଦଜୀ କହିଥୁଲେ, ‹  ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଜୀ ବେଶ୍‌ 
ତ୍ୟାଗୀ ପୁରୁଷ କଠୋର ସାଧନ-ଭଜନ ପ୍ରିୟ ଥୁଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ମଝିରେ ହଠାତ୍‌ ଗମ୍ଭୀର 
ହୋଇଯିବା, କଥାବାର୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପ୍ରଭୂତି କେମିତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଭାବ ଥୁଲା । ହୁଏତ 
ଏମିତି କଥାବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବୁଝିହେବନାହିଁ ଘଟଣା କଂଣ । କିଛିଦିନ ପରେ ପୁଣି ସ୍ଵାଭାବିକ 
କଥାବାର୍ଭା ହୁଏ ।”” ଗଭୀର ଅନ୍ତମୁଁଖ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଜୀଙ୍କର ମନୋଭାବ ଜାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଜର 
ଲୋକ ଗୁରୁଭ୍ରାତାମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ଯ କଷ୍ଟସାଧ୍ଯ ଥୁଲା । 


୧୨୦ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ବୂନ୍ଦାବନଧାମରେ ଦୁଇ ସାଧକପ୍ରବର ପରସ୍ପରର ସାହଚର୍ଯ୍ୟରେ ଭଜନ ଓ ଆରାଧନାରେ 
ବିଭୋର ହେଉଥୁଲେ । କଲିକତାରେ ଥିବା ଗ୍ଲରୁଭ୍ରାତାମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁରୀୟାନନ୍ଦଜୀଙ୍କ ଚିଠିପତ୍ରର 
ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଉଥୁଲା । ଚିଠିରୁ ଜାଣିପାରିଲେ- ମଠ ବରାହନଗରରୁ ଆଲାମବଜାରକୁ 
ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି ୧୮୯୨ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ଫେବୃଆରୀ ମାସର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ, ଠାକୁରଙ୍କର 
ଜବ୍ମୋତ୍ସବରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲୋକ ସମାଗମ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ମଠକୁ ଯୁବକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯାତାୟାତ 
ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବିଦେଶରେ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ବିଜୟ ଭେରୀ ଭାରତଭୂମିରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି 
କରିଥୁବାର ସମ୍ବାଦ ଆସିଲା । ଠାକୁରଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି ଜାଣି ସାଧକ ଦୁଇଜଣ 
ଖୁବ୍‌ ଆନନ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ମଠ ମାଫତରେ ସ୍ଵାମୀଜୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖୁଲେ । 
ମଠକୁ ଫେରିଯାଇ ସଂଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଵାମୀଜୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ 
କରିଛନ୍ତି । ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଜୀ ଅନ୍ତର ମଧ୍ଯରୁ ସୂଚନା ପାଇଲେ ନାହିଁ । ସେ ଅବିଳମ୍ବେ ଏଇ ପ୍ରସ୍ତାବରେ 
ସମ୍ମତି ଜଣାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ । ଏପଟେ ମଠରୁ କଲିକତା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତନ ନିମିତ୍ତ ଘନ ଘନ 
ତାଗିଦା ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା । 

ଇତିମଧ୍ଯରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶନ କରିବା ଇଚ୍ଛାରେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଜୀ ଓ 
ତୁରୀୟାନନ୍ଦଜୀ ଯାତ୍ରାପଥରେ ଲକ୍ଷ୍ମୌରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଏବଂ ^ ୦\/୦୦ଞ୫[୦ ପତ୍ରିଆିଁର ସମ୍ମାଦକ 
ନିଚ୍ୟଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କର ଗୃହରେ ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ । ସେଠାରେ ସ୍ବାମୀ ଶି ବାନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ 
ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେଲା । ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ମଧ୍ଯ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କ ଆଦେଶ 
ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ । ଲକ୍ଷ୍ମୌରୁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଜୀ ଓ ତୁରୀୟାନନ୍ଦଜୀ ଏକାଠି ଗୋଟିଏ 
ଚିଠିରେ ସେମାନଙ୍କର ମନର କଥା ଖୋଲି ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ । ଏହି ପତ୍ରକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି 
ସ୍ଵାମୀଜୀ କଲିକତାରେ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ଲେଖ୍‌ଲେ, ' “ ରାଖାଲକୁ ଓ ହରିକୁ ଏତେ ଅନୁରୋଧ କରାଗଲା, 
ଗୋଟିଏ ୦୮ଷ୮୮୦୩୦୮ କରିବାପାଇ-- ସେମାନଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟ ପ୍ରଵଳ ।? ସେହି ଚିଠିକୁ 
ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସ୍ଵାମୀଜୀ କଲିକତାରେ ସ୍ଵାମୀ ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଲେଖୁଲେ, ““ତୁମମାନଙ୍କର ଆଦ୍ାଟା 
ପରା କୁଆଡ଼େ ବଡ଼ // ୦୮୦୫, ରାଖାଲ ଓ ହରି ଲେଖୁଛନ୍ତି ।... ରାଜାକୁ ଓ ହରିକୁ ମୋର 
ବହୁତ ବହୁତ ଦଣ୍ଡବତ, ଲାଠିବତ, ଇଷ୍କବତ, ଛତରୀବତ ଦେବ | ଜୁନ ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗରେ 
ଏହି ସମୟର ସ୍ମତି ଚାରଣ କରି ଶିବାନନ୍ଦଜୀ କହିଥୁଲେ ଯେ ସେମାନେ ତିନିଜଣ ସାରାରାତି, 
ଛାତ ଉପରେ ଗପ କରି କଟାଇ ଦେଇଥଲେ । ଶି ବାନନ୍ଦଳୀ ଚାତୁମାଁସ୍ୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 
ସେଠାରୁ ମସୌରୀ ହୋଇ ଉତ୍ତରକାଶୀ ଯାତ୍ରା କଲେ । 

ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଜୀ ଓ ତୁରୀୟାନନ୍ଦଜୀ ଅଯୋଧ୍ଧାରେ ଆସି ଉପସିତ 'ହେଲେ | ଏହି ସମୟରେ 
ସେମାନେ ଝୁଲଣଯାତ୍ରା ଦେଖ୍‌ ଖୁବ୍‌ ଆନନ୍ଦ ପାଇଥୁଲେ । ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଲୀଳାଭୂମି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ 
କିଛିଦିନ ପାଇଁ ଭଜନ ଓ ଆରାଧନାରେ ପୁଣି ସେମାନେ ମଗ୍ନ ହେଲେ । ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଥବା 
ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟେ । ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସେତେବେଳେ ଖୁବ୍‌ ଅନ୍ନକଷ୍ଟ । ଏକାଦଶୀଦିନ 
ଭିକ୍ଷାପାଇଁ ବାହାରି ତୁରୀୟାନନ୍ଦଳୀ କିଛି ସାରୁ ସିଝା ମାତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିଥୁଲେ । ଭିକ୍ଷାଲବୁଧ 
ସାରୁ ସିଝାହିଁ ସେମାନେ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ଆହାର କରି ବସିଲେ । ସାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଖାଇବା 


ଦିବ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧ୍ରକାର ୧୨୧ 


ମାତ୍ରେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଜୀଙ୍କ ତଣ୍ତରେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲା । ତୁରୀୟାନନ୍ଦଜୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗଳାରେ 
ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲା । ତାକୁ ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ ନକରି ସେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲେଙନ୍ବ୍୍‌ ସଂଗ୍ରହ 
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ । ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁ ବଗିଚାରେ ପହଞ୍ଚୁ ସେ ଦେଖୂଲେ 
ଗଛରେ ଫ୍ରଲ ଧରିଛି ମାତ୍ର । ଉପସ୍ଥିତ କେତେଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଜଣାଇଲେ--ଏହି ସମୟରେ 
ଲେମ୍ବୁ ପାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ହତାଶ ହୋଇ ଚୁରୀୟାନନ୍ଦଜୀ ଫେରିବା ପାଇଁ ବାହାରିବା 
ବେଳେ ହଠାତ୍‌ ତାଙ୍କ ନଜରରେ ପଡ଼ିଲା ଗଛରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପାଚିଲା ଲେମ୍ବ୍‌ ଉପରେ । ସେ 
କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେହି ଲେଙ୍ଙୁଟି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ । “ଗଛରେ ଲେମ୍ବୁ ନଥୁଲା, 
ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ମିଳିଛି” କହି ସେମାନେ ଗଛରୁ ଲେମ୍ବମୁଟି ପାରିଦେଲେ । ସେଇ 
ଲେମ୍ବୁଟି ସେବନ କରି ବ୍ବହ୍ମାନନ୍ଦଜୀ ସାମାନ୍ୟ ଆରାମ ପାଇଲେ ସିନା ତେବେ ବି ତାଙ୍କର ମନେ 
ହେଉଥଲା ଯେ ତାଙ୍କର ତଣ୍ଟି ଫ୍ରୁଲି ରହିଛି । ଗଳାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ତା ଉପରେ ପୁଣି କ୍ଷୁଧାର ଜ୍ଵାଳା- 
-ରାତ୍ରିରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିମାନ ଭରି କହିଲେ--''ମୁଠାଏ ଅନ ଯଦି ଜୁଟେଇ 
ଦେଇ ନ ପାରିଲ, ତେବେ ଘରୁ ବାହାର କରି ଆଣୁଥିଲ କାହିଁକି? କାଲି ସକାଳେ ଯଦି ଗରମ 
ଖେଚେଡ଼ି ଆଉ ଚଟଣୀ ଖୁଆଇ ପାରିବ ତେବେ ଜାଣିବି ତୁମେ ସଙ୍ଗରେ ଅଛ ।”” ଭକ୍ତପାଇଁ 
ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ଯ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହୁଏ । ବିପଦରେ- ସମ୍ପଦରେ, ଦୁଃଖରେ- ଆନନ୍ଦରେ ସର୍ବଦା 
ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦନୀ ଜାଣନ୍ତି ଯେ, ଠାକୁର ତାଙ୍କର ହାତ ଧରି ରଖୁଛନ୍ତି । ତା ସତ୍ତଲେ ବି ସାମୟିକ ଭାବରେ 
ସନ୍ଦେହ ଆସେ, ଅଭିମାନ ହୁଏ, ସେଥୁରେ ହୁଏ ଲୀଳାର ବୈଚିତ୍ୟୁ | ପରଦିନ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ 
ସେମାନେ ସରଯୁ ନଦୀର ଲକ୍ଷ୍ମଣ- ବର୍ଜନ ଘାଟରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଗଲେ | ସ୍ନାନ ସାରି ଘାଟକୁ 
ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଦେଖୂଲେ ଜଣେ ରାମାଇତ ସାଧୁ ବ୍ୟଗ୍ର ଭାବରେ କାହାକୁ ଯେମିତି ଖୋଜୁଛନ୍ତି । 
ସାଧୁଟି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଜୀ ଓ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, “ସ୍ଵାମୀଜୀ ଆପଣମାନେ ତ ଏକାଦଶୀର 
ଉପବାସ କରି ରହିଛନ୍ତି । ଚାଲନ୍ତୁ ରାମଜୀଙ୍କ କୁଟୀରକୁ, ପାରଣ କରିବେ |?” ସନ୍ୟାସୀ ଦୁଇଜଣ 
ବିସ୍ମିତ ନହୋଇ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରୁ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, “ବାବାଜୀ, ଏତେ 
ସକାଳୁ କଣ ପାରଣ କରାଇବେ? ସାଧୁଟି ବିନୟର ସହିତ ଜଣାଇଲେଯେ ସେ ରାମଙୀଙ୍କୁ 
ଖେଚେଡ଼ି ଭୋଗ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ରାମଜୀଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଦେଇ ପାରଣ ହେବ । ସାଧୁଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ 
- କରି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ନିମଗଛ ତଳେ ଥିବା ଚାଳ ଛପର- କୁଟୀରରେ ବାବାଳୀଙ୍କ ଆସାନରେ 
ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ । ରାମଜୀଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଗରମ ଖେଚେଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ଆମ୍ବ, ଲେମ୍ବୁ ଓ ତେନ୍ତୁଳି 
ଆଚାର ନେଇ ପାରଣ ଖୁବ୍‌ ଭଲରେ ହେଲା । ଏପଟେ ସାଧୁଜୀ ଆବେଗ ଭରି କହିଲେ ରୁହନ୍ତୁ, 
“ମୋର କି ସୌଭାଗ୍ୟ! ଆଜକୁ ଚବିଶ ବଷ୍ଷଧରି ମୁଁ ଏହିସ୍ଥାନରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଅଛି 
ରାମଜୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବାଣୀ ଶୁଣିବାପାଇଁ । ତାଙ୍କୁ ଥରେ ଦର୍ଶନ କରିବି ଏହି ଆଶାରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା 
କରୁଛି । ଆଜି ରାମଜୀ ମତେ କୃପା କରିଛନ୍ତି ।”' ସାଧୁଙ୍କର ଅଶ୍ରୁ ଅବିରଳ ଧାରରେ ଝରିବାକୁ 
ଲାଗିଲା । ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଳୀ ଅନୁରୋଧ କଲେ, '‹ବାବାଜୀ ଘଟଣାଟା ଖୋଲିକରି କୁହନ୍ତୁ ।୨” ସାଧୁ 
କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ““ଶେଷ ରାତିରେ କିଏ ଜଣେ ଖୁବ୍‌ ନରମ ହାତରେ ମତେ ଠେଲି 
ଭଠଠେଇଦେଲେ, 'ଆରେ ଉଠୁ ମତେ ବଡ଼ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ଶୀଘ୍ର ଖେଚେଡ଼ି ରାନ୍ଧି ମତେ 


୧୨୨ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ନିବେଦନ କର । ଭୋର ବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣବର୍ଜନ ଘାଟରେ ଯାଇ ଦେଖବାକୁ ପାଇବୁ ମୋର 
ଦୁଇଜଣ ଭକ୍ତ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏକାଦଶୀ ଉପବାସ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକି 
ଆଣି ପ୍ରସାଦ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ । ତାଙ୍କ କୁଟୀରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରକ୍କର ଛବିକୁ ଦେଖାଇ 
କହିଲେ, “` ମୁଁ ସଷ୍ଠ ଦେଖୁବାକୁ ପାଇଲି, ଏହି ରାମଜୀ ହାତ ଦେଇ ଠେଲି ମତେ ଉଠାଇଲେ 
ଆଉ ଏଇକଥା ସବୁ କହିଲେ ।... ଆପଣମାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ରାମଜୀ ଏତେଦିନରେ ମତେ କୃପା 
କଲେ ।' ' 

ବିସ୍ମିତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦୁଇଜଣ ଭକ୍ତିବିଦ୍ଵଳ ଚିତ୍ତରେ ରାମଜୀଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ । ନିଜର 
କୁଟୀରକୁ ଫେରିବା ପଥରେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଜୀ ବଣ୍ରନା କଲେ ପୂର୍ବରାତିରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଉପରେ 
ଚାଙ୍କର ଅଭିମାନ ଓ ଗେହ୍ଲା ହୋଇ କଥା କହିବାର . କାର୍ଫାଣୀ । ଠାକୁରଙ୍କ ଅହେତୁକ କୃପା 
ସଦାସର୍ବଦା ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଛି, ଏହା ପୁନରାୟ ଅନୁଭବ କରି ସେମାନଙ୍କର 
ମନ ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା । 

ଯେଉଁ ଆଧାର ଯେତେ ବଡ଼, ତାହାର ଧାରଣ କ୍ଷମତା ମଧ୍ଯ ସେତେ ବେଶୀ । ତାହା 
ଅଳ୍ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହଁ, ଫଳରେ ପରିତୃପ୍ତି ଆସେ ନାହିଁ । ଅତୃପ୍ତିର ଆବେଗ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଜୀ 
ଅଯୋଧ୍ୟାଧାମରୁ ଏକାକୀ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମକୁ ଫେରିଗଲେ। ସ୍ବାମୀ ତୁରୀୟାନନ୍ଦଜୀ ଗଲେ 
ଫୈଜାବାଦ । ସେଠାରେ ଏକ ଧର୍ମ ପ୍ରାଣ ଓକିଲଙ୍କ ଗୃହରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସୁସଜିତ ଗୋଟିଏ 
ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ଥୁଲା । ଫୈଜାବାଦୂରେ କିଛିମାସ ଅବସ୍ଥାନ କରି ନିବିଷ୍ଠ ମନରେ ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି 
ଅଧ୍ଯୟନ କରୁଥାଆନ୍ତି । ଚାତୁ ମା ସ୍ୟ ସମାପନ କରି ସ୍ବାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ ଲକ୍ଷ୍ମୌରୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି 
କରି ଫୈଜାବାଦୂରେ ସ୍ବାମୀ ତୁରୀୟାନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେଲେ ଆନୁମାନିକ ନଭେମ୍ବର 
ମାସରେ । ସେମାନେ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କୁ ଆମେରିକାର ଠିକଣାରେ ଦୁଇଜଣ ମିଶି ଗୋଟିଏ ପତ୍ର 
ଲେଖଁଲେ । ତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସ୍ଵାମୀଜୀ ପତ୍ରରେ ଲେଖ୍‌ଲେ, ' ' ତାରକଦାଦା ଓ ହରିର ଲିଖୁୂତ 
ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଶେଷରେ ପାଇଲି । ସେଥୁରୁ ଅବଗତ ହେଲି ଯେ, ସେମାନେ କଲିକତାକୁ 
ଯାଉଛନ୍ତି ।?? 

ଏପଟେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଜୀଙ୍କର ପୁନରାୟ ବୃନ୍ଦାବନ ଗମନର ସମ୍ବାଦ ସ୍ଵାମୀଜୀ ଜାଣି ପାରି 
ଆଲାମବଜାର ମଠରେ ଥୁବା ସ୍ଵାମୀ ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଲେଖ୍‌ଲେ- ' “ ରାଖାଲ ରାଜା ବୁଲିବାଲି 
ପୁନବୃନ୍ଦାବନଂ ଗଚ୍ଛେଦିତି । ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କ ଏଥର ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଆଗମନ । 
ସେ ନିରାସକ୍ତ, ନିରାଲମ୍ବ ଭାବ ଅବଲମ୍ବନ ପୂର୍ବକ ଦୁଶ୍ଚର ଅଜଗରବୃଭି ଗ୍ରହଣ କଲେ । କୁସୁମ 
ସରୋବର ନିକଟରେ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ସେ ରହିଥୁଲେ ବୋଲି ଶୁଣାଯାଏ । ଭିକ୍ଷାକୁ ଯାଉ 
ନଥଲେ କି କାହାରି ପାଖରୁ କୌଣସି ଜିନଷ ମାଗୁ ନ ଥୁଲେ | ସାଧୁପୁରୁଷ ଦେଖୁ କେହି ହୁଏତ 
କିଛି ଆହାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଗଲେ । କୌଣସି ଦିନ ହୁଏତ କିଛି ବି ମିଳୁ ନ ଥୁଲା । ଜଣେ ବ୍ରଜବାସୀ 


ଷ୍‌ ମ୍‌ 


ଶେଠ ତାଙ୍କୁ କେବେ କେବେ ଭିକ୍ଷା ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି । ଏମିତିବି ଦେଖାଯାଇଛି, କୌଣସି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା 
୧. ମହାରାଜ କାଶୀରେ ଦିନେ କହିଥୁଲେ, ' କିଛି ନ କରି ଅଜଗର ବୃଭି ଅବଲମ୍ବନ କରି 1010 ମାନେ ରହିପାରଚ୍ି ( ଜଡ଼ ବୁଦି 
ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକମାନେ ) ଯେଉଁମାନଙ୍କର 9୮/୭୮ ( ମସ୍ତିଷ୍ପ ଖଟେଇବା ଶକ୍ଚି ନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବଞ୍ଚୁରହନ୍ତି, ସେହିମାନେ 
ପାରିବେ ଏବଂ ମହାପୁରୁଷମାନେ ପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ କର୍ମର ଉର୍ଵୁରେ ।” ( ଧର୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗେ ସ୍ବାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ପୃ:୧୦୯) 


ଦିବ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧ୍ରକାର ୧୨୩ 


ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଜୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ନୁଆ କମ୍ଟଳ ରଖୁଗଲେ । କିଛିକ୍ଷଣପରେ ଗୋଟିଏ ଚୋର 
ଆସି ତାଙ୍କ ଆଖ୍‌ ଆଗରେ ତାକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲା । ସାକ୍ଷୀସ୍ଵରୂପ ଦ୍ରଷ୍ଟା ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଜୀ ମହାମାୟାଙ୍କର 
ଲୀଳା ଦେଖ୍‌ ନିଶ୍ଚଳ ଭାବରେ ତାହା ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । “ଯୋଗକ୍ଷେମଂ ବହାମ୍ୟହମ୍‌'- 
-ଏହି ଭଗବଦୂ-ପରତିଶୁତିର ଯଥାର୍ଥତା ପୁନଃ ପୁନଃ ଅନୁଭବ କରି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଜୀ ଆନନ୍ଦରେ 
ଭାସିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ଧ୍ଯାନରାଜ୍ୟର ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଅନୁଭୂତି ସବୁ ଆସ୍ଵାଦନ କରୁକରୁ କିଛମାସ 
ଅତୀତ ହୋଇଗଲା । ସେଇ ଅଲୌକିକ ରାଜ୍ୟ ପରିଭ୍ରମଣରେ କଂଣ ଘଟିଥୂଲା ତାର ସମ୍ବାଦ 
କିଏ ଦେବ? 

ପରବର୍ତୀ କାଳରେ ମହାରାଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସତ୍‌ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏହିପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅବଧାରଣ 
କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର । ସେ କହୁଥୁଲେ, ‹ ' ଆନନ୍ଦ କ'ଣ କହୁଛ ? ସେଠି ଆନନ୍ଦ- 
ନିରାନନ୍ଦ କିଛି ବି ନାହିଁ ... | ଆନନ୍ଦ ସେଠି ସେହି ଅନୁକୂଳ ପବନ ଭଳି ୫୭୮ କରେ | ଜ୍ାନ- 
ଜ୍ଞେୟ-ଜ୍ଞାତା ସବୁ ଲୟ ହୋଇଯାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଖାଲି ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଛି । କିନ୍ତୁ କଂଣ ଜାଣ 
ତାପରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଆଉ କହି ପାରେନା । ସାଧନ କଲେ ସେ ସବୁ ନିଜର ଅନୁଭବ 
ହୁଏ । ସ୍ବୟଂବେଦ୍ୟ ସେଇ ଭୂମା ବସ୍ତୁ । ସେଠାରେ କୌଣସି... ଭୟ ନାହିଁ | ଖାଲି ଭାବିଲେହିଁ 
ମନଟା ଉଚ୍ଚକୁ ଚାଲିଯାଏ । କି ମଜାର ଜିନିଷ ! କେହି କେହି ନିତ୍ୟ ଆଉ ଲୀଳା ଏହି ଦୁଇଟାଯାକ 
ଦେଖନ୍ତି । 

ବିଗତଭୀ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଜିଜ୍ଞାସୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି- ‹ ©ମହାରାଜ, ନିତ୍ୟରେ ପହଞ୍ଜଲା ପରେ 
ତ ଲୀଳା ?”” ମହାରାଜ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, “ତା'ର କିଛି ମାନେ ନାହି, ଦୁଇଟା ଯାକ ବି ହୁଏ | 
ରାସଲୀଳା ଯେତେବେଳେ ହେଉଥୁଲା, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସଖୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଖୀକୁ 
କହିଥୁଲା, “ସଖୁୂ, ବେଦାନ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନୃତ୍ଯତିଂ । ବେଦାନ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି କଂଣ ନା ସେହି 
ପରମପୁରୁଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ । ଏଠାରେ ନିତ୍ୟ ଆଉ ଲୀଳା ଏକ । ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଛି ନିତ୍ୟ ଲୀଳା 
ଦୁଇଟି ଯାକର ସେପାରେ !'”“ 

ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଯମୁନା ଆଉ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା । ବିବେକ- ବୈରାଗ୍ୟ-କ୍ଷମା ପ୍ରଭୂତି 
ସଦ୍‌ଗୁଣ ରାଶି ଯେମିତିକି ପୁଣ୍ୟତୋୟା ସରସ୍ଵତୀ । ଏମାନଙ୍କର ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ଘଟେ ଆଧୂୁକାରିକ 
ପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନରେ । ସେମାନଙ୍କର ଉଦାର ଜୀବନଭୂମି ହିଁ କେବଳ ଏଇ ପ୍ରବଳ ତ୍ରିବେଣୀ- 
ସ୍ରୋତ ଧାରଣ କରିବାପାଇଁ ସମର୍ଥ । ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦହିଁ ସେହି ଭଳି ଜଣେ ପୁରୁଷ। ତାଙ୍କ 
ଭିତରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ସମନ୍ଵୟ । ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରଲୋକ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକରେ ଉଦ୍ଭ 
।ସିତ ହେଲା, ବିମଳ ଆନନ୍ଦଧାରା ଚତୁ୍ଦ୍ଦିଗକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଗଲା । ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ଚକ୍ଷୁ ମୁଦ୍ରିତ 
କରି ଉପଲବଧି କଲେ, ପୁଣି ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ଜୀଳନ କରି ମଧ୍ଯ ଅନୁଭବ କଲେ, “ବହେ ନିରନ୍ତର 
ଅନନ୍ତ ଆନନ୍ଦଧାରା ।` 

ଅନନ୍ତ ଭାବମୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଇତି କରାଯାଇପାରେନା, ନିତ୍ୟସିଦ୍ଧ ଆଧୂକାରିକ 
ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ରାଜ୍ୟର ଉପଲବ୍‌ ଧ୍‌ ସମୂହର ମଧ୍ଯ ପରିସୀମା କରାଯାଏନା । ତେବେ 
ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟଜୀବନ ଦେଖ୍‌ ଅନୁମାନ କରାଯାଇ ପାରେ ଯେ, ସେହିସବୁ ଆଧ୍କାରିକ ପୁରୁଷଗଣ, 


୦୦ 
୧. ଧର୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗେ ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ପ୍‌ : ୧୦୪ | 


ଜୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ବିଶେଷତଃ ଅବତାରଙ୍କର ପାର୍ଷଦଗଣ ଶ୍ରୀଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାରକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇ ନିତ୍ୟ 
ଓ ଲୀଳା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶୁଦ୍ଧ ମନ-ତରୀ ନେଇ ଚାପ ଖେଳନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର 
ଆଚରଣ ମଧ୍ଯ ଦେଇ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦଲୋକର ଯେଉ ଆଭାସ ମିଳେ ତାହା ଆସ୍ଵାଦନ କରି 
ଭକ୍ତଜନ ପରିଚ଼ପ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି । 

୧୮୯୫ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀଦ୍ଦର ଜାନୁଆରୀ ମାସର ପ୍ରଥମ ଭାଗ । ସ୍ବାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସମ୍ଭବତଃ 
ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର କୌଣସି ଆଦେଶ ବା ଇଙ୍ଗିତ ପାଇଥୁଲେ। ସେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ 
କହୁଥୁଲେ, ‹ “ତାଙ୍କର ( ଠାକୁରଙ୍କର) ଇଇ୍ଚିତ ଭିନ୍ନ ମୋର କିଛି କରିବାର ଜୁ ନାହିଁ ।”” ପ୍ରାୟ 
କାହାରିକୁ କିଛି ନକହି -ନଜଳଣାଇ ସେ ଦିନେ କଲିକତା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ । କଲିକତାରେ 
ରାମକୃଷ୍ଣ ମଠଂ ସେତେବେଳେ କର୍ମଯଜ୍ଞର ଉଦ୍ୟୋଗରେ ପ୍ରାଣଚଞ୍ଚଳ । ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା- 
ସ୍ତ୍ରୋତିସ୍ଵିନୀର ପ୍ରବଳ ଶକ୍ତି ଆବର୍ତର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସେହି ମଠ । ଅବତାର ପ୍ରବର୍ଭିତ ଯୁଗଧର୍ମର 
ଅଧ୍ନକତର ପ୍ରକାଶ, ପ୍ରସାର ଓ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସେଠାରେ ଚାଲିଛି । 
ଅବତାରଙ୍କର ଲୀଳାମାହାତ୍ମ୍ୟ ନୂଆ ନୂଆ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ନବଯୁଗର 
ବିରାଟ ଏକ ସମ୍ଭାବନା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରୁଛି । ସୁମହାନ ଏଇ ଉଦ୍ୟୋଗପର୍ବରେ 
ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ସ୍ବାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଏବଂ ସେ (ବହୁଜନହିତାୟ ବହୁଜନସୁଖାୟ” ଯୁଗଧର୍ମ 
ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କର୍ମ ଯଜ୍ଞରେ ଶ୍ରୀରାମ କୃଷ୍ଣ- ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥୁଲେ । 


ଏହ < <% 


ଆ ାାଜାୀେୀେ(ଵ({# 


୧. ଇତିପୂର୍ବେ ୧୮୯୨ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ଫେବୃଆରୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମଠ ଆଲାମ ବଜଚ୍ଚାରର ଭଡ଼ା ଗୃହକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ 
ହୋଇଥଲା । ସ୍ଵାମୀ ବିରଜାନନ୍ଦଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ମିଳେ : “ “ ବାହାରେ ଓ ଭିତରେ ବେଶ୍‌ ବଡ଼ ଘର, ରାସ ଆଡ଼କୁ ବଡ଼ ଖମ 
ବାଲା ସରୁ ବାରଣ୍ଡା । ଗଳି ଆଡ଼କୁ ଦ୍ଵାର, ପଶିବା ମାତ୍ରେ ଅଗଣା ଓ ଚଣ୍ଡୀ ମଣ୍ଡପ । ବାହାରକୁ ତଳପଟେ ଉପରସିଡ଼ିର 
ଡ଼ାହାଣ ଆଡ଼କୁ ଦୁଇଟି ଖୁବ୍‌ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଘର ... ବାହାର ଆଡ଼କୁ ଥୁବା ଘରର ଉପର ଦୁଇପଟେ ବାରଣ୍ଡା, ଉତର ଆଡ଼କୁ 
ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ହଲ୍‌ ଘର, ତାଭିତର ଦେଇ ଗଲେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଘର,... ଭିତର ଘରକୁ ପଶିଲେ ବାମ ପଟେ ଠାକୁର ଘର, 
ଡାହାଣ ପଟେ ତିନୋଟି ଷୋଇବା ଘର ( ଶୟନ କକ୍ଷ) ପୂର୍ବପଟେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ଘର, ତିନିପଟେ ବାରଣ୍ଡା ଓ ପାଖରେ 
ଛାତ, ଛାତ କଣକୁ ଗୋଟିଏ ପାଇଖାନା । ଠାକୁରଙ୍କର ଭଣ୍ଡାରଘର ଓ ଭା ଗରି ମଝିରେ ତଳକୁ ଯିବାପାଇଁ ସିଡ଼ି । 
ତଳଘରେ ଗୋଟିଏ ରୋଷେଇଘର, ଦୁଇଟି ଗୋଦାମଘର, ଗୋଟିଏ ପାଣିଘର ..... |” ” ପ୍ରକୃତପକ୍ଷରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମଠ ନାମ 


ଶ୍‌ କ୍ତ ୬୮୭ 


ଗୃହୀତ ହୋଇଥଲା ବର୍ଭମାନ ଜମିରେ ମଠ ସ୍ଥାନାନ୍ତରର କିଛି ଦିନ ପରେ । ( ଅତୀତର ସ୍ମତି, ୩ୟସଂ, ପ୍‌ ; ୪୯- -୫୦) 


ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ଯାୟ 
ଲୋକହିତାୟ 

ପୂଣ୍ଠକାମ - ପୁରୁଷ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘକାଳପରେ ଗୁରୁଭ୍ରାତାଗଣ ମଠରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ 
ପାଇ ଆ ନନ୍ଦିତ ହେଲେ । ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନପ୍ରସୂତ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଏକାଗ୍ର ନିରାସକ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଆନନ୍ଦ ନିର୍ଝରିତ 
ଉଜ୍ପଜଳ ବଦନମଣ୍ଡଳ ଓ ଶାନ୍ତ ସମାହିତ ଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କଲା । ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ 
ମଠ ଜୀବନରେ ନୂତନ ପ୍ରାଣଶ କ୍ତି ସଞ୍ଚାରିତ ହେଲା । ସେ ଏକଦିଗରେ ଯେମିତି ଆ ଉଁଜିଜ୍ଞାସୁମାନଙ୍କୁ 
ଧମୋପଦେଶ ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଅନ୍ୟଦିଗରେ ସେମିତି ରାମକୃଷ୍ଣ ଭାବଧାରାର 
ପ୍ରଧାନ ବାହକ ରାମକୃଷ୍ଣ ସଂଘର ସାରଥ୍ୟ ଅନେକାଂଶରେ ନିଜହସ୍ତରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ । 
ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ନେହର ଧନ “ବୂନ୍ଦାବନର ରାଖାଲ” ଏଥର “ରାଜା ”ର ଭୁମିକାରେ ଅବତୀଣ୍ତ 
ହେଲେ । 


ପ୍ରତ୍ୟାବତ୍ତନ କରିଥୁବା ମହାରାଜଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଜନୈକ 
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦଶୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ““ରାଖାଲ ମହାରାଜ ମଧ୍ଯ ପ୍ରାୟ ଏହି ସମୟରେ ଫେରି ଆସିଲେ । 
ତାଙ୍କର ପୂର୍ବର ବିଷଣ୍ତ ଭାବ ସେତେବେଳେକୁ ଚାଲିଯାଇ ଗମ୍ଭୀର ଭାବ ପ୍ରସ୍କପୁଟିତ ହୋଇଛି । 
ସେ ସର୍ବଦା ଜପ କରୁଥୁଲେ । କେତେବେଳେ ବସି ଅଛନ୍ତି ଆଉ କେତେବେଳେ ବା ପଦଚାରଣ 
କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତ ସର୍ବଦା ଜପ କରୁଛନ୍ତି । ମଝିରେ ମଝିରେ ଆବଶ୍ଯକ ହେଲେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହସ 
କୌତୁକ କରୁଛନ୍ତି । ଶେଷ ଜୀବନରେ ଯେ ତାଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରତିଭା ଫ୍ରୁଟି ଉଠିଥୁଲା ଏବଂ ସବୁ 
ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଅସାଧାରଣ ବୁଦିର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥୁଲା ଏହି ସମୟରେ ହି ତାହାର 
ଆଭା ଦେଖୁବାକୁ ମିଳିଥୁଲା । ବାଲ୍ୟଯକାଳର ବା ବରାହନଗର ମଠର ଅବସ୍ଥାନ ସମୟର ଭାବ 
ତିରୋହିତ ହୋଇ ଧୀର ଗମ୍ଭୀର ଭାବଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା । ସେ କୌଣସି ବିଷୟରେ 
ଲିପ୍ତ ରହୁନଥୁଲେ ।... ଅଳକଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ନିର୍ଵାରଣ କରିଦେବାର ଗୋଟିଏ ଅସାଧାରଣ 
ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ଥୁଲା । ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ 
ପାଖରେ ନମ୍ର ଓ ବିନୟୀ ହୋଇ ରହୁଥୁଲେ ଏବଂ ପାରୁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କୌଣସି କଥା କେତେବେଳେ 
କହୁନଥୁଲେ ଯେଉଁଥୁରେ ଅନ୍ୟ କାହାରି ମନ କ୍ଷୁଣ୍ଠ ହୋଇପାରେ । ଏଥ୍‌ପାଇଁ ହିଁ ତାଙ୍କର କାହାରି 
ସହିତ ବାକ୍‌ବିତଣ୍ଡା ହୋଇନାହିଁ ।”' ` 


ସୁଦକ୍ଷ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତରେ ସଦା ନିର୍ଭରଶୀଳ ନିପୁଣ ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ 
ଦିନେ ଗୁରୁଭ୍ରାତା ଯୋଗାନନ୍ଦ ଓ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ଵ ଭୂମିକା 
କଥା । ସେ କହିଲେ, ‹ ମୁଁ ବୂନ୍ଦାବନରେ ଭଲ ଥୁଲି । ଯେଉଥୁରେ ମଠ ମଧ୍ଚରେ ତାଙ୍କର ସେହି 
ପ୍ରେମଭକ୍ତିଭାବ ଜୀବନରେ ବିକଶିତ ହୁଏ, ଯେଉଁଥ୍ରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖ୍‌ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା 


_.. 
୧. ଶ୍ରମଦ୍‌ ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କ ଜୀବନର ଘଟଣାବଜୀ, ୩ୟ ଭାଗ, ପୃ : ୩୦-୩୧ | 


୧୨୬ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବେ ସେଥ୍ପାଇଁ ବୃନ୍ଦାବନ ଛାଡ଼ି ତୁମମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଆସିଲି । 
ଏମିତି ସମୟ, ଏମିତି ଯୁଗ ତ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ । ତୁମମାନଙ୍କର ଜୀବନ, ତୁମମାନଙ୍କର ମଠ 
ଦେଖୁ ଜଗତର ଲୋକ ପ୍ରାଣରେ ଶୀତଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ 
ନେଇ ସେମାନେ ତ୍ରିତାପଜ୍ଵାଳାରୁ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ । ସେଥ୍‌ପାଇଁ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଫେରି ଆସିଛି । ` 


ରାମକୃଷ୍ଣ ସଂଘରେ ମହାରାଜଙ୍କର ନେତୃତ୍ଵ ଥୁଲା ବିଧୁନିର୍ଦ୍ିଷ୍ଟ । ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମ କୃଷ୍ଣ 
ଲୀଳା ସମ୍ବରଣର କିଛି କାଳ ପୂର୍ବରୁ “ରାଖାଲରାଜଂ' ଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ଵ ପାଇଁ ଚିହ୍ନିତ କରି ଦେଇଥ୍ଲେ । 
ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଓ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁଭ୍ରାତାଗଣ ସେମାନଙ୍କର “ରାଖାଲଂ କୁ 
ରାଜାର ଭୂମିକାରେ ବରଣ କରିନେଇଥୁଲେ । ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ଵର ଲୀଳାର ସ୍ମତିଚାରଣ କରି ଲାଟୁ 
ମହାରାଜ କହିଥ୍ଲେ, ““ରାଖାଲକୁ ରାଜା ହେବାକୁ ହେବ, ସେଥୁପାଇଁ ରାଖାଲକୁ ଦେଇ ସେ 
( ଶ୍ୌରାମକୁଷ) କୌଣସି ସାଧାରଣ କାମ କରାଉନଥଲେ | 


ବରାହନଗର ମଠ ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ ମଧ୍ଯ ଦେଖୁବାକୁ ମିଳେ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ରାଖାଲ 
ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଠର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିଷୟ ଦତାରଖର ଦାୟିତ୍ସ 
ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଘରର ମାମଲା ମକଦ୍ଦମା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ କଲିକତା ଯାଉଥୁଲେ 
ସେତେବେଳେ ରାଖାଲକୁହି ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ଵ ଦେଇ ଯାଉଥୁଲେ । ୧୮୯୩ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମାକିନ 
ଦେଶକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଵାମୀଜୀ ହରିଦାସ ବିହାରୀଦାସ ଦେଶାଇଙ୍କୁ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖୁଥିଲେ । 
ସେଥୁରେ ମଧ୍ଯ ଦେଖବାକୁ ମିଳେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କ ନେତୃତ୍ଵ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ସ୍ଵୀକୃତି । ସେ 
ଲେଗ୍‌ଥିଲେ, “^5 !୦ 11€© ୦୮୩୮ ?୮//୦ ©\//8୮0015, 1167/ \,/©୮6 ୮୮/ ୦।।୮॥।୦୮୦୮୭ \⁄[ ୦ 
\#/6©0୮1 10 \)/୦(। |851 ଥ3[ ./1ମଓଠଥଠ; ୦୮ ୮11©୮0) ୦୮€ ।5 ୦।(।୮ |6©6୦0©୮. | ୮୮©1 1767) ଥ୮୮ 
{1୮6© \/©8୮5$ 8୮0 \//© ୦ଥ୮। € 1006©(1)©୮ 85 ୮8୮ 85, /^^91 800 | |©୮ 11©୮୮”. ? ଉଲ୍ଲିଖୂତ 
ଦୁଇ ଗୁରୁଭ୍ରାତା ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଓ ତୁରୀୟାନନ୍ଦଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ପ୍ରଥମ ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ଵାମୀଜୀ ଦଳନାୟକ 
ରୂପେ ପରିଚିତ କରାଇ ଦେଇଥୁଲେ । ମହାରାଜଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ବାମୀଜୀଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମିଶ୍ରିତ ଉଚ୍ଚ 
ଧାରଣା ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଅଛି । ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଘଟଣା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଉଛି । 
ଦିନେ ଓପରଓଳି ଜନୈକ ସାହେବ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ 
ପାଇଁ ମଠରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ । ମହାରାଜ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କ ମହିମା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ସାହେବଙ୍କୁ 
ସ୍ବାମୀଜୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ କହିଲେ । ସାହେବ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ସ୍ଵାମୀଜୀ 
ସେତେବେଳେ ବୁଝାଇ କହିଲେ ଯେ ସ୍ବାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ହିଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଯଥାଯଥ ସମାଧାନ 
କରିଦେବେ । ଏହା ସହିତ ସ୍ଵାମୀଜୀ ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଲେ, “†)€୮€ ¡5 & 0,/1 870 


୧. ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ପୃ: ୧୬୯- ୧୭୦ | 

୨. ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ; ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣ ସ୍ଵାମୀଜୀ ଯେଉଁମାନେ ଗତଥର ଜୁନାଗଡରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥ୍‌ଲେ ସେମାନେ 
ଆମର ଗୁରୁଭାଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମଧ୍ଯରୁ ଜଣେ ଆମର ନେତା । ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ତିନିବର୍ଷ ପରେ ସାକ୍ଷାତ ହୁଏ | ଆମେ ଏକାଠି 
ଆବୁ ପାହାଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁ ଏବଂ ମୁଁ ସେଠୁ ଚାଲି ଯାଇଥୁଲି । 


ଲୋକହିତାୟ ୧୨୭ 


'^//୦୮ ୮୦ 0୮0 \//6 &୮6 ଥା (୮ 06୮ |7[77.” ସ। ହେବ ପୁନର୍ବାର ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବାରୁ 
ସେ ସୁମିଷ୍ଟ ଓ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଜିଜ୍ଞାସୁର ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିଦେଲେ । ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ 
ସାହେବ ଗୃହକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ଗଲେ ।` 


ରାଖାଲ ଓ ହରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥୁଲେ । ମାକିନ ଦେଶରେ 
ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଏହାଜାଣି ଖୁବ୍‌ ଖୁସି ହୋଇଥୁଲେ ଏବଂ ଅନେକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୋଧ କଲେ । 
ମଠରେ ରାମକୁୃଷ୍ଣାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସ୍ଵାମୀଜୀ ଲେଖ୍‌ଲେ, ' “ ରାଖାଲ ଓ ହରିଙ୍କୁ ମୋର ଆ ଲିଙ୍ଗନ 
ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବ । ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ କରିବ ।... ରାଖାଲ ଠାକୁରଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାର 
ଜିନିଷ ଏକଥା ଭୁଲିବ ନାହିଁ ।?' ମଠବାସୀଗଣ ମଧ୍ଯ ସବୁବେଳେ ମହାରାଜଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟିରେ 
ଦେଖୁଥ୍ଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁଖଂ ୍ଵାଚ୍ଛନ୍ୟ୍ୟ ଦିଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଥୁଲେ । 

ଇତିମଧ୍ଯରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ସ୍ବାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ବେଦାନ୍ତ ବିଜୟ ଦୁନ୍ଦୁଭି 
ସାତ ସମୁଦ୍ର ପାରି ହୋଇ ସ୍ଵଦେଶରେ ମହା ଆ ଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କଲା ।? ପତ୍ରପତ୍ରିକା ମାଫତରେ 
ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କ ଭାବ ସ୍ତୃଲିଙ୍ଗ କଲିକତା ଓ ମାନ୍ଦ୍ରାଜରେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଉତ୍ସାହ- ଅଗ୍ନି 
ପ୍ରକ୍ସଳିତ କରିଛି, ନିଦ୍ରିତ ଜାତିକୁ ଜଗାଇ ଦେଇଛି । ନବଯୁଗର ଧର୍ମକୁ ଭିଭି କରି ଭାରତର 
ପୁନରୁତ୍‌ଥାନର ଯେଉ ପରିକଳ୍ପନା ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କ ମାନସପଟରେ ରୂପ ବିଗ୍ରହ କରିଥଲା ସେହିସବୁ 
ବିଭିନ୍ନ ଆକାରରେ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚୁ କମୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବବୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା । ଏପଟେ 
ନୁତନ ଭାବଧାରାରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଧର୍ମାନୁରାଗୀ୬ କେତେକ ଯୁବକ ଆଲାମବଜାର ମଠକୁ 
ନିୟମିତ ଯାତାୟାତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଘର ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିବା 
ପାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସବୁଅ।ଡ଼େ ମହାନ୍‌ ଏକ ଜାଗରଣର ସୂଚନା । ଦିଗ ଦିଗରେ ଶ୍ରୀରାମ କୃଷ୍ଣ 
ମହିମାର ଜୟ ଗାନ ଶୁଣି ମହାରାଜଙ୍କର ଅନ୍ତର ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂଣ୍ଠ ହୋଇଗଲା । ମହାରାଜଙ୍କର 
ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କ ସହିତ ସିଧା ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରି ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ 
ଅଞ୍ଚଳରେ କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଏବଂ ମଠର ହିତୈଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବା । 
ଆମେରିକାରୁ ସ୍ବାମୀଜୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ଦେଶ ସହ ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠିପତ୍ର ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା । 
ମହାରାଜ ମାନ୍ଦ୍ରାଜର ଆ ଲାସିଙ୍ଗା ପ୍ରଭୂତି ଭକ୍ତ- କର୍ମୀବୃନ୍ଦ, ରାଜପୁତାନାରେ କର୍ମରତ ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦ, 
ଖେତଡ଼ୀର ମହାରାଜା, ମହୀଶୂରର ମହାରାଜା, ରାମନାଦର ମହାରାଜା ପ୍ରଭୂତି ସୁହୃଦ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ 
ସହିତ ଭାବର ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଦ୍ଵାରା ଯୋଗଯୋଗ ସୁଦୃଢ଼ କଲେ। ସେ ସ୍ବାମୀଜୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ 
ଅନୁସାରେ ଶଶୀ ମହାରାଜ ପ୍ରଭୂତି ମଠବାସୀଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ଆଲାମବଜାର ମଠର 
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଗଠିତ କଲେ । କଲିକତା ଓ ତାର ନିକଟବର୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତବୃନ୍ଦଙ୍କ 
ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଘନିଷ୍ଠତର ହୋଇଉଠିଲା । ଗ୍ହସ୍ଥ ଭକ୍ତଗଣ ଅନେକେ ମଠ ସମ୍ବନ୍ଧରେ 
ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ନାନା ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ 
ଅଗ୍ରସର ହେଲେ । 


୧. ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ପୃ: ୧୬୭-୧୬୮ | 
୨. ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହୁଥ୍ଲେ, ‹‹ ଭାରତ ବାହାରେ ଗୋଟିଏ ଆଘାତ ଦେଇପାରିଲେ, ସେଇ ଗୋଟିଏ ଆଘାତ ଭାରତ 


ଭିତରେ ଲକ୍ଷ ଆଘାତତୁଲ୍ୟ ହୁଏ ।”' ତାହାହିଁ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥୁଲା । 


୧୨୮ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଲୋକକଲ୍ୟାଣା ର୍ଥେ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥିଲେ । ତତ୍ଵ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 

ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ଧର୍ମସଂସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟର ଉଦ୍‌ବୋଧନ ସ୍ଵୟଂ ନିଜେ କରିଥୁଲେ । ସ୍ଳଶରୀର 
ଅପ୍ରକଟ ହେବାପରେ ତାଙ୍କର ଲୋକ ହିତକର ଶକ୍ତି ପାର୍ଷଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ପ୍ରକଟିତ ହେଲା । 
“ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପୁଥୁଂ” ର ରଚୟିତା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଣ୍ଣରନା କରିଛନ୍ତି ¬ 

ରାମକୃଷ୍ଣ ମହାଲୀଳା ସୁବିଶାଳତରୁ ॥ 

ଲୀଳା କ୍ଷେତ୍ରେ ପଭ୍ଭୁଦେବ ଜଗତର ଗୁରୁ ॥ 

ହରି-ହର- ବିଧ୍‌ - ପୂଜ୍ୟ ସୃଷିର ନିୟମ | 

ରୋପିଣ ତାଙ୍କର କର୍ମ ହେଲା ଅନ୍ତର୍ଦାନ ॥ 

ଏ *% ଏ 

ଭକ୍ତର ହୃଦୟ ଅଟେ ତାଙ୍କ ବୈଠକଖାନା । 

ଠିକ୍‌ ଠିକ୍‌ ଭକ୍ତ ହେଲେ ପଡ଼େ ତାହା ଜଣା ॥ 

ଏକ ଏକ ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ଏକ ଏକ ଦେଖାଇ । 

ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣେ ପ୍ରଭୁ ଏକଇ ଗୋସାଇ ॥ 


୨୧ ୨ +% 


ଅବିରତ ଖେଳ ତାଙ୍କ ନେଇଭକ୍ତ ଗଣ । 
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଥିଲେ ଏବେ ଅଲକ୍ଷେ ରହିଣ ॥ 
ଭାବରୂପେ ଭକ୍ତହୃଦେ କରନ୍ତି ସେ ଖେଳ । 
ଭକ୍ତରେ କରାନ୍ତିକର୍ମ ନିଜେ ଦେଇ ଠେଲା ॥ ୧ 


ସଂଘଜନନୀ ଶ୍ରୀମାତାଠାକୁରାଣୀ ମଧ୍ଯ କହୁଥୁଲେ, “ସେ (ଠାକୁର) ଶହେ ବର୍ଷ ସୃକ୍ଷମ 
ଶରୀରରେ ଭକ୍ତଦୃଦୟରେ ବାସ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।୨୨୨ ଜୀବହିତ ବ୍ରତରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ର 
ଏଶ -ଶକି ଭକ୍ତଗଣଙ୍କର, ବିଶେଷତଃ ଶ୍ରୀରାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପାର୍ଷଦଗଣଙ୍କୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି 
ବହୁଧାରାରେ ସୁପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା । 


କଲିକତାରେ ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭଲ ବାସସ୍ଥାନର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ବିଦେଶରେ ଥାଇ 
ମଧ୍ଯ. ସ୍ଵାମୀଜୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥୁଲେ । କଲିକତାରେ ମହାରାଜଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାରେ ୧୮୯୬ 
ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସରକାର ଘର ଲେନ୍ନରେ “ଗୁଦାମଘର' ନାମରେ ପରିଚିତ ଗଙ୍ଗାକୃଳରେ 
ଅବସ୍ଥିତ ଗୋଟିଏ ଘରର ଦୋତାଲା ଏବଂ ତିନିତାଲା ଭଡ଼ା ନିଆଗଲା । ଶ୍ରୀମା ମହିଳା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ 
ନେଇ ତିନିତାଲାରେ ରହୁଥୁଲେ । ଦୋତଲାରେ ରହୁଥୁଲେ ମହାରାଜ, ସ୍ଵାମୀ ଯୋଗାନନ୍ଦ ଓ 
ଆଉ କେତେଜଣ ସେବକ । ଏହି ଗୃହରେ ପାଞ୍ଚ-ଛଅ ମାସ ବାସ କରି ଶ୍ରୀମା କାଳୀପୂଜାପରେ 
ଜୟରମବାଟୀକୁ ଚାଲିଗଲେ । ଏଇ ଗୃହରେ ଥୁବା ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଗୃହୀ ଭକ୍ତ 


୧. ପୋଥ, ପୃ: ୬୩୧ | 
୨. ଶୁୀଶୀୀମାୟେର୍‌ କଥା, ୨ୟ ଭାଗ, ପୃ: ୧୦ | 


ଲୋକହିତାୟ ୧୨୯ 


ନାଗ ମହାଶୟ ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ ଦଶନ କରିଥୁଲେ। ଶ୍ରୀମା ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ କଲିକତା ଆସି 
୧୦/୨ନଂ ବୋସ୍ପଡ଼ା ଲେନ୍ରେ ବାସ କଲେ । ଯାହା ହେଉ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ଯରେ ଶ୍ରୀମାଙ୍କର 
କଲିକତାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାୟୀ ଗୃହ ନିର୍ମିତ ହେବାପରେ ମହାରାଜ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 
ସନ୍ତାନଗଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୋଧ କଲେ । 


ଭାରତବାସୀ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଶାଶ୍ବତ ଏତିହ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗବିତ ପାଶ୍ଚ।ତ୍ୟବାସୀଙ୍କର 
ଯେଉ ଅଜ୍ଞାନ- ଅନ୍ଧକାର ଥୁଲା, ତାହା ସ୍ଵାମୀଜୀ- ପ୍ରକ୍ଳିତ ଭାବ ବହୁରେ ଅନେକାଂଶରେ ଦୂରୀଭୂତ 
ହେଲା ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟବାସୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଭାବନେଇ ଏହି ଦେଶର ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାର ସହିତ ଭାବର 
ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ । ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ବିଦେଶୀ ଶାସନର ପେଷଣରେ 
ଭାରତବାସୀ ମୋହାଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ବିଦେଶୀଙ୍କ ଅନୁକରଣରେ ମାତି ଉଠିଥୁଲେ । ଏବେ ସେମାନଙ୍କର 
ମଧ୍ଯ ସମ୍ବିତ୍‌ ଯେମିତି ଫେରି ଆସିଲା । ପ୍ରତୀଚ୍ୟର-ବିଜୟ ସମାପନାନ୍ତେ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କ ସ୍ବଦେଶ 
ପ୍ରତ୍ୟାବତ୍ତନ ଭାରତବାସୀ ବହୁକାଳଧରି ଅପେକ୍ଷାରତ ଥୁଲେ ଓ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ ଘଟଣା 
ମଧ୍ଯ ଥୁଲା । ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କଲୋମ୍ବୋଠାରୁ ଆଲମୋଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର 
ଦେଶରେ ଉସତ୍ସାହ-ଅଗ୍ନି ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥୁଲା । ଆନନ୍ଦ- ଗର୍ବରେ ଉତଵଫ୍ୁଲ୍ଲ କଲିକତା ମହାନଗରୀ 
ତାର କୃତୀ ସନ୍ତାନକୁ ସାଡ଼ମ୍ବରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲା । ° ହର୍ଷୋତ୍‌ ଫୁଲ୍ଲ ମହାରାଜ ପୁଷ୍ପ ମାଲ୍ୟଦ୍ଵାରା 
ଗୁରୁଭ୍ରାତା ଓ ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ବରଣ କଲେ । “ ଗୁରୁବତ୍‌ ଗୁରୁପୁତ୍ରେଷୁ” କହି ସ୍ଵାମୀଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର 
ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ । ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ମହାରାଜ “ ଜ୍ୟେଷ୍ଠଭ୍ରାତା- ସମପିତା” କହି ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିପ୍ରଣାମ 
ଜଣାଇଲେ । ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନନ୍ଦଧ୍ଵନି ମଧ୍ଯରେ ଉଭୟ ଗାଢ଼ ଆଲିଙ୍ଗନ ବଦ୍ଧ ହେଲେ । 
ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦୁଇ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପାର୍ଷଦଙ୍କର ପ୍ରେମର ସମ୍ପର୍କ ଯେଉମାନେ ଦେଖୂଲେ 
ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । 


ସ୍ଵାମୀଜୀ ତାଙ୍କର ସଂଗୃହୀତ ଅର୍ଥ ଦିନେ ଆଲମବଜାର ମଠରେ ମହାରାଜଙ୍କର ହାତରେ 
ଅର୍ପଣ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, “ଏତେଦିନ ଯାହାର ଜିନିଷ ଧରି ବୋହିଛି, ଆଜି ତାକୁ ଦେଇ 
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଲି | 7 ” ଏପଟେ ଦୀର୍ଘ କେତେ ବର୍ଷର କଠୋର ପରିଶ୍ରମରେ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ 
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା । ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟପାଇଁ ଉଦ୍‌ବିଗ୍ମଧ ହେଲେ । ମହାରାଜଙ୍କର 
ଅନୁରୋଧରେ ସ୍ଵାମୀଜୀ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ଯ କମସୂଚୀ ବାତିଲ କରି ଦାଜିଲିଂରେ କିଛି ଦିନ 
ବିଶ୍ରାମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସମ୍ମତ ହେଲେ । ମାର୍ଚ୍ଚମାସ ୮ତାରିଖରେ ସ୍ଵାମୀଜୀ, ମହାରାଜ, 
ତ୍ରିଗୁଣାତୀତାନନ୍ଦ, ଜ୍ଞାନାନନ୍ଦ, ମିଷ୍ଟର ଗୁଡ଼ଉଇନୁ, ଗିରିଶଚନ୍ଦ୍ର ଘୋଷ, ଡାଃ ଟାଣ୍ଠବୁଲ୍‌ ଏବଂ 
ମନ୍ଦ୍ରାଜର ଭକ୍ତ ଆଲାସିଙ୍ଗା ପେରୁମଲ୍‌, ଜି. ଜି. ନରସିଂହାଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସିଂଗେରଭେଲୁ- ମୁଦାଲିୟାର୍‌ 


୧. ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ, କିଛିଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର ଦେଖ୍‌ବ ଭାରତର ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋହଲି ଉଠିବ, 
ତାର ଶିରାରେ ଶିରାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଝଟକିବ, ବିଜୟୋଲ୍ଲାସରେ ଭାରତବାସୀ ମତେ ଛାତିରେ ଜାକି ଧରିବେ ; (୭ 
0156୦/6€୮;/, ୮-୫81) ଏହା ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହୋଇଥୁଲା । 


୨. ସ୍ବାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ପୃ୧୧୭୨ | 


୧୩୦ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଦାର୍ଜିଲିଂ ଗମନ କଲେ। ସ୍ଵାମୀଜୀ ଓ ଗୁରୁଭ୍ରାତାଗଣ ମହେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ବାନାଜିଙ୍କ ଗୃହରେ, 
ଅନ୍ୟାନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ବର୍ଦଧ୍ଧମାନର ମହାରାଜାଙ୍କର ପ୍ରାସାଦ “ ରୋଜବ୍ୟାଙ୍କଂରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ । 
ମଝିରେ ଖେତଡ଼ିର ରାଜା ଅଜିତ୍‌ ସିଂଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ୍‌ କରିବାପାଇଁ ସ୍ଵାମୀଜୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 
୨୧ରୁ୨୩ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲିକତା ଗଲେ-ଏହି କେଇଦିନ କଲିକତାରେ ରହି ପୁନରାୟ 
ଦାର୍ଜିଲିଂ ଫେରିଗଲେ । 


ସ୍ଵାମୀଜୀ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ଦାଜିଲିଂ ଆସିଲେ ମଧ୍ଯ ମହାରାଜ ଓ ଗିରିଶଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ 
ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଳାପ- ଆଲୋଚନା ଗୁରୁତ୍ଵପୂଣ୍ଠ ହୋଇ ଉଠିଲା । ଦୂୃଢ଼ଭିରଭି ରେ 
ରାମକୃଷ୍ଣ- ପ୍ରଚାର ଯନ୍ତ୍ରଟିର ସଂଗଠନ ପାଇଁ ଯେଉ ଚିନ୍ତାରାଶି ସ୍ଵାମୀଜୀ ଏତେକାଳ ସଯତ୍ନରେ 
ବହନ କରିଥୁଲେ, ବତ୍ତମାନ ସେ ତାହା ଗୁରୁଭ୍ରାତାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କଲେ । 
ଭବିଷ୍ୟତ କର୍ମପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିବିଧ ଆଲୋଚନା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା । ଦିନେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ 
ମହାରାଜ ଗୋଟିଏ ଅଭିମତ ପ୍ରକାଶ କଲେ । ଅଭିମତଟିର ଗୁରୁତ୍ଵ ବୁଝି ସ୍ଵାମୀଜୀ ସେଠାରେ 
ଉପସ୍ଥିତ ଥୁବା ଜଣକୁ ତାହା ଲେଖୁ ରଖୁବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ । ସ୍ଵାମୀଜୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ କହିଲେ, 
“ତୁମେ ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ ତାହା କରିବି | ଏମିତିକି ତୁମେ ଯଦି ସବୁ ବଦଳେଇ ଦେବାକୁ ଚାହିବ, 
ତାହାହିଁ ହେବ । ସହାସ୍ୟବଦନ ମହାରାଜଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଗମ୍ଭୀରଭାବ ଧାରଣ କଲା । ସ୍ଵାମୀଜୀ 
ମୂଦୁ ହସି କହିଲେ, ““ଏକଥା କାହିଁକି କହୁଛି ସେଟା କ'ଣ ତୁମେ ବୁଝିପାରିଲ? ମହାରାଜ 
ଗମ୍ଭୀର ସ୍ଵରରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ‹ “ତେବେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବି ନାହିଁ ।”” ଉପସିତ ସମସ୍ତେ 
ସେହି ଦୁଇଜଣଙ୍କ ସପ୍ରେମ ବ୍ୟବହାର ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ରାମକୃଷ୍ଣ ସଂଘର 
ଭବିଷ୍ଯତ କାର୍ଯ୍ୟ- ଧାରା ନିର୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଦାଜିଲିରର ଘରୋଇ ବୈଠକର ଆଲୋଚନାଗୁଡ଼ିକ 
ଖୁବ୍‌ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ । ଆ।ଲୋଚନାଦି ଦ୍ଵାରା ଭବିଷ୍ୟତ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀର ଗୋଟିଏ ନକ୍‌ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ 
ହେବାପରେ ସ୍ଵାମୀଜୀ କାଳବିଳମ୍ବ ନକରି ତାହାକୁ ବାସ୍ତବରେ ରୂପଦାନ କରିବାପାଇ ବ୍ୟଗ୍ର 
ହୋଇଉଠିଲେ । ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମହାରାଜ ମୁଶ୍ଶି ଦାବାଦରୁ ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦଙ୍କୁ କଲିକତାକୁ 
ଡକାଇ ପଠାଇଲେ ଏବଂ ମହାରାଜଙ୍କ ସହ ସ୍ଵାମୀଜୀ ଏପ୍ରିଲ ୨୮ ତାରିଖରେ କଲିକତା 
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କଲେ । । 


୧୮୯୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ମେ ମାସ ୧ ତାରିଖରେ ବଳରାମ ଭବନର ଦୋତାଲାର ହଲ୍‌ଘରେ 
ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଓ ଗୃହୀ ଭକ୍ତଗଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁରାଗୀଗଣ ଏକ 
ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଲେ । ସ୍ଵାମୀଜୀ ସମବେତ ସୁଧୀବୃନ୍ଦଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର 
ମହତ୍‌ ପରିକଳ୍ପନା ବିଷୟରେ ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ । ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, “ନାନା ଦେଶ 
ବୁଲି ମୋର ଧାରଣା ହୋଇଛି, ସଂଘ ବ୍ଯତୀତ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । 
ତେବେ ଆମ ଭଳି ଦେଶରେ ପ୍ରଥମରୁ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ରରେ ସଂଘ ତିଆରି କରିବା ବା ସାଧାରଣଙ୍କର 
ସମ୍ମତି ନେଇ କାମ କରିବାଟା ସେତେ ସୁବିଧାଜନକ ବୋଲି ମନେ ହୁଏନା । ସେସବୁ ଦେଶର 
( ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର) ନରନାରୀ ଶିକ୍ଷିତ-ଆମ ଭଳି ଦ୍ଵେଷ ପରାୟଣ ନୁହନ୍ତି । ସେମାନେ ଗୁଣକୁ 


ଲୋକହିତାୟ ୧୩୧ 


ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ଏ ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ବିସ୍ତାରରେ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକ 
ସମଧ୍କ ସହୁଦୟ ହେବେ, ଯେତେବେଳେ ମତବାଦର ସଂକୀର୍ଣ୍ ଇଲାକା ବାହାରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରସାରିତ 
କରି ଶିଖୁବେ, ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ମତରେ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇ ପାରିବେ । ସେଥୁପାଇଁ 
ଏହି ସଂଘରେ ଜଣେ ଠାଠାଥା୦୮ ବା ପ୍ରଧାନ ପରିଚାଳକ ଥୁବା ଦରକାର । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ 
ଆଦେଶ ମାନି ଚାଲିବାକୁ ହେବ । 


“ “ ଆମେ ଯାହାଙ୍କ ନାମରେ ସନ୍ୟାସୀ ହୋଇଛୁ | ଆପଣମାନେ ଯାହାଙ୍କୁ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ 
କରି ସଂସାର ଆଶ୍ରମରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଦେହାବସାନର ବିଂଶ ବର୍ଷ 
ମଧ୍ଯରେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ନାମ ଓ ଅଦ୍ଭୁତ ଜୀବନର ପ୍ରସାର 
ହୋଇଛି, ଏହି ସଂଘ ତାଙ୍କରି ନାମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ । ଆମେମା ନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ । 
ଆପଣମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ ।”? ° 


ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ବା ରାମକୃଷ୍ଣ- ପ୍ରଚାର ସଂଘ ଆନୁଷ୍ଠାନିକଭାବେ 
ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା । ମିଶନର ସାଧାରଣ ସଭାପତି ଭାବରେ ସ୍ଵାମୀଜୀ ଏବଂ କଲିକତା କେନ୍ଦ୍ରର 
ସଭାପତି ପଦରେ ମହାରାଜ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ । ସ୍ଵାମୀ ଯୋଗାନନ୍ଦ ହେଲେ ଉପ- ସଭାପତି । 
ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମିତ୍ର, ଏଟଣ୍ଢଠି ମହୋଦୟ ହେଲେ ଏହାର ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ଡ: ଶଶୀଭୂଷଣ ଘୋଷ 
ଓ ବାବୁ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହେଲେ ସହକାରୀ ସମ୍ପାଦକ । ଏହିପରି ଭାବରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ 
ଗଠିତ ହେବାରୁ ନୂତନ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟର ସୂତ୍ରପାତ ଘଟିଲା । କଲିକତା କେନ୍ଦ୍ର ଆଲାମ ବଜାର 
ମଠ ସ୍ବାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କର ସଭାପତିତ୍ଵରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା । ମଠ 
ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ପରିଚାଳକମଣ୍ଡଳୀର ଉପ- ସଭାପତି ହେଲେ ସ୍ବାମୀ ତୁରୀୟାନନ୍ଦ ଓ 
ସ୍ଵାମୀ ଯୋଗାନନ୍ଦ । 


ଦାଜିଲିଂରେ ଏକମାସ ବାସ କଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟର ଆଶାନୁରୂପ ଉନ୍ନତି ନହେବାରୁ 
ସେ ମହାରାଜ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ମେ ମାସ ୬ତାରିଖଂ ରେ 
କଲିକତାରୁ ଆଲମୋଡ଼ା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କଲେ । କଲିକତା କେନ୍ଦ୍ରର ସଭାପତି ହିସାବରେ 
ମହାରାଜଙ୍କୁହିଁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ପରିକନ୍ଛିତ ମିଶନର କର୍ମସୂଚୀର ରୂପଦାନ କରିବାକୁ ଆଗଭର ହେବାକୁ 


ପଡ଼ିଥିଲା । 


ମଠକୁ ଆସି ସ୍ଵାମୀଜୀ ଓ ମହାରାଜ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦ ମୁର୍ଶିଦାବାଦର 
ମହୁଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପ୍ରପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତିତ ଦୁଃସ୍ଥ ଆଦ୍ଭମାନଙ୍କର 
ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଛି । ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣର ବେଦନା 
ମାନ୍ଦ୍ରାଜରେ ଥୁବା ଶଶୀ ମହାରାଜ ଏବଂ ଆଲାମବଜାରରେ ଥିବା ବାବୁରାମ ମହାରାଜଙ୍କୁ 
୧. ସ୍ଵାମୀଜୀ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ବାଦ, ପୂର୍ବକାଣ୍ଡ,) ପ୍‌: ୫୫-୫୬ । 
୨. ସ୍ଵାମୀଜୀ ତା ୫ ମେ ୧୮୯୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ୍ଦରେ ଓଲିବୁଲ୍‌ଙ୍କୁ ଲେଖୁଥୁଲେ, ' “ କାଲି ଆଲମୋଡ଼ା ନାମକ ଆଉ 
ଗୋଟିଏ ଶୈଳାନିବାସକୁ ଯାଉଛି ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟୋନ୍ନତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାପାଇଁ ।'' ପତ୍ରାବଳୀ, ପୃ: ୫୪୧ 


ହ 


୧୩୨ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଜଣାଇଲେ । ଶଶୀ ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ ଲେଖୁଲେ, “ତୁମେ କପର୍ଦ୍ଦଦଶୂନ୍ଯ ସନ୍ଯାସୀ, ହଜାର 
ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଅନ୍ନସଂସ୍ଥାନ କରିବା ତୁମ ପକ୍ଷରେ ଅସାଧ୍ଯ । ଅତଏବ ତୁମର ମଠକୁ ଫେରିଯିବା 
ଉଚିତ 1”? ବାବୁରାମ ମହାରାଜ ମଧ୍ଯ ଏଇ ମର୍ମରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଚିଠି ଦେଲେ । ସ୍ଵାମୀ ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦ 
ଏଥିରେ ବିଚଳିତ ହେଲେନାହିଁ । ଏପଟେ ତାଙ୍କର ଧନୁଭ୍ଭଙ୍ଗ ପଣ ଜାଣିପାରି ବିଗଳିତ ¬ ହୃଦୟ 
ସ୍ଵାମୀଜୀ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଇ ଲେଖୁଲେ, ““ ସାବାସ ବାହାହୁର୍‌ ! ଧା ଗୁରୁଜୀକେ ପତେ!! 
କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଅ, ଯେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ମୁଁ ଦେବି । ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଜାଣିପାରି କଲିକତା 
କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମହାରାଜ ମଧ୍ଯ ମୁଶିଦାବାଦର ସେବା ଧର୍ମ ସଂଗଠନର ଦାୟିତ୍ଵ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କଲେ । 
ତାଙ୍କର ନେଚ଼ତ୍ସାଧୀନରେ ସ୍ଵାମୀ ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦ ମହାଉତ୍ସାହରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ । 


ମହାବୋଧ୍‌ ସୋସାଇଟିର ସମ୍ପାଦକ ଚାରୁବାବୁ ଆଲାମବଜାର ମଠକୁ ନିୟମିତ ଯାତାୟାତ 
କରୁଥୁଲେ । ସେ ସାଧୁମାନଙ୍କର ଶୁଭ ସଂକଳ୍ପ ଜାଣିପାରି ସୋସାଇଟି ତରଫରୁ ଅବିଳମ୍ବେ 
ଏକଶହ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଦାନ କଲେ । ମହାରାଜ ଏହି ଅର୍ଥସହ ଦୁଇଜଣ ସାଧୁ କମ୍ମୀଙ୍କୁ ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦଙ୍କ 
ନିକଟକୁ ପଠାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରରେ ଲେଖୁଲେ, ' “ସବୁବେଳେ ତିନିଜଣ ପରାମର୍ଶ 
କରି କାମ କରିବ, ଏମାନଙ୍କୁ ନାନା ବିଷୟରେ କହିଛି, ପଚାରି ବୁଝିନେବ |”? କଲିକତାରୁ ଅର୍ଥ, 
ଓଁ ଷଧପତ୍ର, ବସ୍ତର ଇତ୍ୟାଦି ପଠାଇ ଏବଂ ପତ୍ର ଦ୍ଵାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ଉତ୍ସାହ ଆଦି ଦେଇ ମହାରାଜ 
ଅନ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ଯରେ ସେବାକାର୍ଯ୍ୟ ସଂଗଠନ କଲେ । ସ୍ଵାମୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଓ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସୁରେଶ୍ଵରାନନ୍ଦ 
ମେ ମାସ ୧୨ତାରିଖରେ ମହୁଲାରେ ପହଞ୍ଚୁବା ପରେ ମେ ମାସ ୧୫ ତାରିଖରୁ ସୁସଂବଦ୍ଧ 
ଭାବରେ ଆର୍ଭତ୍ରାଣ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା । ଏହାହିଁ ହେଉଛି ରାମକୃଷ୍ଣ ସଂଘ ପରିଚାଳିତ ପ୍ରଥମ 
ସୁପରିକନ୍ଛିତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ । ସେବାଯଜ୍ଞ ସଂଗଠନର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପରେ ସ୍ଵାମୀଜୀ, ମହାରାଜ 
ଓ ସ୍ଵାମୀ ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ଚିଠିପତ୍ରର ଆଦାନ- ପ୍ରଦାନ ହୁଏ । ସେଥ୍ଵରେ 
ପ୍ରକାଶିତ ମହାରାଜଙ୍କର ସଂଗଠନ- ଦକ୍ଷତା, ମାନବଚରିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୃକ୍ଷ୍ମଦୃଷ୍ଟି ଓ ହୃଦୟବତ୍ତା 
ଦେଖୁ ବିସ୍ମିତ ହେବାକୁ ହୁଏ । ସେ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଓ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ 
ଟିକିନିଖୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଓ କେତେ ବେଳେ ଭୁଲ ଢ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଜବାବ୍‌ ଚାହିଁଛନ୍ତି । 
ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ ମହାରାଜଙ୍କ କେତୋଟି ଚିଠିପତ୍ରର ଅଂଶବିଶେଷକୁ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ 
କରାଯାଉଛି । 


୧୮୯୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ୍ଦ୍ଦ ମେ ମାସ ୧୯ ତାରିଖ : ପୁଣି ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲେ ୧୦ / 
୧୨ ଦିନ ଆଗରୁ ଲେଖୁବ । ତୁମେମାନେ ଯଦି ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରୁ ଭିକ୍ଷା ନକରିପାର ତାହାହେଲେ 
ସେଇ ଫଶ୍‌ରୁ ୧୦ଟଙ୍କା ଆପତତଃ ନେଇ ନିଜ ପାଇଁ ବା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାର । ଏଠାରୁ ଟଙ୍କା ଗଲେ 
ସେହି ଟଙ୍କାରୁ ନେଇ ଉକ୍ତ ଫଣ୍ଚ୍‌ରେ ରଖୁବ । ବେଶୀ ଲୋକ ପ୍ରୟୋଜନ ନହେଲେ ବେଶୀ 
ଲୋକ ନେଇ ହୋହଲ୍ଲା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ କଣ ଅଛି ? ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ବିବେଚନା 
କରିବ | 


୧୮୯୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ୍ଦ ଜୁନ୍‌ ମାସ ୧ତାରିଖ: ଯେଉଁ ପତ୍ରି କାରେ ଲେଖୁବାକୁ ତାଙ୍କର 


ଲୋକହିତାୟ ୧୩୩ 


( ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର) ଇଚ୍ଛା ବାସ୍ତବିକ୍‌ ସେହି ପତ୍ରିକାରେ ଲେଖା ହେଲେ ଆମେମାନେ ୮୪୮୯ 
ପାଇଁ ୫ଧ5୦୮୦୪୦୮ ଉଠେଇ ପାରିବୁ, କାରଣ ସେଠାରେ ତୁମେମାନେ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ 
କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ।... ଅତଏବ ତୁମେମାନେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାର ୦୦୮୮୫୫୦୦୮୩୦୭୮୦ 
୮୩।୮୮୦୮ ଏବଂ ୮୫୦୮୮॥୯ଞରେ ପଠାଇବ । ତୁମମାନଙ୍କର ୦୦୮୮୦୫୦୦୮୦€୮୦ ବଙ୍ଗଳା ଓ 
ଇଂରାଜୀଭାଷାରେ ଲେଖାହେଲେ ଚାନ୍ଦ। ସଂଗ୍ରହର ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ । ଆମସମସ୍ତଙ୍କର 
ଯେତେବେଳେ ଏହି ଅଭିମତ ସେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ କାହିକି ଯେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛ ବୁଝି 
ପାରୁନାହି ।... ନିତ୍ୟାନନ୍ଦର ଚିଠିରୁ ଜାଣିଲିଯେ ପତ୍ରାଦିରେ ଛପାଇବାକୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା 
ନାହିଁ, ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି । ଯାହା ହେଉ ୦୦୧୭୯୮୮୦€ ନଥୁଲେ କୌଣସି କାମ ହେବ 
ନାହି |”! 

୧୮୯୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଜୁନ ମାସ ୫ ତାରିଖ : ଆମେମାନେ ବସୁମତୀ ପତ୍ରିକାରେ ନ୍‌800୮ 
ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛ୍ଲ୍‌ । ଯଦି ତୁମେମାନେ ବସୁମତୀକୁ ଥରେ ପଠାଅ ତାହାହେଲେ କ୍ଷତି 
ନାହି । କିନ୍ତୁ ମଠକୁ ଯେପରି ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏ ତୁମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିବରଣୀ 
ସମ୍ବଳିତ ପତ୍ର ଆସେ ।... ଯଦି କୌଣସି ପତ୍ରିକାରେ କାର୍ଯ୍ୟବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ତେବେ 
ସେହି ପତ୍ରିକା ମଠକୁ ପଠାଇବ । ଟଙ୍କା ପଠାଇଛି । 


.୧୮୯୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, ଜୁନ ମାସ ୮ତାରିଖ : ତୁମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ତୁମେମାନେ 
ନଲେଖ୍‌ ଗ୍ରାମବାସୀ ବା ୦୦୪୮ ୦୮୦୮ ଯଦି ଲେଖ୍‌ ପଠାନ୍ତି ତାହାହେଲେ ଅଧକ କାମ ହେବ | 
ତୁମେମାନେ ଏହି ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ।... ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ହାରରେ ଚାଉଳ 
ଦେଉଛ, ସେହି ହାରରେ ମାସରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ତାହା ଶୀଘ୍ର ଲେଖୁ ପଠାଇବ । ଆମେମାନେ 
ପ୍ରତିଦିନ ଏକମହଣ କରି ଚାଉଳର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ୍ଥୁ ।... ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଉପରେ 
ନିର୍ଭର କରି ଖୁବ୍‌ ଉତ୍ସାହର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କର । 


୧୮୯୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ଜୁନ ମାସ : |168୮ ର 0©\୪€©|୦୦୮୮©୮୩୮୮ ନହେଲେ କୌଣସି କାମ 
ହେବ ନାହିଁ । ତୁମମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ମହାନ୍‌ ହୃଦୟର ପରିଚାୟକ । ' ଧନାନି ଜୀବିତଞ୍ଚୈବ 
ପରାର୍ଥେ ପ୍ରାଜ୍ଞ ଉତଦ୍ଵସ୍ଵଜେତ୍ବ7୮” ଏହି ମହତ୍‌ ଶ୍ଲୋକର ଯଥାର୍ଥ ଓ୨୮॥୦ଥ॥।୦୮ ତୁମମାନଙ୍କର 
କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉଅଛି । ତୁମେମାନେ ଆହୁରି ଦିନକୁ ଦିନ ଉତ୍ସାହର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କର । 
ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ଵାସ ନିଃସ୍ଵାର୍ଥପର ଭାବରେ କୌଣସି ମହତ୍ଵ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ରତୀ ହେଲେ ଭଗବାନ 


ତାହାର ସହାୟତା କରନ୍ତି । 


୧୮୯୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ୍ଦ ଜୁନ ମାସ ୧୪ ତାରିଖ ଆମର ଏଠାରୁ ଦୁଇଜଣ ଯଶୋହଟ 
ଇତ୍ୟାଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ନିବାରଣ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବେ । ଯଦି ସେମାନଙ୍କର 
ସେଠାକୁ ଯିବା ନ ହୁଏ, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇବି । କିନ୍ତୁ ଆମ ଲୋକ ନ ଯିବା 
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୁଲବେଡ଼ିୟା ବା ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ, ରିଲିଫ୍‌ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବ ନାହିଁ | ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ 


ଯାହା ଆବଶ୍ଯକ ତାହା ପରେ ଲେଖବି । 


୧୩୪ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


୧୮୯୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ୍ଦ ଜୁଲାଇ ୫ତାରିଖରେ ମହାରାଜ ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘ ଚିଠିରେ କେତୋଟି 
ମୂଲ୍ୟବାନ୍‌ ତଥ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆର୍ତତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟପାଇଁ କେତୋଟି ମୂଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ 
ପଠାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଅଦ୍ୟାବଧ୍‌ ମିଶନ ପରିଚାଳିତ ସେବାକାର୍ଯ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ନୀତିରୂପେ 
ଅନୁସୃତ ହେଉଅଛି । ସେ ଲେଖଛନ୍ତି, 


“| ମଞ୍/ଃ ୭୦୮୮୦୮୮।୮ଠ 10 5(।09651 ୮୦୦ଥ୦୮୦୮୦ \/୦(୮ \,/୦୮୧ [[©୮©. ହି 
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୦୮ [୮ ୮ ।॥ ୨୦”. ୪ 


ଆର୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ସାହାଯ୍ୟ ବିତରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କ ନିକଟରେ କେହି ନାଲିଶ 
କଲେ ସେ ମହାରାଜଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଲେଖୁଲେ । ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର 
ଲେଖୁ ମହାରାଜ ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟତା ନିଣ୍ଣ୍ଣୟର ଚେଷ୍ଟା କଲେ । ଏହାକୁ ଭୁଲ ବୁଝି ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦ 
ମନ କ୍ଷୁଣ୍ତ କଲେ । ପ୍ରଖର-ବୁଦ୍ଧି ମହାରାଜ ଜୁଲାଇ ୧ ୬ତାରିଖରେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରବୋଧନା ଦେଇ 
ଲେଖୁଲେ, ' 'ମୁଁ ଏବଂ ମଠର ଅନ୍ୟମାନେ ତୁମ କାମରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଠ ଅଛୁ | ମୁଁ ଯେ ତୁମ ନିକଟରୁ 
©×୮୦୮୦୮୩୦୮ ମାଗିଥୁଲି, ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବିଶ୍ଵବାସବଶତଃ ନୁହେଁ, କେବଳ ଅନ୍ୟ 
ପାଞ୍ଚଳଣଙ୍କୁ ତାହା ଦେଖାଇ ତାଙ୍କ ଭ୍ରମଧାରଣାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ । ତୁମର ସହୃଦୟତା ଆମ 
କାହାରି ନିକଟରେ ଅବିଦିତ ନାହିଁ । ତୁମର ହୃଦୟ କରୁଣାରେ ଭରା । ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦୁଃଖରେ 
ସହାନୁଭୂତି ଓ ତୁମର ଅଦମ୍ୟ ଅଧ୍ଯବସାୟ ତୁମ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କ ଚିତ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଭରିଦେଇଛି । 
ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କୃପାରେ ତୁମେ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ରୁହ ଏହାହିଁ ଆମମାନଙ୍କର 
ପ୍ରାର୍ଥନା ।” 


ସେବାକାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରି ମହାରାଜ ସେବାକାର୍ଯ୍ୟର 
ପରିଧ୍‌ ବିସ୍ତୃତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ । ସେ ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଜୁଲାଇ ୧୬ତାରିଖର ଚିଠିରେ ଜଣାଇଲେ: 


୧. ତୁମମାନଙ୍କର ସେବକାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେତୋଟି ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି | 

୨. ସରକାର ଯଦି ସେହି ମୂଲ୍ୟରେ ଚାଉଳ ସରବରାହ କରିବାକୁ ରାଜି ନ ହୁଅନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କର ଚାଉଳ ବିତରଣ 
ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଂଯତ ଓ ହୁସିଆର ହେବାକୁ ହେବ | 

୩. ସାହାଯ୍ୟ ବିତରଣ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ସେହି ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବ ଯେଉଁମାନେକି ପ୍ରକୃତରେ 
ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଏବଂ ଜୀବିକା ଉପାର୍ଜନରେ ଅକ୍ଷମ । 

୪. ତୁମେମାନେ, ଯେଉମାନଙ୍ୁ ପ୍ରକୃତରେ ସାହାଯ୍ୟ ଲାଭର ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚନା କରିବ, କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କର 
ନାମ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବ, ଅନ୍ୟ ଲୋକର ଅଭିମତ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ ନାହିଁ । 


ଲୋକହିତାୟ ୧୩୫ 


““ ପୂବରୁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ପଠାଇଛି ତାଦ୍ବାରା ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସ ଚଳେଇ ଦେଇ ବାକି ଟଙ୍କା ସଂ 
ରଖୂଦିଅ । ଆଉ ଏକଶହ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଶୀଘ୍ର ପଠାଇବି--ତଦ୍ବାରା ^0(45( ମାସ ଚଳେଇବ 
ଏହାପରେ ବୋଧହୁଏ ଆଉ ॥//1୦ା)ଥ୦ଠା୩ ୦୦୦୮୪୧/ ର ଅର୍ଥ ଆମେ ଆଉ ନେବୁ ନାହିଁ 
ସାରଦାକୁ ୦୦ଥାଥଞମଠଧଥ ନପଠାଇ ତୁମ ନିକଟକୁ ପଠେଇବି ବୋଲି ଭାବୁଛି । ତୁମେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର 
ସାରଦାକୁ ମହୁଲାରେ ରଖୁ ନିକଟବର୍ତୀ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ୦୮୮୮ କରିବାକୁ ନିଟେ 
ଥରେ ଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା । ଆଉ ୦୦\€୮୮୮୮୦୮[୮ ଯେଉ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଳ 
ଲେଖୁଛ ତାକୁ ନେଇ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ନ୍‌ଥାଃ୮ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଅ ।'? 


୧୮୯୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଜୁଲାଇ ମାସ ୨ ୬ତାରିଖର ଚିଠିରେ ଲେଖ୍‌ଲେ: “ 'ସେଠାକାଚ 
।୦୦ଥଓ ଲୋକମାନେ ଯାହାକିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ନିକଟକୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଲେଖୁ ପଠାଅ ' 
ଏଠାରୁ ସବୁ ଞଠା()୦\/|©୦9€ କରାଯିବ, .... କାଗଜରେ ଦେବାକୁ ହେବ, ...୮&୦୮ 15 ୮ଞଠୀ, ଯେ 
ଯାହା ଦେବେ ଥଠଠା୯୩୦,/୮୦୦ଠ୦ କରିବ ଏବଂ ଆମେମାନେ ଯାହା ୭॥୪୦୭୦୮୮୪୮୩୦୮ ପାଉ 
ଥିଠା୮)୦\/|୦୦© କରୁ ¬ ଏହି କଥା କୁହା ହୋଇଛି | ବୋଧହୁଏ ସେମାନେ ଆମର ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ 
ରାଜି ହେବେ । ତୁମେ ଏବେଠାରୁ ସାବଧାନ ହୋଇ କାମ କରିବ... !?? 


ଉପରୋକ୍ତ ପତ୍ରାଂଶ ଗୁଡ଼ିକରୁ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ବୁଝାଯିବ । ତିନିମାସ ସେବାକାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବା 
ପରେ ମହୁଲାର ସାହଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥାଭାବ ହେତୁ ବନ୍ଦ ହେବାର ଉପକ୍ରମ ଦେଖାଗଲା । ଇତିମଧ୍ଯରେ 
ମାନ୍ଦ୍ରାଜରୁ ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ ପହଞ୍ଚବାରୁ ପୁଣି ପୁରାଦମ୍‌ରେ କାମ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା । ୧୮୯୭ 
ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଜୁନ୍‌ ମାସ ୧୨ ତାରିଖରୁ କାନ୍ଦୀ ମହକୁମାର ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଥାନାରେ ଦୁଭିକ୍ଷ ପୀଡ଼ିତ ମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ଯରେ ଚାଉଳ ଇତ୍ୟାଦି ବିତରଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା । ମହାରାଜଙ୍କର ଚିଠିରୁ ସ୍ଵାମୀଜୀ ସେବାକାର୍ଯ୍ୟର 
ବିସ୍ତ୍ରୁତ ବିବରଣ ପାଉଥୁଲେ । ୧୮୯୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଜୁଲାଇ ୧୧ତାରିଖର ଚିଠିରେ ସ୍ଵାମୀଜୀ 
ଆଲାମ୍‌୍‌ବଜାର ମଠକୁ ଲେଖୁଲେ, '“ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦ ମହୁଲାରେ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ କରୁଛି ସତେ, କିନ୍ତୁ 
କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ଭଲ ମନେ ହେଉନାହି । ମନେ ହେଉଛି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗ୍ରାମରେ 
ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକ୍ଷୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ପୁଣି କେବଳ ଚାଉଳ ବିତରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ । ଏହି ଚାଉଳ 
ଦେବା ସାହାଯ୍ୟ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଚାର କାଯ୍ୟ ହେଉଛି ବୋଲି -- କାହିଁ ସେମିତି 
କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ପାଉନାହିଁ । ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆତ୍ମ- ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ଶିଖା ନଯାଏ, 
ତେବେ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଏଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟ ଭାରତର ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ମଧ୍ଯ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ 
ହେବନାହିଁ ।”' ° ମହାରାଜଙ୍କର ନିଜସ୍ଵ ଅଭିମତ ଥୁଲା ¬ ସାମାନ୍ୟ ସମ୍ବଳରେ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ 
ଅଧୂକ ଜାଗାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବ । ସେ ଭାବୁଥୁଲେ, ଏହି ସେବାର ଦ୍ଵାର ଦେଇ 
ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ କଲ୍ୟାଣର ପଥ ସୁଗମ କରିବାକୁ ହେବ । ଯାହାଫଳରେ ଜନସାଧାରଣ 


୧. ସ୍ବାମୀଜୀଙ୍କ ଏହି ଚିଠି ୧୮୯୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ୍ଦ, ଜୁଲାଇ ମାସ ୧ ୬ତାରିଖରେ ପାଇ ମହାରାଜ ତା ପରଦିନ ଅଖଣ୍ଡା ନନ୍ଦଙ୍କୁ 
ଲେଖ୍‌ଲେ: ଗତକାଲି ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ପତ୍ର ପାଇଲି ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, “{3.୮ୌ1706€ ୮୦୮ ର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 0୮7680୮7॥୮୮9 
ଯେମିତି ହୁଏ, କୌଣସି ଭାବରେ ବା ଅନ୍ୟଥା ଯେମିତି ନହୁଏ । . . ତୁମେ ଏ ବିଷୟ ଖୁବ୍‌ କରିବା ଯେଉଁଥୁରେକି 
ପରମହଂସ ଦେବଙ୍କର ॥୮ ଓ 3 ।©6୦|୩09 ପ୍ରଚାର ହୁଏ ତାହାର ନନ ସର୍ବଦା କରିବ । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ଯ ଲେଖୁଛନ୍ତି 
ଯେ, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ କାହିଁକି, ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଗଙ୍ଗାଧର ଓ ସହକର୍ମୀ ମାନେ କାହିଁକି ଯାଉନାହାନ୍ତି? 


୧୩୬ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଧୀରେଧୀରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଓ ମିତବ୍ୟୟୀ ହେବାକୁ ଶିଖ୍‌ବେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦୁଭିକ୍ଷ 
କବଳରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ । ସେହି କାରଣ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଏ ମହାରାଜ ସେବାବ୍ରତରେ 
ନିଯୁକ୍ତ ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦଙ୍କୁ ପୁନରାୟ ୧୮୯୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ୍ଦ ଜୁଲାଇ ମାସ ୨୭ ତାରିଖରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, 
‹“ ସାମୀଜୀ କ୍ରମାଗଚ ପତ୍ରରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥୁରେ କି 0୮66ଠା)୩୮ ହେବ... ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ 
କରାହେବ । ୩୮୦୪୮ଞ ୩୮ ଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ପଠାଉଛି । ତାହା ହେଲେ ତୁମେ ଆଲାହିଦା ୦୦୮୮୮୭ 
ଖୋଲିପାରିବ ଏବଂ ଯେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ 0୮୮୦୫୦୮୩୮୩୦ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ହେବ । ମହାରାଜ 
କାର୍ଯ୍ୟର ନୀତି ନିୟମ କରିବାକୁ ଯେମିତି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମିତି ଟିକିନିଖୂ ବିଷୟରେ 
ମଧ୍ଯ ପରାମଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେବାକାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଲେଭିଞ୍ଜ ସାହେବଙ୍କୁ 
ସମ୍ବର୍ଦ୍ନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଉକ୍ତ ପତ୍ରର ଶେଷାଂଶ ରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ‹ ସେତେବେଳେ 86€7?8୮୮(୮ 
5&୮-୮୮୩ ମାନଙ୍କୁ 17/16 କରିବ ଯେମିତିକି 09୮7656୮01 ରହିବେ ଏବଂ ସେଥପାଇ 1.6\¥1096€ 
୭ଥା୮୩୦୦ ଙ୍କୁ ॥1ଥମାଓଃ ଦେଇପାରିଲେ ଭଲହୁଅନ୍ତା । ୮୩୫ଥଞ ୮ଥ୮୨/ ୮୮୦୮୦୦ୋ ଅତି ଉତ୍ତମ 
ସ୍ଥାନରେ ସଜାଇ 0€୦୦୮ଥ୫୮୦୦ \//||) 7୦,//୫୮୫ ଯଦି ହେଲା ତ ଭଲ । ଠିକ୍‌ ସମୟରେ 
ତ୍ରିଗୁଣାତୀତାନନ୍ଦ ସେଠାକୁ ପ୍ରେରିତ ହେଲେ, ସେ ମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ 
ଜଣାଇଲେ | କଲିକତା ମଠରୁ ପ୍ରେରିତ ଓ ବରହମ୍‌ପୁର ସହରରୁ ସଂଗ୍ହୀତ ବସ୍ତ୍ର ଦୁଃସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ଯରେ ସାହେବଙ୍କ ହାତରେ ବିତରଣ କରାଗଲା । ସେଦିନ ପ୍ରାୟ ଏକହଜାର ନରନାରୀ ଓ 
ଶିଶୁଙ୍କୁ ବିବିଧ ବ୍ୟଞ୍ଜନାଦି ଦେଇ ଭୋଜନ କରାଇ ସନ୍ନ୍ଯାସୀ ସେବକବୂନ୍ଦ ପରମତୂପ୍ରତି ଲାଭ 
କଲେ । ମୁଶ୍ରିଦାବାଦ୍‌ରେ ଆରଉ୍ଭତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଶେଷ ହେବାରୁ ଦୁଃସ୍ଥ ଅନାଥ 
କେତୋଟି ଶିଶୁଙ୍କୁ ନେଇ ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦ ମହୁଲାଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ଅନାଥାଶ୍ରମ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ 
ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେଲେ । ତ୍ରିଗୁଣାତୀତାନନ୍ଦ ଦିନାଜପୁରରେ ଦୃଭିକ୍ଷ ପ୍ରପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କ ସେବାକାର୍ଯ୍ୟ 
ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ହେଲେ । ସେ ଜିଲ୍ଲାପ୍ରଶାସକ ମି: ବୋନହାମ୍‌ କ୍ୟାଷ୍ଟର୍‌ (?\#୮ 80ମା) 87୮) ୦&$16୮) 
ଙ୍କ ସହିତ ପରାମଁଶ କରି ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ତାରିଖରେ ବିରଲ ଗ୍ରାମରେ ସାହାଯ୍ୟ ବିତରଣ ଆରମ୍ଭ 
କଲେ । ଜାତିଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଚାରିମାସ ଦୁଭିକ୍ଷ ପୀଡ଼ିତ ମାନଙ୍କର ସେବା କରି ସେ ଜିଲ୍ଲାପ୍ରଶାସକ 
ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧ୍ବାସୀମାନଙ୍କର ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା ଅର୍ଜନ କରିଥୁଲେ । ବିରଜାନନ୍ଦ ବୈଦ୍ୟନାଥଧାମ 
ଦେଓଘରକୁ ଯାଇ ସେବାକାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲେ । ପ୍ରକାଶାନନ୍ଦ ଦକ୍ଷି ଣେଶ୍ଵରରେ ଅତିବୃଷ୍ଟି ଓ 
ଅନାହାରକ୍ଲିଷ୍ଟ ଦୁଃସ୍ଥମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ୧୮୯୯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ମଧ୍ଯଭାଗରେ 
କଲ୍ୟାଣାନନ୍ଦ କିଷନୂଗଡ଼କୁ ଯାଇ ଦୁଭିକ୍ଷ ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ସେ 
ବର୍ଷର ଶେଷ ଭାଗରେ ପଚାଶଜଣ ବାଳକ ଓ କୋଡ଼ିଏଜଣ ବାଳିକାଙ୍କୁ ଂ ନେଇ କିଛିଦିନପାଇଁ 
ଗୋଟିଏ ଅନାଥାଶ୍ରମ ପରିଚାଳନା କଲେ । ସେହି ବର୍ଷର ଶେଷଭାଗରେ ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦ ଓ ସଦାନନ୍ଦ 
ଭାଗଲପୁରର ଘୋଘା ଅଞ୍ଚଳରେ ସେବାକେନ୍ଦ୍ର ସଂଗଠନ କଲେ, ଖାଣ୍ଡୋୟାରେ ନିରଞ୍ଜନାନନ୍ଦ 


୧. ସ୍ଵାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦଙ୍କର ୧୮୯୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ୧ ତାରିଖର ଚିଠି । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ୧୯୦ ୦୩ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, ଅଗଷ୍ଟ 
ମାସ ୨୪ ତାରିଖର ଚିଠିରୁ ଜଣାଯାଏ ଅନାଥ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥୁଲା ୧୦୬ । ତାହାଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ 
୨୦୦ ଜଣ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦିଆଯାଇଥିଲା । 


ସେବାକାର୍ଯ୍ୟରେ ଆତ୍ମନିଯୋଗ କଲେ । ଯେଉଁଠାରୁ ମଣିଷର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ସମ୍ବାଦ ମିଳିଲା 
ସାଧୁସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚୁ ସେବାକର୍ମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ, ନିଜର ସୁସସ୍ବାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟକୁ 
ବିସର୍ଜନ ଦେଇ ନରନାରୟଣ ସେବାଯଜ୍ଞରେ ପ୍ରାଣପାତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ଏହିଭାବରେ 
ଦୁଃଖପୀଡ଼ିତ ଆଉ୍ଭ ମନୁଷ୍ଯକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସେବା କରି ନବଯୁଗର ଆଦର୍ଶ ବେଦାନ୍ତର 
ବ୍ୟବହାରିକ ପ୍ରୟୋଗଦ୍ଵାରା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଏକ ଆଲୋଡ଼ନ ହେବାରୁ ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ 
ବହୁଜନ ହିତାୟ ଶୁଭକର୍ମରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭୂତପୂର୍ବ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଲା । 


ନାନାସ୍ଥାନରେ ସେବାକାର୍ଯ୍ୟ ସଂଗଠନ ଛଡ଼ା ଦକ୍ଷିଣଦେଶରେ ପ୍ରଚାର ଓ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟପାଇଁ 
ସ୍ଵାମୀ ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ ମାନ୍ଦ୍ରାଜକୁ ପ୍ରେରିତ ହେଲେ । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଭୁଖଣ୍ଡରେ ସ୍ଵାମୀ ଅଭେଦାନନ୍ଦ ଓ 
ସ୍ଵାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦ ବେଦାନ୍ତ ପ୍ରଚାର ସ୍ଥାୟୀଭାବରେ ସଂଗଠନ କରିବାପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥୁଲେ । 
ଚତୁର୍ଦିିଗରେ ଏହା ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଯାଇଥୁଲା । ଅନ୍ନଦାନ, ବିଦ୍ୟାଦାନ, ଧର୍ମଦାନ-- ଏହି ଦାନଧର୍ମର 
ମହିମା ନବଜାଗରଣର ସୂଚନା ଦେଇଥଲା । କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତାର ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ମଧ୍ଯରେ ମହାରାଜ 
ତାଙ୍କର ସ୍ଵଭାବସୁଲଭ ସ୍ନେହପ୍ରୀତି- ଭଲପାଇବା ଗୁରୁଭ୍ରାତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେପରି ଭାବରେ 
ରକ୍ଷା କରିଥୁଲେ ତାହା ସଂଘର ଆଦର୍ଶ ହୋଇରହିଯାଇଛି ।° ଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ କର୍ମରତ 
ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରରେ ଲେଖୁଥିଲେ, ? ‹ ତୁମକୁ ଥରେ ଦେଖୁବାର ଇଚ୍ଛା ମଝିରେ 
ମଝିରେ ବଡ଼ ବଳବତୀ ହେଉଛି, ଏବେ କଣ କରିବି କହିଲ ଦେଖୁ ? ତୁମେ ମତେ ଭୁଲିଯାଇଛ 
ନା ଟିକିଏ ଟିକିଏ ମନେରଖୁଛ ??? କେତେମାସ ପରେ ସେ ପୁଣି ଲେଖୁଥୁଲେ, ” “` ମହନ୍ତ ! 
ତୁମେ କେବେ କଲିକତା ଆସିବ, ମଠପାଇଁ ଯାହା କିଣାହୋଇଛି ତାହା ଥରେ ଦେଖୁବ ନାହିଁ ? 
ସେବାକର୍ମରେ ରତ ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଦୁଗଁଁପୂଜା ପରେ ମହାରାଜ ଲେଖ୍‌ଲେ, “/##' 810)/ଞ 
©୦୮ଞ୫୦୪୩୮୦5, ୮୮୦୮୦୮୫ ଥମ)ଠ ଆଲିଙ୍ଗନ ।୦ ,/୦।”, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚିଠିରେ ସେ ତାଙ୍କୁ 
ଲେଖୁଥିଲେ, “ତୁମକୁ ଆଉ କଅଣ କହିବି ଭାଷା ଖୋଜି ପାଉନାହି, ତୁମେ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ 
ଠ୮ଞ୮ମଠ ୮୦୦୦୮୦୩୦୮ ଏବଂ ଆମେ ତୁମକୁ କୋଳ କରି ନାଚିବୁ ।'? 


ଏହିପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କର 
ନେତୃତ୍ଵର ସର୍ବତୋମୁଖୀ ପ୍ରତିଭା । 


ମୂଳକେନ୍ଦ୍ର ଆଲାମ୍‌ବଜାର ମଠର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁଶ୍ଙ୍ଖଳ ହୋଇଉଠିଛି । ସ୍ଵାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଙ୍କର 


୧. ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମହେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦ୍୍ତମହାଶୟଙ୍କର ଅଭିମତ ପ୍ରଣିଧାନଯୋଗ୍ୟା ସେ ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, 
‹‹ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଧୟନ କରିବାପାଇଁ ସିମଳାରେ ବାସ କରୁଥ୍‌ଲେ ସେତେବେଳ ଠାରୁ 
ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଏହି ଭାବଟି ବିଶେଷ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥୁଲା ଯେ ଅନ୍ୟର ଭାବପ୍ରତି ବିଶେଷ ଆସ୍ଥା ରଖୁ 
ସେ କଥା କହୁଥୁଲୋ ଏଥ୍ଵପାଇଁ କେହି କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରିନାହାଁନ୍ତି । ଯଦି “ ଅଜାତଶତ୍ରୁ' ଏହି ଶବ୍ଦଟି 
ବର୍ତମାନ କାହାକୁ ମଧ୍ଯ କୁହାଯାଇପାରେ ତାହାହେଲେ ରାଖାଲ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଯେ ସେହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଅଜାତଶତର । 
( ଶ୍ରୀମଦ୍‌ ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କ ଜୀବନର ଘଟଣାବଳୀ, ୩ୟ ଖଣ୍ଡ, ପୃ:୩୧ ) 

୨. ୧୮୯୭ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ୧୮ ତାରିଖରେ ଲିଖ୍ତ ପତ୍ର । 


୩. ୭.୫.୧୮୯୮ ତାରିଖରେ ଲିଖୁତ ପତ୍ର | 


୧୩୮ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଗୋଟିଏ ପତ୍ରରୁଂ ସେଇ ସମୟକାର ମଠର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ପରିଚୟ ମିଳେ ¬ ' “ମଠର 
ନିୟମ ଆଦିର କଥା ବୋଧହୁଏ ତୁମେ ଶୁଣିଛ। ପ୍ରାତଃ ଛଅଟାରୁ ସାତଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୟାନ, 
ତା'ପରେ ସ୍ତବପାଠ ଧାରାବାହିକରୂପେ, ଜଣେ ଜଣେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଠ କରନ୍ତି, 
ତାପରେ ୦୫ 5୨୫୮” ହୁଏ, ତାପରେ ହାଲୁଆ ଭକ୍ଷଣ ଇତ୍ଯାଦି । ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଉଠି ପୂଜାଦି 
କରୁଛି ।... ଓପରଓଳି ପାଞ୍ଚଟାରୁ ଛଅଟା ହରିଭାୟା ଗୀତା କ୍ଲାସ୍‌ କରନ୍ତି । ଆଚାର୍ଯ୍ୟର ଭାଷ୍ୟ 
ଚାଲିଛି । ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଆଗାମୀକାଲି ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଆରତି ପରେ ପୁନର୍ବାର ଗୋଟିଏ 
ଘଣ୍ଟା ଧାନ ଓ ପରେ ୟ୍ୟଃ୨୪୦୮ ଠାଥ୫୭ ହୁଏ । ମଝିରେ ମଝିରେ ଶ୍ରୀପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ମଧ୍ଯ 
ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୀତ ହୁଏ । ମୋଟ ଉପରେ ମଠର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ଅତିସୁନ୍ଦର 
ଭାବରେ ଚାଲିଛି ।”” ସ୍ଵାମୀ ତ୍ରିଗୁଣାତୀତାନନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପତ୍ର। ରୁ ତଦାନୀନ୍ତନ ମଠର 
ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଧାରଣା କରିହୁଏ । ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି- ମଠରେ ଏଇ 
କେତେଜଣ ମହାପୁରୁଷ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ¬ ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ସ୍ଵାମୀ ତୁରୀୟାନନ୍ଦ, ସ୍ଵାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ, 
ସ୍ଵାମୀ ଅଦ୍ଭୁତାନନ୍ଦ, ସ୍ଵାମୀ ସଦାନନ୍ଦ, ସ୍ଵାମୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, ସ୍ବାମୀ ବିରଜାନନ୍ଦ, ସ୍ଵାମୀ ପ୍ରକାଶାନନ୍ଦ, 
ସ୍ଵୀମୀ ନିର୍ଭୟାନନ୍ଦ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବିମଲଚୈତନ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଶୁଦ୍ଧଚୈତନ୍ୟ, ଶ୍ରୀମାନ ନନ୍ଦଲାଲ 
ମୁଖୋପାଧ୍ଯଧାୟ । କଲିକତାରେ ଅଛନ୍ତୈ-- ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ସ୍ବାମୀ ଯୋଗାନନ୍ଦ, ସ୍ବାମୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ, 
ଶ୍ରୀମାନ କୃଷ୍ଣଲାଲ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ । ଏମାନେ ଦିନେ ଦୁଇଦିନ ମଧ୍ଯରେ ମଠକୁ ଆସିବେ । ... 
ଆହୁରି ବିଦେଶରେ ଏଇ ମଠଭୁକ୍ତ ଅନେକ ସାଧୁ- ମହାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି । ... ମଠରେ ଆଉ ଜଣେ 
ଅଛନ୍ତି, ସେ ଏହିସବୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଦାସ | ... ମଠରେ ଜଣେ ବ୍ରାହୁଣ ଅଛନି | ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ 
ଭିକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ରାନ୍ଛି କରି ଦିଅନ୍ତି । ଆଉଜଣେ ଶୃଦ୍ର ବ୍ଯକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେ ମଠର ଯାବତୀୟ 
ପରିଚାରକର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ।?? 


ମଠର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ମିଶନର କର୍ମସୂଚୀର ସାପ୍ତାହିକ ବିବରଣ ମହାରାଜ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି 
ଏବଂ ସ୍ଵାମୀଜୀ ବାହାରେ ଥଲେ ତାଙ୍କୁ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ପଠାନ୍ତି । ଏଇ ବିବରଣୀ ମଧ୍ଯରେ 
ମଠରେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ପାଠ ହୋଇଛି ବା କିଏ କେଉଁ ବିଷୟରେ |€ଠୀା[4୮€ ଦେଇଛି, 
କିଏ କଣ 0୮\/&16 5[0,/ କରିଛି??? ତାହାମଧ ସଂକଳନ କରିବାକୁ ହୁଏ । ସେହି ସମୟର 
ଗୋଟିଏ ସାପ୍ତାହିକ ବିବରଣୀ ପାଠକଲେ ଅନ୍ୟତମ କମ୍ମକ୍ଷେତ୍ର ମାନ୍ଦ୍ରଜମଠର ଜୀବନଧାରାର 
ପରିଚୟ ମିଳିବ । ମଠବାସୀ ଚାରିଜଣ- ସ୍ଵାମୀ ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ, ସ୍ଵାମୀ ସଦାନନ୍ଦ, ସ୍ବାମୀ ଆମ୍ମାାନନ୍ଦ 
ଓ ମି: ଗୁଡ଼ଭଇନ୍‌ । କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ସହାୟକ ଭକ୍ତ ଆଲାସିଙ୍ଗା । ଜୁଲାଇ ମାସର `( ୧୮୯୭) 
ବିବରଣୀରେ ଦୈନନ୍ଦିନ କର୍ମସୂଚୀ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । 


୧. ୯.୫,.୧୮୯୭ ତାରିଖରେ ସ୍ବାମୀ ରାମକୃଷ୍ାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଲିଖୂତ ପତ୍ରା 
୨. ଏକ ପ୍ରକାରର ଲଘୁ ବ୍ୟାୟାମ ବିଶେଷା 

୩. ୨୨.୧.୧୮୯୮ ତାରିଖରେ ଲିଖୁୂତ ପତ୍ର | 

୪. ସ୍ଵାମୀ ତୁରୀୟାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଲିଖ୍ତ ମହାରାଜଙ୍କର ପତ୍ରାଂଶରୁ | 


ଲୋକହିତାୟ ୧୩୯ 


ସକାଳ ୫ଟା କେବଳ ଶନିବାର --ସ୍ବାଧ୍ଧାୟ 

ସକାଳ ୬ଟା ଶଯ୍ୟାତ୍ୟାଗ 

ସକାଳ ୬ଘ. ରୁ ୭ଟା ରାମାୟଣ ପାଠ 

ସକାଳ ୭ଘ. ରୁ ୯ଟା ଅତିଥୁ ଅଭ୍ୟାଗତମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ 
ପୂର୍ବାହ୍ନ ଅଘ. ରୁ ୧୦ଟା ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ରଚନାବଳୀପାଠ ଓ ଆଲୋଚନା 


ପୂର୍ବାହ୍ନ୧୦ଘ. ରୁ ୧୧ଘ.୩୦ମି: ସ୍ନାନ ଓ ଆହାର 

ପୂର୍ବା୧୧୧ଘ.୩୦ମି. ରୁ ଅପରାହୁ୧ଟା: ବିଶ୍ରାମ 

ଅପରାହ,୍‌ ୧ଘ. ରୁ ୪ଟା ସ୍ଵାଧ୍ୟାୟ 

ଅପରାହ୍ନ ୪ଘ. ରୁ ୭ଟା ଅତିଥୁ ଅଭ୍ୟାଗତମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ 


କିନ୍ତୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ, ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ବେଲୁଡ଼ ମଠରେ ଗୃହୀତ ନିୟମକାନୁନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 
ସବୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମାନିକରି ଚଳିବାକୁ ହେଉଥଲା । ସ୍ଵାମୀଜୀ ଗୋଟିଏ ଚିଠିରେ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଲେଖୁଥୁଲେ, 
“ ` ମଠର ନ୍‌ଧାଃଞ 300 6 5107 5ର ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ ବା ବଙ୍ଗଳା କପି ଶଶୀକୁ ପଠାଇବ 
ଏବଂ ସେଠାରେ ଯେମିତି ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ତାହା ଲେଖୁବ |”? ° 


ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ସ୍ଵାମୀ ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦଙ୍କର ବେଦାନ୍ତ ପ୍ରଚାର- କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ମଧ୍ଯ 
ବିଷେଶ ଲକ୍ଷଣୀୟ । ମଠରେ ରବିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭାଗବତ ବା ଗୀତା, ମଙ୍ଗଳବାର ଓ 
ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉପନିଷଦ ଏବଂ ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ରାତ୍ରି ଆଠଟାରେ ଭଜନ ହୁଏ । ଏହା 
ବ୍ଯତୀତ ସ୍ବାମୀ ରାମକୂୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ ପ୍ରତି ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ୱ୍ବାଇଏମ୍‌ସି ଏବଂ ସୋମବାର 
ଅପରାହ୍ନରେ ବ୍ଲାକ୍‌ ଟାଉନ୍‌ରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଧାରାବାହିକ କ୍ଲାସ୍‌ ନେଉଥ୍ବଲେ । 


ଆମେରିକାରୁ ସ୍ବାମୀ ଅଭେଦାନନ୍ଦ, ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ସ୍ଵାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦ ସେମାନଙ୍କର 
କାର୍ଯ୍ୟବିବରଣୀ ନିୟମିତ ପଠାଉଥାଆନ୍ତି । ଚତୁ ୍ଦ୍ଦିଗରେ ବିପୁଳ କର୍ମଯଜ୍ଞର ସୂଚନା 
ଦେଖାଦେଇଥୁଲା । ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଏବଂ ଦେଶ- ବିଦେଶରେ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ 
ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଯୋଗାଯୋଗ ସଂସ୍ଥାପିତ ହେବାରୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ସଂଘର କର୍ମସୂଚୀ ଦୃଢ଼ି 
ଭିଭି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା । 


ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ନୂତନ- ପ୍ରତିଷ୍ଚିତ ମିଶନର କର୍ମସୂଚୀର ଦ୍ରୁତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ନିମିତ୍ତ 
ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇ ପଡ଼ିଥୁଲେ । ମୁଷ୍ଟିମେୟ କେତେଜଣ ସାଧୁ ସେବା- କର୍ମୀ, କିନଛୁ ସ୍ବାମୀଜୀଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷା 
ଏହି ସାମାନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟକ ରାମକୃଷ୍ଣ - ସମର୍ପିତ ପ୍ରାଣ ସାଧୁଗଣ ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କ ନେତୃତ୍ଵରେ 
ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ” ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଗୃହିତ ପରିକଳ୍ପନାକୁ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବେ । ସେ 
ମହାରାଜଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରରେ ଲେଖ୍‌ଲେ- ‹ ‹ ମୋର ବର୍ଭମାନ ଘଡ଼ିକେ ଘୋଡ଼ା ଛୁଟୁଛି | ମୁଁ 
ଚାହେଁ ଦ୍ରୁତତର କାର୍ଯ୍ୟ, ନିର୍ଭୀକ ହୃଦୟ ।? କୌଣସି ସେବାକର୍ମୀର କୌଣସି ବିଫଳତା ବା 


୧. ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ବାଣୀ ଓ ରଚନା, ୧ମ ସଂ, ୭ / ୩୩୯ | 


୧୪୦ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଅଭିପ୍ରେତ ନୈପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରଭୂତିରେ ସେବାକର୍ମୀର କୌଣସି .ସଂବାଦ 
ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର କର୍ଣ୍ଡଣଗୋଚର ହେଲେ ସେ ସମୟସମୟରେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଉଠୁଥ୍‌ଲେ ।- ଦଳର 
ନେତା ମହାରାଜଙ୍କୁ କେତେ ବେଳେ ଏହାପାଇଁ ଦାୟୀ କରୁଥ୍‌ଲେ, କେତେବେଳେ ବା 
ସେବାକର୍ମୀମାନଙ୍କର ଦୋଷତ୍ରୁଟିର କୈଫିୟତ ତଲବ କରୁଥୁଲେ । କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଥ୍‌ରେ 
ସୁଚାରୁରୂପରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ସେବାକର୍ମୀଗଣଙ୍କର ମଧ୍ଯ ଯେଉଁଥୁରେ ଭୁଲ୍‌ ବୁଝିବାଦ୍ଵାରା ମନ 
କ୍ଷୁଣ୍ଡ ନ ହୁଏ, ଅଥଚ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛାମଧ୍ଯ ଯେଉଁଥ୍‌ରେ ପ୍ରତିପାଳିତ ହେବ ¬ ଏହି ଭଳି ଜଟିଳ 
ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ହେଉଥୁଲା ମହାରାଜଙ୍କୁ । ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ 
ମହାରାଜ ଯେଉଁ ସୁଗଭୀର ଅନ୍ତଦୃଷ୍ଟି ଓ ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରିଚୟ ଦେଇଥୁଲେ ତାହା ଗୋଟିଏ 
ଦୁଇଟି ଘଟଣାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାଦ୍ଵାରା ଆମର ବକ୍ତବ୍ୟ ପରିସ୍ଫଟ ହେବ । 


କେତେଜଣ ସାଧୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଦେଶର ଦକ୍ଷିଣଅଞ୍ଚଳକୁ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ 
ମଠରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ କୌଣସି 
ଖବର ସ୍ବାମୀଜୀଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା । ସେ ଅବିଳମ୍ବେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାପାଇଁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ 
ମହାରାଜଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖୂଲେ । ସବୁ ଆଡ଼କୁ ବିବେଚନା କରି ଧୀର- ସ୍ଥିର ମହାରାଜ ମାନ୍ଦ୍ରାଜରେ 
ସ୍ଵାମୀ ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଲେଖୁଲେ, ““ତୁମେମାନେ ଅନେକେ ସେଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛ, 
ଦେଖ, ଯେମିତି ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟର କ୍ଷତି ନହୁଏ । 94183/ ¡5 ଠା? ଏକଥା ଯେମିତି ସବଦା ସୁରଣ 
ରହେ । ଖର୍ଚ୍ଚ ପତ୍ର ଯେମିତି ବିବେଚନା କରି କରିବ । କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଯେମିତି ବେଶୀ ନ 
ତୁଏ । କାହାରି \⁄|11୮5 ଶୁଣି ଚଳିବ ନାହିଁ | ୩୦ ୮€©€0 ୮୦୮ ୦ଷ୮€ 1୮୦୮ 1)© ୦୮୦1୮10୦୮ ୦୮ 
୦୩୮5; ୦୮୪/ ୦୦ \/୦(।୮ ୦୨/୮୮ ୦।।୮/ \,/[ ୮10) ¡5 [୮୦୦୮ ଥମଠ 9651. ସ୍ଵାମୀଜୀ ସେମାନଙ୍କ 
ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସାଧନଭଜନ କିମ୍ବା \/0୮ ନକରି ¡1ଥାଃ 800 ଥା୮- 
।୦୫୫।୨ ବୁଇନ୍ତି ।... ତୁମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଚକ୍ଷୁଲଜ଼ା କରିବ ନାହିଁ; ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଚକ୍ଷୁଲଜ୍ଜା 
କରି କାହାକୁ ମଧ୍ଯ ୮୫୫6 କରାଯାଏ ନାହିଁ ।୮” ଅନ୍ୟର ମନରେ ଆଘାତ ନଦେଇ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କ 
ଆଦେଶ ପାଳନ ପାଇଁ ସୁନିପୁଣ ହସ୍ତରେ କଉଁବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ମହାରାଜଙ୍କର “ରାଜବୁଦ୍ଧିଂର ଏଇଟା 
ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ମାତ୍ର । ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଯେ କେତେ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜାକୁ 
ସହିବାକୁ ହେଉଥଲା ତାହା ମହାରାଜଙ୍କର ୧୯୦୨ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଫେବୃଆରୀ ୨୦ ତାରିଖରେ 
ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କୁ ଲେଖା ଚିଠିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ । ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, '‹‹ ଆଜି ତୁମର ଖଣ୍ଡିଏ ପତ୍ର 
ପାଇଲି । ପୂର୍ବପତ୍ରର ଜବାବ ମୁଁ ୩୩୦91516୮୦୦ |6[୮ ଦ୍ଵାରା ଦିନେ ଦୁଇଦିନ ମଧ୍ଯରେ ପଠାଉଛି । 
ତୁମେ ମନରେ ସେମିତି ଭାବନାହିଁ ଯେ ଶରତ ସେମିତି କଥା ଲେଖୁଛି ବା କହିଛି । ମୋର ପତ୍ର 
ପାଇଲେ ଅନେକଟା ବୁଝିପାରିବ। ମୁ ସେହି ପତ୍ର ପଢ଼ି ଛିଣ୍ଡାଇ ପକାଇ ଦେଇଛି । 


ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦୁର୍ଗାପୂଢାର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା । ଆଲାମ୍‌ବଜାର ମଠରେ ଘଟରେ- 


୧. ୧୮.୧୨.୧୮୯୭ ତାରିଖର ପତ୍ର | 


ଲୋକହିତାୟ ୧୪୧ 


ପଟରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ଆୟୋଜନ ହେଲା । ସୁଶୀଲ ମହାରାଜ ପୂଜକ, ତନ୍ତ୍ରଧାରକ ସୁଧୀର 
ମହାରାଜ । ନବରାତ୍ରି ଉପଲକ୍ଷେ ବେଦଜ୍ଞ ତୁରୀୟାନନ୍ଦଜୀ ନଅଦିନ ଧରି ଚଣ୍ଡୀପାଠ କଲେ । 
ପୂଜା କେତେଦିନ ଆନନ୍ଦର ସ୍ରୋତ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା । ଜପ, ଧାନ, ପାଠ, ତା'ସହିତ ତୀବ୍ର 
କର୍ମ ମଧ୍ଯରେ ଆଲାମ୍‌ବଜାର ମଠବାସୀଙ୍କର ଜୀବନଧାରା ଉଜ୍ପଳ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ରୂପାୟନ କରିବାକୁ 
ଅଗ୍ରସର ହେଲା । 


ଇତିମଧ୍ୟରେ ୧୮୯୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ୍ଦ ଜୁନ ମାସ ୧୨ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ୫ଟାରେ ( ସେହି 
ସମୟରେ ସୁବୋଧାନନ୍ଦ ମଠବାସୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବକ୍ତୃତା ଦେଉଥଲେ) ଗୋଟିଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ 
ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା । କଲିକତାର ଅନେକ ଘରଦ୍ବାରର କ୍ଷତି ହେଲା, କିଛି ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ମଧ୍ଯ 
ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିଲେ । ଜୁନମାସ ୧୪ ତାରିଖର ଗୋଟିଏ ପତ୍ରରେ ମହାରାଜ ଲେଖୁଛନ୍ତି, 
“ଦୁଇଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଅତି ଭୟାନକ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇ ଆମ ମଠର ଅନେକ 
ସ୍ଥାନ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ଓ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଠା୮ଥ୦୮୧ ହୋଇଛି । ଏ ଘର ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ । 
ଏହି କାରଣରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉଦୁବିଗ୍ନ ଅଛ୍୍‌ ।”” ବସ୍ତୁତଃ ତାପରଦିନରୁ 
ଗୋଟିଏ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୃହର ସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । 


ମଠ ଓ ମିଶନର ବିବିଧ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ଯରେ ମହାରାଜଙ୍କର କର୍ମ ଦକ୍ଷତା ଚମକ୍ରାର ଭାବରେ 
ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେବା ଦେଖୁ ଆନନ୍ଦିତ ସ୍ଵାମୀଜୀ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ୧୮୯୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, 
ନଭେମ୍ବର ମାସ ୩୦ ତାରିଖରେ ଲେଖୁ୍‌ଲେ, ' 'ଏଏହି ଆଠନଅ ମାସ ତୁମେ ଯେଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ 
ଖୁବ୍‌ ବାହାଦୁରୀ ଦେଖେଇଛ ।”? ଏତେ ପ୍ରକାରର ଜଟିଳ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ଯରେ ଜଡ଼ିତ ଥାଇ ମଧ୍ଯ 
ମହାରାଜ ଥୁଲେ ନିଲେପ କର୍ମ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟର ବାହ୍ୟିକ ଚିହ୍ନ ତାଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ଦେଖାଯାଇନଥିଲା; 
କର୍ତୂତ୍ଵର ଅଭିମାନ ବା ନେତୃତ୍ତ୍ଵର ଦର୍ପ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁନଥ୍‌ଲା । ୧୮୯୮ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଫେବୃଆରୀ 
ମାସ ୧୪ ତାରିଖରେ ସ୍ଵାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟଦେଶରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବତ୍ତନ କରି ସଂଘ ପରିଚାଳନାର 
ଦାୟିତ୍ସ୍‌ ଅନେକାଂଶରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ମହାରାଜଙ୍କର କର୍ମଭାର ଅନ୍ଥ ପରିମାଣରେ ଲାଘବ 
ହୋଇଥିଲା । ମହାରାଜ ମଧ୍ଯ ତାଙ୍କ ପରି ଯୋଗ୍ୟ ସହକମ୍ମୀଙ୍କୁ ପାଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୋଧ କରିଥୁଲେ । 
ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଵାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦଙ୍କର ଏହି ଶୁଭ ଯୋଗାଯୋଗ ରାମକୃଷ୍ଣ ସଂଘର 
ବିକାଶ ଓ ବିସ୍ତାରର ଇତିହାସରେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଅଧୁକାର କରିଅଛି । 

ମଠର ନିଜସ୍ଵ ଗୋଟିଏ ଭୂମିଖଣ୍ଡ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ମହାରାଜ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା 
କରିଥିଲେ । ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ଵର କାଳୀମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଭୂମି ଖଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହେଲେ 
ମଧ୍ଯ କର୍ଭୂପକ୍ଷଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ସର୍ତ ଆଦି ମାନିନେବା ସମ୍ଭବପର ହେଲାନାହିଁ । କାଶୀପୁର 
ଉଦ୍ୟାନବାଟୀଂ କିଣିବା ପାଇଁ ବହୁବିଧ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ଯ ମଠ କତୁଁପକ୍ଷ ସେହି ସମୟରେ 
ସଫଳ ହେଲେନାହିଁ ।୨ ଗଙ୍ଗାର ଉଭୟ କୂଳରେ କାମାରହାଟି, କୋନ୍ନଗର, ବେଲୁଡ଼ ପ୍ରଭୂତି 


୧. “'ବାସବିକ ଏହି ମଠ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ମଠ ' ¬ ସ୍ଵାମୀଜୀ ଓ ମହାରାଜ ଏହି ଅଭିମତ ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ | 
୨. ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହେନାହିଁ, ଏଇ ଉଦ୍ୟାନବାଟୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ମଠର ଅଧ୍କାରରେ 
ଆସେ ୧୯୪ ୬ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, ଏପ୍ରିଲ ମାସ ୨୭ତାରିଖରେ । 


୧୪୨ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜମିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାହେଲା । ଅବଶେଷରେ ବର୍ତମାନର ବେଲୁଡ଼ମଠ ଯେଉଁ 
ଜମିରେ ଅବସ୍ଥିତ, ସେଇ ଜମିର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲା ।୧ ମହାରାଜଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚିଠିରୁ ଜଣାଯାଏ, - 
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ମଠ କରଉ୍ଭୁପକ୍ଷଙ୍କର ତଦାନୀନନ୍ତ ପରିକଳ୍ପନାଟି ସ୍ଵାମୀ ତ୍ରିଗୁଣାତୀତାନନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟିଏ 
ପତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ସେ ୧୮୯୮ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ୨୫ ତାରିଖରେ ପ୍ରମଦାଦାସ 
ମିତ୍ରଙ୍କୁ ଲେଖୁଛନ୍ଥି, ମଠ ନିର୍ମାଣର ବ୍ୟୟଭାର ଇଶ୍ଵର ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ୪୦ ( ଚାଳିଶ ) 
ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇ ୧୮ବିଘା " ଉତ୍ତମ ଜମି ଗଙ୍ଗାର ପଶଣ୍ଚିମକୂଳରେ କ୍ରୟ କରାହୋଇଛି, ଆହୁରି 
ମଧ୍ଯ ମଠପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଏକଶହ ବିଘା ଜମି ସେହି ଜମିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ କ୍ରୟ କରିବାପାଇଁ ଅଛି । 
ଜମି କିଣାରେ ଖାଲି ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ୧୦ / 
୧୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ । ଏତେ ଅଧକ ବ୍ୟୟଭାର ଏକମାତ୍ର ଭଶ୍ଵରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କିଏ ନେବାକୁ 
ସମର୍ଥ ! ପୁଣି ୧୮୯୮ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ୍ଦ ମାର୍ଚ ମାସ ୬ ତାରିଖରେ ସ୍ଵାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସ୍ବାମୀ 
ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ` 'ଗତକାଲି ଏହି ଜାଗାଟି ୩୯,୦୦୦ ଟଙ୍କାରେ କ୍ରୟ କରାହୋଇଛି | 
ଶ୍ଵେତ-ପଥରର ମନ୍ଦିର ଓ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଗୃହ ନିର୍ମାଣର ଆୟୋଜନ ହେଉଅଛି । ଶୀଘ୍ର ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ 
ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଦେଖୂ ଶୁଣି ଲୋକ ଅବାକ୍‌ ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି! ସେହି ସମୟରେ ମଠ- କଭୁ ପକ୍ଷଙ୍କ 
କୌଣସି ଗଚ୍ଛିତ ଧନ-ସମ୍ପଭି ନ ଥଲା । ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ଜଣେ ବିଦେଶିନୀ ଶିଷ୍ୟା ଶ୍ରୀମତୀ 
ହେନରୀୟେଟା ମୁଲାରଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଠର ଉକ୍ତ ଜମି କିଣା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ 
କରିଥୁଲା । ଅର୍ଥ ନ ଥୁଲେ ମଧ୍ଯ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାର ଯନ୍ତ୍ରସ୍ବରୂପ ସ୍ଵାମୀଜୀ, ମହାରାଜ ପ୍ରମୁଖ 
ସନ୍ନ୍ୟାସୀବୃନ୍ଦ ବିରାଟ ଓ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ଵପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି 
ଠାକୁରଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତ ପାଉଥୁଲେ, ସେହିଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥୁଲେ । 


ନୂତନ କ୍ରୟ କରାଯାଇଥୁବା ଜମି ଖୁବ୍‌ ଅସମତଳ ଥୁଲା, ସେଠାରେ ନୌକା ମରାମତି 
ପ୍ରଭୃତି କାମ ହେଉଥୁଲା । ଜମିର ଉତ୍ତର- ପ୍ରାନ୍ତରେ ଗଙ୍ଗା ତୀରରେ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଦୁଇଟି ଓ 


୧. ବେଲୁଡ଼ ମଠର ଜମି ଖଣ୍ଡିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀମା କହିଥ୍‌ଲେ, ମୁଁ କିନୁ ବରାବର ହିଁ. ଦେଖୁଥୁଲି, ଠାକୁର ଯେମିତି 
ଗଙ୍ଗାର ସେପାରିର ସେଇ ଜାଗାଟିରେ- ଯେଉଁଠି ବଉଁମାନ ମଠ, କଦଳୀ ବଗିଚା-ଫଗିଚା- ତା ଭିତରେ ଘର, 
ସେଠାରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି । ( ଶ୍ରୀଶ୍ରୀମାଙ୍କର କଥା, ୨ୟ ଭାଗ, ପ୍‌:-୪୮) 

୨. ୫.୨.୧୮୯୮ ତାରିଖରେ ଶଶୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଲିଖୂତ ପତ୍ରର ଅଂଶ | 

୩. ପ୍ରକୃତପକ୍ଷରେ ଜମିର ପରିମାଣ †୮।୫। ୯୫୦୯ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ ୨୨ ବିଘା । 

୪. ଶ୍ରୀମତୀ ମ୍ୟାକାଲାଉଡ଼ଙ୍କର ସ୍ମନତିକଥାରୁ ଗୃହୀତ । ଏହିସବୁ ଘରର ସଂସ୍କାର ଓ ପରିବର୍ଭନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥୁଲା 
ମିସେସ୍‌ ଓଲିବୁଲ୍‌ଙ୍କର ଅର୍ଥ ଆନୁକୁଲ୍ୟରେ । 


ଲୋକହିତାୟ ୧୪୩ 


ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ଘର ଥଲା: ଉଭୟ ଅଂଶର ସଂଯୋଗ ସ୍ବରୂପ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବାଘର 
ଥିଲା ଏବଂ ତାହାର ପୂର୍ବରେ ଗୋଟିଏ ବାରଣ୍ଡା ଗଙ୍ଗା ଆଡ଼କୁ ଉତ୍ତର- ଦକ୍ଷିଣରେ ବିସ୍ତୃତ ଥୁଲା । 
ଏହା ବ୍ୟତୀତ କମ୍ଚାରୀମାନଙ୍କର ରହିବା ପାଇଁ ଗୃହର ଉତ୍ତର- ପଶ୍ଚିମାଂଶରେ ଆଉ ଏକ ଛୋଟ 
ପୃଥକ୍‌ ଘର ଥ୍ବଲା । ଅବସ୍ଥିତ ଘର ଯାହା ଥିଲା ତାହା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପୂର୍ବକ ବାସୋପଯୋଗୀ ମଠ 
ଗୃହ ଓ ଶ୍ରୀଜୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଵାମୀଜୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥୁଲେ । ଆଇନବିଦ୍ବ 
କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟର ଏଟର୍ଣ୍ଣି ଓ ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତ ପଲ୍‌ଟୁ ବାବୁଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ଜମିରେ 
ବେଢ଼ା ଦେଇ ଘେରା ହେଲା । ଘର ତିଆରି ବ୍ୟାପାରରେ ଆଡ଼ିଆଦହ-ବାସୀ ଇଞ୍ଜନିୟର ରାୟ 
ପି.ସି.ବାନାଜି ବାହାଦୁରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ସ୍ବାମୀ ବିଜ୍ଞାନାନନ୍ଦ ` ନିର୍ମାଣ କର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ । 
ମହାରାଜ ଜୁନ୍‌ ମାସ ୧୮ ତାରିଖରେ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, “ “ନୁଆ ମଠରେ ରହିବାପାଇଁ 
ପାଞ୍ଚ ଛଅଟି ଘର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାପାଇଁ କନଟ୍ରାକ୍ଟର୍‌ ସହିତ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି । ତିନିମାସରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ 
ହୋଇଯିବ । ଆଗାମୀ ଆଶ୍ଵିନମାସରେ ମଠ ସେଠାକୁ ଉଠିଯାଇପାରେ ।`? ମଠରେ ସଂରକ୍ଷିତ 
ଡାଏରୀରୁ ଦେଖାଯାଏ, ମହାରାଜ ପ୍ରତ୍ୟେକଦିନ ଥରେ ଏବଂ ଦିନେ ଦିନେ ଏକାଧୂ୍କବାର ନୁଆ 
ଜମିରେ ଆସି କାମ ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି । 


ଆଲାମବଜାର ମଠ ରହିବାପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ହେବାରୁ ଓ ନୂଆ ଜମିରେ ଗୃହନିର୍ମାଣ 
କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ ସୁବିଧାଜନକ ହେବ ବିବେଚନା କରି ବେଲୁଡ଼ରେ ନୂତନ କ୍ରୀତ” ଜମିର 
ଦକ୍ଷିଣ ପାଖରେ ଗଙ୍ଗାକୂଳରେ ନୀଳାମ୍ବର ମୁଖାଜିଙ୍କର ଉଦ୍ୟାନବାଟୀକା ଭଡ଼ା ନିଆଗଲା । 
ଫେବୃଆରୀ ମାସ ୧୩ ତାରିଖ ( ୧୮୯୮ )ରେ ଏହି ଉଦ୍ୟାନବାଟୀକାକୁ ମଠ ସାମୟିକ ଭାବରେ 
ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଗଲା । ଧ୍ୟାନ-ଭଜନ ଅଧ୍ଯୟନ- ଅଧ୍ୟାପନା ସେବାକାର୍ଯ୍ୟ ସଂଗଠନ ଇତ୍ୟାଦି 
ବିଷୟରେ ମଠ ପ୍ରାଣଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଲା । 


୧୮୯୮ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଜନ୍ମତିଥ୍‌ ଦିନ ନିକଟବତ୍ତୀ ହେବାରୁ ଜନ୍ମୋତ୍ସବର 
ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଲା । ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ବର ମନ୍ଦିରର ତଦାନୀନ୍ତନ ପରିଚାଳକ ତ୍ରୈଜ୍ଞୋକ୍ୟବାବୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ 
ସର୍ତ ଆରୋପ କରିଥୁଲେ । ରାମକୃଷ୍ଣ ସଂଘ ପକ୍ଷରେ ତାକୁ ମାନିନେବା ସମ୍ଭବପର ହେଲାନାହିଁ । 
ଫଳରେ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ଵର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଅନ୍ୟଥର ପରି ସାଧାରଣ ଉତ୍ସବ କରାଗଲାନାହି । 
ସ୍ଵାମୀ ଯୋଗାନନ୍ଦ ଓ ସ୍ଵାମୀ ନିରଞ୍ଜନାନନ୍ଦ ଅଶେଷ ପରିଶ୍ରମ କରି ଗଙ୍ଗାର ପଶ୍ଚିମ କୂଳରେ ଦା 
ପରିବାରର ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସାଧାରଣ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କଲେ। ନୀଳାମ୍ବର 
ବାବୁଙ୍କ ଗୃହରେ ଅବସ୍ଥିତ ମଠରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଫେବୃଆରୀ ମାସ ୨୨ ତାରିଖରେ ତିଥୁ୍‌ପୂଜା 
ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ଅନୁଶ୍ଵିତ ହେଲା ଉତ୍ସବର କ୍ଷୁଦ୍ର ବିବରଣୀ ସ୍ଵାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟିଏ 
ପତ୍ରାଂଶରୁ ମିଳେ । ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, 'ତିଥୁପୂଜା ଦିନ ସୁଶୀଳ ପୂଜାରୀ ଓ ସୁଧୀର ତନ୍ତଧାରକର 
କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥୁଲେ । ସେଦିନ ଶତାଧ୍ଵକ ଲୋକ ପ୍ରସାଦ ପାଇଥୁବଲେ । ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଗୋଟିଏ 


୧. ତାଙ୍କର ସନ୍ନ୍ଯାସ ୯ ଅଗଷ୍ଟ ୧୮୯୯ରେ ହୋଇଥିଲା । 
୨. ଜମିକିଣାର ବଇନା ୧୮୯୮୩ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ୍ଦ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ୩ ତାରିଖରେ କରାଯାଇଥୁଲା ଜମି ରେଢେଷ୍ରି 
କରାହେଲା ୧୮୯୮୩ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ୫ ତାରିଖରେ । 


୧୪୪ ବ୍ରଜ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ସୁନ୍ଦର ଆରତୀ ସ୍ତବ ରଚନା କରିଛନ୍ତି - 
ଖଣ୍ଡନ ଭବବନ୍ଧନ ଜଗବନ୍ଦନ, ବନ୍ଦି ତୋମାୟ, 
ନିରଞ୍ଜନ, ନରରୂପଧର, ନିଗୁଣ ଗୁଣମୟ |॥| 
ନମୋ ନମୋ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟମନାତୀତ 
ମନୋବଚନୈକାଧାର, 
ଜ୍ୟୋତିର ଜ୍ୟୋତି ଉଜ୍ସଵଳ ହୃଦିକନ୍ଦର 
ତୁମି ତମ-ଭଞ୍ଜନ-ହାର ॥ 
ଧେ ଧେ ଧେ ଲଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗ 
ବାଜେ ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ମୃଦଙ୍ଗ 
ଗାଇଛେ ଛନ୍ଦ ଭକତବ୍ୂନ୍ଦ ଆରତି ତୋମାର ॥ 
ସମସ୍ତେ ସମବେତ ହେବାପରେ ଆରତି ହେଲା । ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମସ୍ତକରେ ଜଟା, କଣ୍ଠରେ 
କୁଣ୍ଡଳ ଓ ଶରୀରରେ ବିଭୂତି ଧାରଣ କରିବାରୁ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଶୋଭା ଦେଖାଯାଇଥୁଲା । ଆମେମାନେ 
ଅନେକେ ସେପରି ସାଜିଥିୁଲୁ । ରାତ୍ରି ବାରଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା ହୋମ ଆଦି ହୋଇଥୁଲା । ସେଦିନ 
ଗଙ୍ଗା ଓ ସୁରେନ୍‌ ମହୁଲାରୁ ମହଣେ ଓଜନର ଦୁଇଟା ଛେନାବରା ନେଇ ହାଜିର ।?”° ସେଦିନ ହିଁ 
ସ୍ଵାମୀଜୀ ବ୍ରାହ୍ମଣେତର ଜାତିର ପ୍ରାୟ ପଚାଶଜଣଙ୍କର ଉପନୟନ ସଂସ୍କାର କରିଥୁଲେ । ଏହାପର 
ରବିବାର, ଫେବୃୟାରୀ ମାସ ୨୭ ତାରିଖରେ ଗଙ୍ଗାତୀରରେ ପୂରଣ୍ତଚନ୍ଦ୍ର ଦା ମହାଶୟ ଠାକୁରଘର 
ନିର୍ମାଣ ନିମିତ୍ତ ଯେଉ ଜମି ସଂଗ୍ରହ କରିଥୁଲେ, ସେଇ ଜମିରେ ସାଧାରଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ 
ହେଲା । ଅସଂଖ୍ୟ ଭକ୍ତ ସମାଗମରେ ଉତ୍ସବଟି ଆନନ୍ଦ ମୁଖରିତ ହେଲା । ଅଗଣିତ ସ୍ଥାନୀୟ 
ନରନାରୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୀମତୀ ମ୍ୟାକ୍‌ ଲାଉଡ଼୍‌, ଶ୍ରୀମତୀ ଓଲିବୁଲ୍‌, ଶ୍ରୀମତୀ ମୂଲାର୍‌ ଓ ଶ୍ରୀମତୀ 
ନୋବଲ୍‌-ପ୍ରଭୂତି ସବୁ ବିଦେଶିନୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉତ୍ସବକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ 
ସାର୍ବଜନୀନରୂପ ଧାରଣ କଲା । ସେଦିନ ତ୍ରୈ ଲୋକ୍ୟବାବୁ ପ୍ରମୁଖ କେତେଜଣ ଚେଷ୍ଟାରେ 
ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ଵର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ମଧ୍ଯ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା । 


ଫେବୃୟାରୀ ମାସ ୨୭ ତାରିଖ, ରବିବାର ଆଉ ଗୋଟିଏ କାରଣରୁ ମଧ୍ଯ ବିଶେଷ 
ଗୁରୁତ୍ଵପୂଣ୍ଠ । ସେଦିନ” ପ୍ରାତଃକାଳରେ ସ୍ଵାମୀଜୀ ନୀଳାମ୍ବରବାବୁଙ୍କ ଗ୍ରହରେ ସ୍ଥାପିତ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ 
ଠାକୁରଙ୍କର ପାଦୁକାରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଧ୍ଯାନସ୍ଥ ହେଲେ। ଧ୍ୟାନ ଓ ପୂଜା ପରେ ସେ 


୧. ବେଲୁଡ଼ରୁ ତା ୬.୩.୧୮୯୮ରିଖରେ ଶଶୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଲିଖୁତ | 

୨. ସ୍ଵାମୀଜୀ ଡା ୨୫ ଫେବୃୟାରୀ ୧୮୯୮ ରେ ରାମକୂଷ୍ାନନ୍ଦଜୀଙ୍କୁ ଲେଖ୍ଥୂଲେ, ଯେଉଁ ଜମି କିଣାହୋଇଛି ଆଜି ଆମେ ତାର 
ଦଖଲ ନେବୁ ଏବଂ ଯଦିବା ଏବେ ସେଇ ଜମିରେ ମହୋତ୍ସବ କରିବା ସମ୍ବବପର ନୁହେଁ, ତଥାପି ରବିବାର ଦିନ ତାଉପରେ 
ମୁଁ କିଛିନା କିଛି କରାଇବି । ଅନ୍ତତଃ ଶ୍ରୀଜୀଙ୍କର ଉସ୍ମନାବଶେଷ ସେଇଦିନ ଆମର ନିଚ୍ଚସ୍ଵ ଜମିରେ ନେଇଯାଇ _ ପୂଜାକରିବାକୁ 
ହିଁ ହେବ । ତା ୬୩୧୮୯୮ରିଖର ପ୍ରାକ୍‌ ଉକ୍ତ ଚିଠିରେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀ ଲେଖୁଥୁଲେ, ‹“ଗତ ରବିବାର ଦାଁଙ୍କର ଗୃହରେ 
ମହୋତ୍ସବ ଅତି ଉତ୍ତମରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି । ପ୍ରାୟ ଅନ୍ୟବର୍ଷଭଳି, ସେଦିନ ନୂଆ ଜାଗାରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ନିଜେ ଠାକୁରଙ୍କୁ 
ନେଇଯାଇ ପୂଜା ଓ ହୋମ କରିଥୁଲେ ଏବଂ ପାୟସାନ୍ନ ଭୋଗ ହୋଇଥଲା । ସେଇ ଦିନଟି ଥୁଲା ତା ୨୭ ଫେବୃୟାରୀ 
୧୮୯୮ | 


ଲୋକହିତାୟ ୧୪୫ 


ଆତ୍ମାରାମଙ୍କର ପାତ୍ରଟ୍‌ ଦକ୍ଷିଣ ସ୍କନ୍ତ୍ରେ ଧାରଣ କରି ମଠ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଭୂମିଖଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ 
ଅଗ୍ରସର ହେଲେ, ମଠବାସୀଗଣ ଓ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେଲେ | ଶଙ୍ଖ- ଘଣ୍ଟା ନିନାଦରେ 
ଗଙ୍ଗାର ତଟଭୂମି ଆନନ୍ଦ ମୁଖରିତ ହେଲା, ଯାଉଯାଉ ସ୍ଵାମୀଜୀ କହିଲେ, ଠାକୁର ମୋତେ 
କହିଥୁଲେ, ‹“ତୁମେ କାନ୍ଧରେ ନେଇ ମତେ ଯେଉଁଠାକୁ ଯିବ, ମୁ ସେଇଠାକୁ ହିଁ ଯିବି ଓ ରହିବି | 
ସେଇଟା ଗଛତଳ ହେଉ ବା କୁଡ଼ିଆଘର ହେଉ । ସେଥୁପାଇ ମୁ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ଧାରଣ 
କରି ନୂଆ ମଠଭୂମିକୁ ନେଇ ଯାଉଛି । ନିଣ୍ଢିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥାଅ ବହୁ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 
 ବହୁଜନହିତାୟ” ଠାକୁର ସେଇସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ ।”? 


ମଠ ଜମିରେ ନିଜ୍ଦିଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ଆସନ ଉପରେ ଅଆମ୍ମାରାମଙ୍କର ପାତ୍ର” 
ସ୍ଥାପନ କରି ସ୍ଵାମୀଜୀ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କଲେ । ସେ ନିଜେ ପୂଜା ଓ ହୋମ କରି ପାୟସାନ୍ନ 
ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ । ପୂଜା ସମାପନ କରି ସ୍ଵାମୀଜୀ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, 
“ ଆପଣମାନେ ଆଜି କାୟମନୋବାକ୍ୟରେ ଠାକୁରଙ୍କର ପାଦପଦୁରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେମିତି 
ମହାଯୁଗାବତାର ଠାକୁର ଆଜିଠାରୁ ବହୁକାଳ “ବହୁଜନହିତାୟ ବହୁଜନସୁଖାୟ' ଏହି ପୁଣ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ 
ଅବସ୍ଥାନ କରି ଏହାକୁ ଓ ସର୍ବଧର୍ମର ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ଵୟ କେନ୍ଦ୍ର କରିରଖନ୍ତି ।”°” ମହାରାଜ ପ୍ରଭୂତି 
ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତେ ସେପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ । ପୂଜା ସମାପନାନ୍ତେ “ଆମ୍ମାରାମଙ୍କର ପାତ୍ରଟି” 
ପୂର୍ବସ୍ଥାନକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଗଲା । ଏହିପରି ଭାବରେ ବେଲୁଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ନୂତନ 
ଯୁଗର ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ର । 


୧୮୯୮ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଶେଷଭାଗ । କଲିକତା ମହାନଗରୀରେ ପ୍ଲେଗ୍‌ 
ରୋଗର ପାଦୁର୍ଭାବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ଭୀଷଣ ଆ ତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କଲା । ମୃତ୍ୟୁ କବଳରେ 
ଯେତେ ମନୁଷ୍ୟ ନ ପଡ଼ିଲେ, ପ୍ଲେଗ୍ର ଆତଙ୍କରେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର କଠୋର ବିଧୂୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର 
ଭୟରେ ସେତିକି ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଜୀବନ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଲା । ଦଳଦଳ କରି ଲୋକମାନେ 
ସହର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ । ମହାରାଜ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ୨୯ ତାରିଖରେ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କୁ 
ଲେଖୁ ଜଣାଇଲେ, “ଏବେ କଲିକତାରୁ ବହୁତ ଲୋକ ପଳାଇଯାଉଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଖୁବ୍‌ 
୮ଥ୮।୦ ହୋଇଯାଇଛି | ବୋଧହୁଏ ୨/୪ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଚାଲିଯିବେ। 
ପ୍ଲେଗରୋଗର ବିଭୀଷିକା ଯେ କିପରି ରୂପ ଧାରଣା କରିଥୁଲା ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କର ଗୋଟିଏ 


ସ୍ଵାମୀ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ( ୪ର୍ଥ ସଂ, ପୃ:୧୧୦) ଅନୁସାରେ ତା ୯ ଡ଼ିସେମ୍ବର ୧୯୯୮ରିଖରେ ନୂଆ ମଠ ଜମିରେ 
ସ୍ଵାମୀଜୀ ଯଜ୍ଞ କରି ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥୁଲୋ ସ୍ଵାମୀ ଗମ୍ଭୀରାନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ¦45୫।୦୮/ ୦୮ 1୩6 ନ୍‌ଞ୮୫|୮୯୮୩୫୮୩୮୫ 
!/|ଷ!1) 870 /#1୫୫୦୮ ( ପ୍‌: ୧୩୦) ଓ “ଯୁଗନାୟକ ବିବେକାନନ୍ଦ (୩ୟ ଭାଗ, ୨ୟ ସଂ, ପୃ:୧୭୯-୧୮୧ ) ଗହ 
ଦୁଇଟିରେ ଏଇ ତାରିଖଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଉପର ଲିଖ୍ତ ଦୁଇଖଣ୍ଡ ପତ୍ରରୁ ନିଃସଂଶୟରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏଯେ, ତା ୨୭ 
ଫେବୃୟାରୀ, ୧୮୯୮ ରିଖରେ ସ୍ଵାମୀଜୀ ନୂଆ ମଠକମିରେ ଯଜ୍ଞକରି ଠାକୁର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥ୍‌ଲୋ ମଠ ଡାଏରୀରୁ ମିଳେ, 
‹9[4 [୮26୦. 1998: 7|୮ଥା‹୦୦୮ \#&5 ।8[©୮ 10 116 ୮\/ [81୮ 8ମଠ ।¬€ ୮€\// //8 1୮ \/85 ୦୦୮୭୪1୮୮।୦(©୦.' ସେଦି¢ 
ସମ୍ଭବତଃ ନବନିର୍ମିତ ଠାକୁରଘରେ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାହୋଇଥୁଲା। 
୧. ତାମ୍ର ନିର୍ମିତ ଡବାରେ ରକ୍ଷିତ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଦେବଙ୍କର ପବିତ୍ର ଭସ୍ମାସ୍ଥି ଏ ଆମ୍ମାରାମଙ୍କର ଡବା” ବା ଶ୍ରୀଜୀ ନାମରେ ପରିଚିତ 
ଥୁଲା । 
୨. ସ୍ବାମୀ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ବାଦ, ପୂର୍ବକାଣ୍ଡ, ପୃ:୧୧୧। 


୩. ସ୍ବାମୀ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ବାଦ, ପୂର୍ବକାଣ୍ଡ, ପୃତ୧୧୨ | 


୧୪୬ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଚିଠିରୁ ତାହା ଜଣାଯାଏ । ସେ ଲେଖଥୁଲେ, "+© ୦୦୮୩1୮(।।© 10 © ।୮୦©୮ 117€ ୦୦ାୀଠ 
5୮ଥ0୦୦,/ ୦୮ 1୮© ୮ାଞଠା4© ୮୦ଠଧା|ଥି।[୦୮୭.(? ବାଗ୍ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ରୋଗର ଭୟାନକ 
ବ୍ୟାପକତା ଦେଖୁ ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ ଜୟରାମବାଟୀ ପଠାଇ ଦିଆହେଲା ।” ଟେଲିଗ୍ରାମ୍‌ରେ କଲିକତା 
ନଗରବାସୀମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ସ୍ଵାମୀଜୀ ଦାର୍ଜିଲିରୁ ଆସି କଲିକତାରେ ଉପସ୍ଥିତ 
ହେଲେ ମେ ମାସ ୩ ତାରିଖରେ । ପ୍ରୟୋଜନ ହେଲେ ନୂଆକରି କିଣା ହୋଇଥୁବା ମଠର 
ଜମିକୁ ବିକ୍ରୟ କରି ବିପନ୍ନ ମନୁଷ୍ୟର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ । ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ଏହି ପଣ ଜାଣିପାରି 
ସନ୍ୟ୍ୟାସୀମାନେ ସେବାକ ମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ । ହିନ୍ଦୀ ଓ ବଙ୍ଗଳାରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡବିଲ୍‌ ଛପାଇ 
ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କରଣୀୟ ନିର୍ଦେଶସମୂହ ବିତରଣ କରାଗଲା, ଜନତାଙ୍କୁ ଭରସା ଦିଆଗଲା- 
-ରାମକୁଷ ମିଶନ ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବତୋ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ: କରିବ | ରାସ୍ତାଘାଟ ପରିଷ୍କାର 
କାମରେ ସାଧୁସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଲାଗିପଡ଼ିଲେ । ବିଶେ ଷଜ୍ଞ 9୮ ।।&୮୩୮୯୭1୮”5 ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 
ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ୍‌ ବାସସ୍ଥାନର (56©9୮୦୦୦୫୮୦୮୩ ୦୫୮୮) ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଲା । 
ପ୍ଲେଗ୍‌ର ପ୍ରକୋପ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ନହେବାରୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର କଠୋର ବିଧୂବ୍ୟବସ୍ଥା 
ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହେବାରୁ ଅନ୍ଧ ସମୟ ମଧ୍ଯରେ ସ୍ବାଭାବିକ ଅବସ୍ଥା ଫେରିଆସିଲା । ମହାରାଜ ନାନାତସ୍ଥାନରୁ 
ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାଙ୍କର ନିପୁଣ ହସ୍ତରେ ମଠର ତହବିଲ ପରିଚାଳନା କରିବା ଫଳରେ ମଠ 
ବିକ୍ରୟର ବିପଦଜନକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅ।ଉ କେବେ ଉଠିନାହି । ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନରେ ସ୍ଵାମୀଜୀ, ତୁରୀୟାନନ୍ଦ, 
ନିରଞ୍ଜନାନନ୍ଦ, ସଦାନନ୍ଦ, ସ୍ବରୂପାନନ୍ଦ ଏବଂ ମିସେସ୍‌ବୁଲ୍‌, ନିବେଦିତା, ମିସ୍‌ ମ୍ଯାକଲାଉଡ୍‌ ଓ 
ମିସେସ ପ୍ୟାଟରସନ୍‌ଙ୍କୁ ନେଇ ଆଲମୋଡ଼ା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମେ ମାସ ୧୧ ତାରିଖରେ ଯାତ୍ରା 
କଲେ । 


ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଅବଶିଷ୍ଟ ପ୍ଲେଗ୍‌ ସେବା- କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା 
କରିଥୁଲେ । ସେ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କୁ ବିସ୍ତୃତଭାବରେ ସମ୍ବାଦ ଲେଖ୍‌ ଜଣାଇଲେ । ସ୍ଵାମୀଜୀ ୧୮୯୮ 
ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ୍ର ମେ ମାସ ୨୦ ତାରିଖରେ ଆଲମୋଡ଼ାରୁ ତାଙ୍କୁ ଲେଖୂଲେ, “ସେଠାରେ ଯେଉଁ 
ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ୦ଥ୫୦ ଏବେ ହେଉଛି ତାପାଇଁ ସରକାରୀ ପ୍ଲେଗ୍‌ ହସପିଟାଲ୍‌ରେ ଅନେକ 
ଜାଗା ଅଛି ଏବଂ \/8୮୯ ରେ \/&୮ 0 ରେ ହସପିଟାଲ୍‌ ହେବାର କଥାହେଉଛି | ଏସବୁ ଦେଖୁ ଓ 
ଆବଶ୍ୟକ ବୁଝି ଯାହା ଭଲ ମନେକରିବ ତାହା କରିବ, ତେବେ ବାଗ୍‌ବଜାରରେ କିଏ କ”ଣ 
କହୁଛି ସେଇଟା ୮॥୬॥୦ ୦୮୮।୦୩ ନୁହେଁ ବୋଲି ଜାଣିବ ।... ଆବଶ୍ଯକ ସମୟରେ ଅଭାବ 
ଯେମିତି ନହୁଏ ଓ ଅଯଥା ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ଯେମିତି ନହୁଏ ¬ ଏହି ସବୁକୁ ଦେଖୁ କାମ. କରିବ |”? 
ଅଳ୍ପଦିନ ମଧ୍ଯରେ ପ୍ଲେଗ୍‌ ରୋଗର ଭୟ ସହରରୁ ଚାଲିଗଲା । ତା ପ୍ରରବର୍ଷ ପୁଣି ପ୍ଲେଗ୍‌ରୋଗ 
କଲିକତାରେ ଦେଖାଦେବାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ୩୧ ତାରିଖରୁ ମଠର ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ସେବାକାର୍ଯ୍ୟରେ 
ଅବତୀଣ୍ଣ୍ର ହେଲେ । ସେବାକାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପରିଚାଳନା କମିଟି 
ଗଠିତ ହେଲା । ଭଗିନୀ ନିବେଦିତା ତାହାର ସମ୍ପାଦିକା ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ । ସ୍ଵାମୀ ସଦାନନ୍ଦଙ୍କର 


୧. ତା ୧୭।୫।୧୮୯୮ ରିଖରେ ପରମଦାଦାସ ମିତ୍ର ଙ୍କୁ ଲିଖ୍‌ତ ପତ୍ର । 
୨. ଶରୀମା ଢଜୟରାମବାଟୀ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ତା ୧୨ ଜୁନ, ୧୮୯୮। ପ୍ଲେଗ୍ରୋଗ ପାଇହ କେବଳ ସେ ଜୟରାମବାଟୀ ଯାଇଥୁଲେ 
କି ନାହିଁ, ଏ ବିଷୟରେ ଦ୍ରିମତ ଅଛି । 


ଲୋକହିତାୟ ୧୪୭ 


ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ଵରେ ସାଧୁକର୍ମୀମାନେ, ଭଗିନୀ ନିବେଦିତା ଓ ଯୁବକ ଛାତ୍ରଦଳ ସହରର ରାସ୍ତାରେ 
ଓ ଗଳିରେ ଗଦା ହୋଇଥୁବା ଅଳିଆ ଆ ବର୍ଜନା ପରିଷ୍କାରର କଠିନ ଦାୟିତ୍ଵ ଗ୍ରହଣ କଲେ । 
ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସେବାଯନ୍ବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ଏଥରକ ମଧ୍ଯ ଅନ୍ଥ ସମୟ ମଧ୍ଯରେ ପ୍ଲେଗ୍‌ର 
ପ୍ରକୋପ ପ୍ରଶମିତ ହେଲା । ` କିନ୍ତୁ କଲିକତାବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇରହିଗଲା ତ୍ୟାଗବ୍ରତର 
ଗୋଟିଏ ଉନ୍ମଳ ସ୍ମତି । 


୬୬୩ ୬୬୧୩ ୬୯ 


ବେଲୁଡ଼ରେ ନୂତନ ଭୂମିଖଣ୍ଡର ଅଧ୍କାର ଲାଭ କରିବାର କିଛିଦିନ ମଧ୍ଯରେ ଦିନେ 
(ଏପ୍ରିଲ ମାସ ୭ ତାରିଖ) ଶ୍ରୀମା ନିଳାମ୍ବରବାବୁଙ୍କର ଉଦ୍ୟାନସ୍ଥିତ ମଠକୁ ଆସିଲେ । ତାଙ୍କ 
ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲେ ସ୍ଵାମୀ ଯୋଗାନନ୍ଦ, ବ୍ରହ୍ମାଚାରୀ କୃଷ୍ଣଲାଲ ଓ ଗୋଲାପ ମା । ନୌକା ଘାଟରେ 
ଲାଗିବା ମାତ୍ରେ ମଠରେ ମାଙ୍ଗଳିକ ଶ ଝଁଧ୍ଵନି ହେଲା । ଶ୍ରୀମା ଅବତରଣ କରିବାପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଗଣ 
ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣ ଧୋଇ ତାଙ୍କୁ ଠାକୁରଘର ବାରଣ୍ଡାକୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ଜଣେଜଣେ କରି 
ସମସ୍ତେ ଆସି ପ୍ରଣାମ କଲେ । ଶ୍ରୀମା ନିଜହସ୍ତରେ ପୂଜା କଲେ ଓ ଭୋଗ ନିବେଦନ କଲେ । 
ଆହାର ପରେ ବିଶ୍ରାମ କରି ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ସମୟରେ ଶ୍ରୀମା ଫେରିଯିବା ପାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ 
ହେଲେ । ସେହି ସମୟରେ ସେବକ କୃଷ୍ଣଲାଲ ଆସି ସ୍ବାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କର ଅନୁନୟ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା 
ଜଣାଇଲେ, ‹ “ମା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ମଠର ନୁଆଜମିରେ ଥରେ ପଦଧୂଳି ଦେଇ ଯାଆନୁ |”? 
ଶ୍ରୀମା ନୌକାକରି ଅଗ୍ରସର ହେଲେ । ଭଗିନୀ ନିବେଦିତା, ମିସେସ୍‌ ବୁଲ୍‌ ଓ ମିସ୍‌ ମ୍ୟାକ୍ଲାଉଡ୍‌- 
-ଏମାନେ ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ବାସ କରୁଥିଲେ | ସେମାନେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ 
ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରି ଜମିଖଣ୍ଡକ ଦେଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ । ଆହ୍ଲାଦିତା ସଂଘଜନନୀ ମୃଦୁସ୍ଵରରେ 
ମନ୍ତବ୍ୟ କଲେ, ' ଏତେଦିନ ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ହେଲା- 
-ଠାକୁର ‹ ଏତେଦିନପରେ ମୁହଁ ଟେକି ଚାହିଁଛନ୍ତି ।?' ଅତଃପର ଶ୍ରୀମା କଲିକତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ଭନ 
କଲେ । 


ଅକସ୍ମାତ୍‌ ସ୍ଵାମୀଜୀ ସଦାନନ୍ଦକୁ ନେଇ ଲାହୋରରୁ ସିଧା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ୧୮ ତାରିଖରେ 
ନୀଳାମ୍ବରବାବୁଙ୍କର ଉଦ୍ୟାନସ୍ଥିତ ମଠରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ । ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା କିନ୍ତୁ 
ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ଭଗ୍ନସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଗଭୀର ଅନ୍ତମୁଖ ଭାବ ଦେଖୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ହେଲା । 
ଦୁଇତିନି ଦିନପରେ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଶରତ୍‌ ଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତୀ ମଠକୁ ଆସିବାରୁ ମହାରାଜ 
ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ' “ କାଶ୍ନୀରରୁ ଫେରିଆସି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଵାମୀଜୀ କାହାରି ସଙ୍ଗରେ କୌଣସି କଥାବାର୍ଭା 
କରୁନାହାନ୍ତି, ସ୍ତବୃଧ ହୋଇ ବସିରହିଛନ୍ତି, ତୁ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଗପସପ କରି ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର 
ମନକୁ ତଳକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର । ଶିଷ୍ୟ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ, 
ଅମରନାଥ ଦର୍ଶନ ପରଠାରୁ ଶିବ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଚାପି ବସିଛନ୍ତି । 


୧. ତା ୧୫ ଏପ୍ରିଲ ବେଳକୁ ସେବାକାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପର୍ବ ସମାପ୍ତ ହେଲା । ତା ୨୧ ଏପ୍ରିଲ କ୍ଲାସିକ୍‌ ଥ୍‌ଏଟରରେ 
ଭଗିନୀ ନିବେଦିତା ' ପ୍ଲେଗ ଓ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ କର୍ତବ୍ୟ” ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭାଷଣ ଦେଲେ । ସଭାପତିତ୍ଵ କରିଥଲେ ସ୍ଵାମୀଜୀ । 
ଏପ୍ରିଲ ମାସ ୩୦ ତାରିଖରେ ଶିଆଲଦହ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେବାକାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷହୁଏ । 


୧୪୮ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


କିଛିଦିନ ମଧ୍ଯରେ ସ୍ଵାମୀଜୀ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଉଠିଲେ । ଦୁଗାଁପୂଜା ଆସିଲା, ମଠରେ ଆମୋଦ 
ଆହ୍ଲାଦର ତରଙ୍ଗ ଉଠିଲା । ନବରାତ୍ରିବ୍ୟାପି ଚଣ୍ଡୀପାଠ ଓ ପଟ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ ହେଲା । 
ମହାସପ୍ତମୀ ଦିନ ସ୍ଵାମୀଜୀ ନିଜେ ହୋମ କଲେ । ସେଦିନହି ସେ କାଶ୍ମୀରରେ ଥୁବା ସମୟରେ 
ତାଙ୍କ ରଚିତ ଗଭୀର. ଭାବଦ୍ୟୋତକ କବିତା ମୃତ୍ୟୁରୂପା ମାତା (।<ଥ|| ॥୩€ //#୦୪୮୩୦୮) ପାଠ 
କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲେ । ମହାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ସେ ମହାରାଜ ଓ ବିମଳାନନ୍ଦଙ୍କୁ ନେଇ ବାଗ୍‌ବଜାରରେ 
ଥୁବା ଶ୍ରୀମାତା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଚରଣ ବନ୍ଦନା କଲେ । ମହାନବମୀରେ “ସପ୍ତଶତୀ” ହୋମ ଅନୁଷ୍ଠତ 
ହେଲା । ସ୍ଵାମୀଜୀ ସେହି ହୋମରେ ଯୋଗଦାନ କଲେ । ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମହାନନ୍ଦରେ 
ଅତିବାହିତ ହେଲା । 


ନଭେମ୍ବର ମାସର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ନୂତନ ଜମିରେ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜାଗୃହ, ରନ୍ଧନଶାଳା, 
ସାଧୁମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନଆଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହେଲା । ୧୮୯୮ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, 
ନଭେମ୍ବର ମାସ ୧୨ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀମା ନବନିମିତ ମଠରେ ଶୁଭ ପର୍ଦାପଣ କଲେ । ସଙ୍ଗରେ 
ଆଣିଲେ ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟ- ପୂଜିତ ଠାକୁରଙ୍କର ଫଟୋଟି । କେତେଜଣ ମହିଳା ଭକ୍ତମଧ୍ଯ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ 
ସଙ୍ଗରେ ଆସିଥୁଲେ। ଶ୍ରୀମା ସ୍ଵୟଂ ନୂତନ ଗୃହରେ ପୂଜାର ସ୍ଥାନକୁ ପରିଷ୍କାର କରି 
ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କଲେ । ଏହାପରେ ନୀଳାମ୍ବର ବାବୁଙ୍କ ଗୃହରେ ପୂଜା 
ପାଉଥୁବା ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଭୋଗ ନିବେଦନ କଲେ । ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି 
ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ । ଶ୍ରୀମା ଓ ତାଙ୍କର ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଯନ୍ନ ସହକାରେ ଭୋଜନ ପରିବେଷଣ 
କରାଗଲା । ସଂଘଜନନୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଶତଗୁଣରେ ବୃଢି 
ପାଇଲା । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ମରଣଯୋଗ୍ୟ ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ପରବତ୍ତୀ ସମୟର ଗୋଟିଏ ଉକ୍ତି, 
“ବୋଧଗୟାରେ ମଠ, ସେମାନଙ୍କର ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର, କୌଣସି ଅର୍ଥର ଅଭାବ ନାହି, 
କଷ୍ ନାହିଁ ଦେଖୁ କାନ୍ଦୁଥ୍ଲି, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଥୁଲି, “ଠାକୁର, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ରହିବାକୁ 
ଯାଗା ନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ଦ୍ଵାର ଦ୍ଵାର ବୁଲନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ଏମିତି ଗୋଟିଏ 
ରହିବାର ଯାଗା ହୁଅନ୍ତା !'? ଯାହାହେଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ମଠଟି ହେଲା ।” ' “ ନୀଳାମ,ରବାବୁଙ୍କର 
ଘରୁ ମଠ ନିଜସ୍ଵ ଜମି ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଗୃହକୁ ଉଠି ଆସିଲା ୧୮୯୯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ୍ଦ, ଜାନୁଆରୀ ମାସ 
୨ ତାରିଖରେ । ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ-ମହିମା ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାରର ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ନିଜସ୍ଵ ଜମିରେ 
ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାରୁ ରାମକୃଷ୍ଣ- ଗୋଷ୍ଠୀର ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଲେ ଓ ପରମାନନ୍ଦ ଲାଭ କଲେ । 
ଏହାର କିଛିଦିନ ପରେ ସ୍ଵାମୀଜୀ ଦିନେ ନୂଆ ମଠ ଗୃହରେ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପରିତୋଷ ସହକାରେ 
ଷୋଡ଼ଶୋପଚାରରେ ଭୋଜନ କରାଇଲେ । ସେ ପୁଣି ହାତଯୋଡ଼ି କରି କହିଲେ, ‹‹“ରାଜା, 
ତୁମର ମୂଲ୍ୟ ସେ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ ଜାଣୁ ଯେ ତୁମର ଠିକ୍‌ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇପାରିବୁ?”? 
ଅପୂର୍ବ ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁ ମଠବାସୀଗଣ ମୋହିତ ହେଲେ । 


୧. ଶ୍ରୀଶ୍ରୀମାୟେର୍‌ କଥା, ୨ୟଭାଗ, ପୃ;୪୮-୪୯ | ନବନିର୍ମିତ ଠାକୁରଘରେ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ 
ଶ୍ରୀମା “ନୂତନ ମଠ” ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥୁଲେ । ତା ୨୦ ଡିସେମ୍ବର ୧୮୯୮ (ମଠ ଡାଏରୀ ) 


ଲୋକହିତାୟ ୧୪୯ 


ଉତ୍ତର ଭାରତ ପରିଭ୍ରମଣ କରି ନିବେଦିତା କଲିକତା ଫେରିଲେ ୧୮୯୮ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, 
ନଭେମ୍ବର ମାସ ୧ ତାରିଖରେ । ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ୧୦।୨ ନଂ ବୋସ୍‌ପଡ଼ା ଲେନରେ ଭଡ଼ାଘରେ 
ତାଙ୍କ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା । କେତେଦିନ ମଧ୍ଯରେ ନିବେଦିତାଙ୍କର ଭାବୀ କର୍ମକେନ୍ଦ୍ର ନିମନ୍ତେ 
ନିକଟବର୍ଭୀ ୧୬ନଂ ବୋସପଡ଼ ଲେନ୍‌ରେ ଭଡ଼ାଘର ନିଆଗଲା । ନିବେଦିତା ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର 
କର୍ମସୂଚୀ ନେଇ ସ୍ଵାମୀଜୀ ଓ ମହାରାଜଙ୍କର ସହିତ ପ୍ରାୟ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । 
ଅବଶେଷରେ ନଭେମ୍ବର ମାସ ୧୨ ତାରିଖର ଅପରାହ୍ନରେ ବଳରାମ ବାବୁଙ୍କ ଗୃହରେ ଗୋଟିଏ 
ଘରୋଇ ସଭାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥଲା । ସଭାରେ ସ୍ଵାମୀଜୀ, ମହାରୀଜ ମହାପୁରୁଷ ମହାରାଜ 
ପ୍ରଭୃତି ଯୋଗ ଦେଇଥୁଲେ । ଭଗିନୀ ନାରୀଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର କର୍ମସୂଚୀ ପ୍ରଦାନ କଲେ । 
ସେ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସାଦରେ ଗୃହୀତ ହେଲା । 


ନଭେମ୍ବର ମାସ ୧୩ ତାରିଖ ରବିବାର ଶ୍ୟାମାପୂଜା ଦିନ ଶ୍ରୀମା ନିବେଦିତାଙ୍କ ଗୃହରେ 
ସ୍ଵହସ୍ତରେ ପୂଜା କଲେ । ପୂଜାନ୍ତେ ସେ ନିବେଦିତାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟୀକୁ ପ୍ରାଣଭରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ, 
ନିବେଦିତା ମଧ୍ଯ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଉଠିଲେ । ଏହି ଆନନ୍ଦଉତ୍ସବରେ ସ୍ଵାମୀଜୀ, ମହାରାଜ ଓ 
ଶରତ୍‌ ମହାରାଜ ମଧ୍ଯ ଯୋଗଦାନ କରିଥୁଲେ । ତା” ପରଦିନ ଥୁଲା ସୋମବାର । ସାହିର କେତୋଟି 
ଛୋଟ ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା । ସ୍ଵାମୀଜୀ, ମହାରାଜ, ବିରଜାନନ୍ଦ ଓ 
ସୁରେଶ୍ଵରାନନ୍ଦ ପୁଣି ସେଦିନ ଆସି ସେମାନଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ । ଦେଶର ନାରୀ ଜାଗରଣ 
ଆନ୍ଦୋଳନର ଏହି ସୂଚନା ନିବେଦିତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କ୍ରମେ ଶକ୍ତଶ୍ରାଳୀ ହୋଇଉଠିଲା । 


ରାମକୃଷ୍ଣ- ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଲାଭ କରୁଛି, ଚତୁଦ୍ଦିଗରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବ୍ୟାପକ କର୍ମ ଯଜ୍ଞ । 
ଆନନ୍ଦ- ଉତ୍ସବରେ ଓ କର୍ମର ଗତିଶୀଳତାରେ ପରିପୂଣ୍ଠ ଥୁଲା ଦିନସବୁ । ମଝିରେ ଗୋଟିଏ 
ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା, ୧୮୯୯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ୧୭ ତାରିଖରେ ଭକ୍ତ ପ୍ରବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର 
ଦତ୍ତ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ। ସ୍ବାମୀ ଯୋଗାନନ୍ଦ,` ଯାହାଙ୍କୁ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ କୁଷ୍ଣସଖା ଅର୍ଜ୍ଜନ” 
ବୋଲି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଚିହ୍ନିତ କରିଥୁଲେ, ୧୮୯୯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମାର୍ଗଶୀର ମାସରେ ୧୦/୨ ନଂ 
ବୋସପଡ଼ା ଲେନ୍ଵର ଗୃହରେ ଶେଷ ରୋଗଶଯ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କଲେ । ବହୁବିଧୂ ଚିକିତ୍ସା ଓ ସେବାଶୁଶ୍ରୁଷା 
ଚାଲିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଚେଷ୍ଟାକୁ ବିଫଳ କରିଦେଇ ସ୍ଵାମୀ ଯୋଗାନନ୍ଦ ୧୮୯୯୩ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, ମାର୍ଚ୍ଚ 
ମାସ ୨୮ ତାରିଖରେ ମହାସମାଧ୍‌ରେ ଲୀନ ହେଲେ । ଶ୍ରୀମା ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସେବକର 
ତିରୋଧାନରେ କାନ୍ଦିଉଠିଲେ, ସେ ପରେ କହିଲେ, ' ଗୃହର ଖଣ୍ଡେ ଇଟା ଖସିଲା, ଏଥର ସବୁ 
ଯିବେ ।”' ଗୁରୁଭ୍ରାତାଗଣ ବେଦନା ଜର୍ଜରିତ ହେଲେ । ମର୍ମାହତ ମହାରାଜ ପ୍ରିୟ ଗୁରୁଭ୍ରାତାଙ୍କର 
ବିରହରେ କେତେଦିନ ମୌନ ଥ୍ବଲେ ଏବଂ ଚାରିମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରାମିଷ ଆହାର କରିଥୁଲେ । 


୧. ସ୍ବାମୀ ଯୋଗାନନ୍ଦ ନୂଆ ମଠଜମିରେ ଅନେକଥର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏବଂ ଥରେ ବଣଭୋଜି କରିବାକୁ ମଧ୍ଯ ଆସିଥୁଲେ । 
ଏହା ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କ ଡାଏରୀରୁ ଜଣାଯାଏ । ନୂତନ ଗୃହକୁ ମଠ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବାପରେ ସେ ବେଲୁଡ଼ ଯାଇପାରିନଥୁ୍‌ଲୋ 
ଦିନେ ଅସୁସ୍ଥ ଥୁବା ସ୍ଵାମୀ ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କୁ ନୌକା କରି ଗଙ୍ଗାରୁ ନୂତନ ମଠଗୃହକୁ ଦେଖାଇ ଦିଆହୋଇଥୁଲା । 


୧୫୦ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


କର୍ମଜଞ୍ଜାଳ ମଧ୍ଯରେ ନିମଗ୍ନ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଉନ୍ନତି ହେଉ ନଥୁଲା । 
ଚିକିତ୍ସା ଆଦିରେ ମଧ୍ଯ ବିଶେଷ ଫଳ ମିଳୁ ନଥୁଲା । ମହାରାଜ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁଭ୍ରାତାମାନଙ୍କର 
ଅନୁରୋଧରେ ସ୍ଵାମୀଜୀ ପୁନରାୟ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲେ । 

୧୮୯୯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଜୁନ୍‌ ମାସ ୨୦ ତାରିଖରେ ସ୍ଵାମୀଜୀ ଦ୍ବିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଇଉରୋପ 
ଯାତ୍ରା କଲେ, ସଙ୍ଗରେ ଗଲେ ସ୍ବାମୀ ତୁରୀୟାନନ୍ଦ ଓ ଭଗିନୀ ନିବେଦିତା । ଯାତ୍ରାଦିନ 
ମାତାଠାକୁରାଣୀ ମଧ୍ଯାହ୍ନରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରି ଖାଇବାକୁ 
ଦେଇଥୁଲେ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥୁଲେ । ସେଦିନ ସ୍ଵାମୀଜୀ ଗୋଟିଏ 
ଦାନପତ୍ର ଦଲିଲରେ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁଭାଇମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖ୍‌ ମଠ ଓ ତତ୍‌ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ସମ୍ବର ମହାରାଜଙ୍କ 
ନାମରେ ଲେଖ୍‌ଦେଲେ । ସେହି ଦଲିଲରେ ଲେଖାଥୁଲା, 
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ମହାରାଜ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ଉକ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମାନି ନେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ।” ସେ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କୁ 
ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଚିଠିରେ ନିବେଦନ କଲେ । ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଵାମୀଜୀ ମଧ୍ଯ “ରାଜାଂର 
ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥୁଲେ.। ତା ପରେ ସ୍ଥିର ହେଲା ଯେ ବେଲୁଡ଼ ମଠର ସମ୍ପଭ୍ଭି କେତେଜଣ 
ଗୁରୁଭ୍ରାତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଗଠିତ ଟ୍ରଷ୍ଟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ପରିଚାଳନା କରିବେ । ତଦନୁଯାୟୀ ଆଇନ 
ସମ୍ମତ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଗଲା । ସ୍ଵାମୀଜୀ ପ୍ୟାରିସ୍‌ ନଗରୀରେ ବ୍ରିଟଶ୍‌ 


୧. ଦାନପତ୍ର ନାମାର ଅନୁବାଦ: “ ବଙ୍ଘଗପ୍ରଦେଶର ହାଓଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବେଲୁଡ଼ ମଠର ମୁଁ ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଜମି, ଘର ବାରି 
ସରକାରୀ ସିକ୍ଯୁରିଟୀ ସ୍ଥାବର, ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପରି ସବୁକିଛି ହାଓଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବେଲୁଡ଼ ମଠରେ ବାସ କରୁଥୁବା, ମୋର 
ଗୁରୁଭାଇ ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଦାନପତ୍ର କରୁଅଛି । ଆଜି ତା ୨୦ରିଖ ଜୁନ୍ନମାସ, ୧୮୯୯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ୍ଦର ପୂର୍ବରୁ ଥୁବା ମୋର 
ସମସ୍ତ ଦାନ ଦଲିଲ ଏହାଦ୍ଵାରା ଖାରଜ୍ଚ କରାଗଲା ।' ¬ ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ | ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସ୍ବାକ୍ଷର: ସ୍ବାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦ, 
ସ୍ଵାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ, ସ୍ଵାମୀ ତୁରୀୟାନନ୍ଦ, ସ୍ଵାମୀ ସଦାନନ୍ଦ, ସ୍ବାମୀ ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ, ଶ୍ରୀ ହରିପ୍ରସନ୍ନ ଚ୍ୟାଟାର୍ଜୀ । 

୨. ଏହାପୂର୍ବରୁ ସ୍ଵାମୀଜୀ ମାରୀରୁ ୧୨ ଅକ୍ଟୋବର, ୧୮୯୭ ତାରିଖରେ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଲେଖୁଥୁଲେ ; ପତ୍ରପାଠ କରି 
ଓକିଲର ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଏହି ମର୍ମରେ ଉଇଲ୍‌ ରେଜଢେଷ୍ଟି କରିଆସ ଯେ, 10. 6656 ମୋର ବା ତୁମର ମୃତ୍ୟୁପରେ 
ହରି ଏବଂ ଶରତ ଆମ ମଠର ଯାହାକିଛି ସବୁ ପାଇବେ । କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଯେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ବାସ୍ତବତା 
ପ୍ରୟୋଜନ ହୋଇନାହିଁ । 


ଲୋକହିତାୟ ୧୫୧ 


କନ୍‌୍ସାଲ୍‌ଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଲିଲରେ ସ୍ବାକ୍ଷର କରି କାଗଜପତ୍ର ବେଲୁଡ଼ ମଠକୁ ପଠାଇଦେଲେ । 
୧୯୦୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ୨୮ ତାରିଖରେ ପ୍ୟାରିସ୍‌ରୁ ସ୍ଵାମୀଜୀ ନିବେଦିତାଙ୍କୁ ଲେଖ୍ଵଲେ, 
“ଟ୍ରଷ୍ଟର ଦଲିଲଗୁଡ଼ିକ ଦସ୍ତଖତ ପାଇଁ ପଡ଼ିଥୁଲା । ସୁତରାଂ ମୁଁ ବ୍ରିଟିଶ୍‌ କନ୍ଧସାଲ୍‌ଙ୍କ ଅଫିସ୍‌କୁ 
ଯାଇ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେଇଛି । କାଗଜପତ୍ର ବର୍ତମାନ ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ । ଏବେ ମୁଁ ସ୍ଵାଧୀନ, 
ଆଉ କୌଣସି ବନ୍ଧନ ମଧ୍ଯରେ ନାହିଁ, କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ମୋର ଆଉ କୌଣସି କ୍ଷମତା, 
କତତୂତ୍ଵ ବା ପଦ ରଖୁନାହିଁ । ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନର ସଭାପତି ପଦ ମଧ୍ଯ ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରିଛି । ଏବେ 
ମଠ ଆଦି ସବୁ ମୋ ବ୍ୟତୀତ ରାମକୁୂଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ୍‌ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ହାତକୁ ଗଲା । 
ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଏବେ ସଭାପତି ହେଲେ, ତାପରେ ଏହା ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରମ 
ଅନୁସାରେ ପଡ଼ିବ ।”” ସେହି ସମୟରେ ସ୍ଵାମୀଜୀ ତୁରୀୟାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି । 
ଏହି ଚିଠିର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ଯ ଲକ୍ଷଣୀୟ- କହିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ ଲେଖୁ ପଢ଼ି ଅଲଗା 
କରିଦେଇଛି ।...... ଗଙ୍ଗାଧର, ତୁମେ, କାଳୀ, ଶଶୀ ଓ ନୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନଦେଇ ସେଇ 
ରାଖାଲ ଓ ବାବୁରାମଙ୍କୁ କର୍ତା କରି ଦେଉଛି । ଗୁରୁଦେବ ବେଶ୍‌ କହୁଥୁଲେ, ଏଇଟା ତାଙ୍କ କାମ- 
ପ୍ରାଣରେ ସେସବୁ ଧରିରଖୁ ସବୁ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେଇଛି । ଏବେଠାରୁ ଯାହା କରିବି ସେଇଟା 
ମୋର କାମ ।”' ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ସ୍ଵଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାବତ୍ତନପରେ ୧୯୦୧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ୍ଦ ଫେବୃଆରୀ 
ମାସ ୬ ତାରିଖ ବେଲୁଡ଼ ମଠର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଡିଡ୍‌ (୮୮।୫୮ ଧ୦୦) ରେଜେଷ୍ଟୀ କରାହେଲା । ଟ୍ରଷ୍ଟୀ 
ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର କେତେଜଣ ତ୍ୟାଗୀ ସନ୍ତାନ- ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ସ୍ବାମୀ 
ପ୍ରେମାନନ୍ଦ, ସ୍ବାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ, ସ୍ବାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦ,ସ୍ବାମୀ ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦ, ସ୍ବାମୀ ଚ୍ରିଗୁଣାତୀତାନନ୍ଦ, 
ସ୍ଵାମୀ ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ, ସ୍ଵାମୀ ଅଦ୍ଧୈତାନନ୍ଦ, ସ୍ଵାମୀ ସୁବୋଧାନନ୍ଦ, ସ୍ଵାମୀ ଅଭେଦାନନ୍ଦ ଓ ସ୍ଵାମୀ 
ତୁରୀୟାନନ୍ଦ । ସଂଘର ଶାସନଯନ୍ତ୍ର ପରିଚାଳନାର ଦାୟିତ୍ସରୁ ଅବ୍ୟାହତ ପାଇ ସ୍ଵାମୀଜୀ ଗୋଟିଏ 
ପ୍ରଧାନ ଦାୟିତ୍ସରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ସେ ବୋଧ କଲେ, ତାଙ୍କର ଅବଭ୍ଭମାନରେ ସ୍ବାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କ 
ନେତୃତ୍ଵ ରେ ସଂଘ ସୁଚାରୁରୂପେ ପରିଚାଳିତ ହେବ, ସେ ନିଜ ହାତରେ ଏହି ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା 
କରିପାରିଥୁବାରୁ ଶାନ୍ତି ପାଇଲେ । 


ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ କୃଷ୍ଣ- ପ୍ରବର୍ଭିତ ଯୁଗଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ଓ କ୍ରମବିସ୍ତାର, ନୂତନ ସଂଘଟିତ 
ଟ୍ରଷ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ୮ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରୂପାୟନରେ ନିରୂପିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ଯରେ ଏହା 
ମଧ୍ଯ ଉଲ୍ଲିଖୂତ ହେଲାଯେ, ପ୍ରତି ଦୁଇବର୍ଷ ଅନ୍ତରରେ ଟ୍ରଷ୍ଟିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରୁ ଜଣଙ୍କୁ 
ଅଧ୍ଯକ୍ଷ ବା ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ କରିବେ । ୧୯୦୧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ୧୦ ତାରିଖରେ 
ଟ୍ରଷ୍ଟ ବଡ଼ିଂର ପ୍ରଥମ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା । ସଭାରେ ସ୍ଵାମୀଜୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥୁଲେ, ନିୟମାନୁସାରେ 
ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାଲଟ୍‌ ଭୋଟ୍‌ ଦ୍ଵାରା ଅଧ୍ଯକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ କଲେ । କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଯେ, ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ 
ସର୍ବାଧୂକ ଭୋଟ୍‌ପାଇ ଅଧ୍ଯକ୍ଷ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ସ୍ଵାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦ ସମ୍ପାଦକ 
ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ । ପ୍ରସଙ୍ଗ କ୍ରମେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ, ୧୯୦୩ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 
ମେ ମାସ ୭ ତାରିଖରେ ଅନୁଶ୍ରିତ ଟ୍ରଷ୍ଟିମାନଙ୍କର ସଭାରେ ମହାରାଜ ପୁନରାୟ ଅଧ୍ଯକ୍ଷ ଭାବରେ 


୧୫୨ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ । ୧୯୦୬ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଅ ଭେଦାନନ୍ଦଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଟ୍ରଷ୍ଟିମାନେ ମିଳିତ 
ଭାବରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲେ ଯେ, ମହାରାଜ ଆଜୀବନ ସଂଘ ଅଧ୍ଯକ୍ଷ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତ ରହିବେ । ` 


ରାମକୃଷଣ- ସଂଘର ରହିବାପାଇଁ ନିଜସ୍ଵ ସ୍ଥାନ ହୋଇଛି,, ସଂଗଠନ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ 
ନିୟମକାନୁନ୍‌ ମଧ୍ଯ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ତେବେ ମଧ୍ଯ ସଂଘର ପ୍ରଚାରଶକ୍ତି- ଧର୍ମପ୍ରାଣତା ବଳିଷ୍ଠ 
ଗତିରେ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେବାକୁ ସକ୍ଷମ କି ନୁହେଁ ସେ ବିଷୟରେ ସ୍ଵାମୀଜୀ ଓ ମହାରାଜ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ 
ହୋଇପାରୁନଥୁଲେ । ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଚାରର ଯୋଗ୍ୟ ଆଧାରରୂପେ ଯେମିତି ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟ 
କରିପାରିବ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ସଂଘର ସଂଗଠନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଖୁଣ ଓ ଦୃଢ଼ କରିବାକୁ 
ମନୋନିବେଶ କଲେ । ଇତିହାସ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମ ସଂଘର ପରିଣତି ପର୍ଯ୍ୟଲୋଚ଼ନା କରି 
ଏବଂ ତଦାନୀନ୍ତନ ଦେଶର ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥାର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାମକୃଷ୍ଣ - 
ସଂଘ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିପରି ରୂପ ଧାରଣ କରିବ, ଏହାହି ଥୁଲା ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା । ସେ ତାଙ୍କ 
ମନର ଭାବନା ମହାରାଜଙ୍କୁ ଲିଖୂତ ଗୋଟିଏ ଚିଠିରେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, 
ମୋର କେବଳ ଭୟ ଏହି ଯେ ଏବେ ତ ଏକ ପ୍ରକାର ଛିଡ଼ା କରାଗଲା, ଅତଃପର ଆମେ 
ଚାଲିଗଲେ ଯେମିତି କାମ ଚାଲିବ ଏବଂ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ସେଇଟା ଦିନରାତି ମୋର ଚିନ୍ତା । 


ସ୍ଵାମୀଜୀ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାର ଭାର, ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ଵ ଅଭିମତ ବା ବିଦ୍ଧି 
ପରାର୍ମଶ “ରାଜାଂ”ଙ୍କୁ ଲେଖୁ ପଠାନ୍ତି ଏବଂ ପଠାଇ ଦେଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୋଧ କରନ୍ତି । ଅନେକ 
ସମୟରେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ଵ ଅଭିମ୍ରତ ଜଣାଇ ଶେଷରେ ଲେଖୁଥିଲେ ବା କହୁଥିଲେ, “ତୁମେ 
ଯାହା ଭଲ ବୁଝିବ ତାହା ହିଁ କରିବ ।” ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ସ୍ଵାମୀଜୀ “ରାଜାଂର ଅଭିମତ ଜାଣିବାକୁ 
ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେ କୌଣସି ମତାମତ ପଠେଇଲେ ତା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଉଥୁଲେ । କେତେବେଳେ 
ଅବା ତାଙ୍କର ମତ ଅପେକ୍ଷା ମହାରାଜଙ୍କର ମତ ଉକୃଷ୍ଠତର ମନେହେଲେ ସାଦରେ ତାହା 
ସ୍ଵୀକାର କରୁଥିଲେ । ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇପାରେ । ଶ୍ରୀନଗରରୁ ୧୮୯୮ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, 
ଜୁଲାଇ ମାସ ୧୭ ତାରିଖରେ ସ୍ଵାମୀଜୀ ରାଜା ମହାରାଜଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରରେ ଲେଖୁଥିଲେ, 
“ଟ୍ରଙ୍କା ପଇସା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାହା ଲେଖୁଅଛି, ତାହା ହିଁ ଶେଷ । ଏହାପରେ ଦେବା ନେବା 
ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମେ ଯାହା ବିବେଚନା କରିବ ତାହ ହିଁ କରିବ । ... ମୁଁ ବେଶ୍‌ ଦେଖୁପାରୁଛି ଯେ 
ମୋର ୮୦୦, ଭୁଲ, ତୁମଟାହିଁ ଠିକ୍‌... ଥା9୦(।[ |)©|[0]ମ୮ 0 ୦୮)©୮୭, ଅର୍ଥାତ୍‌ ଏକାଥରକେ 
ବେଶୀବେଶୀ ଦେଲେ ଲୋକେ, 9୮ଞ୫୮୦୮॥| ନହୋଇ ଓଲ୍‌ଟା ଠଉରାନ୍ତି ଯେ, ଗୋଟିଏ ବେଶ୍‌ 


୧. ଟ୍ରଷ୍ଟିଗଣଙ୍କର ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଇନ୍‌ ରକ୍ଷାପାଇଁ । ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ଏହାର ପଛରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ କାରଣା ୧୯୨୧ 
ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସ୍ଵାମୀ ଅଭେଦାନନ୍ଦ ବିଦେଶରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତନ କରିବାପରେ ରାଜାମହାରାଜ ପ୍ରିୟ ଗୁରୁଭ୍ରାତା ଅଭେଦାନନ୍ଦଙ୍କୁ 
ଅଧ୍ଯକ୍ଷ ପଦରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ । ଏହା ଶୁଣି ସ୍ଵାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ “ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟକୁ 
ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ଆଦେଶର କଥା ସ୍ମରଣ କରାଇଦେଲେ । ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ଏହି ଆଦେଶ ଥୁଲାଯେ, 
ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଆଜୀବନ ସଂଘ ଅଧ୍ଯକ୍ଷ ପଦରେ ଅଧ୍‌ଷ୍ପିତ ରହିବେ । ଅଗତ୍ୟା ମହାରାଜଙ୍କର ଅଧ୍ଯକ୍ଷପଦ 
ଛାଡ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହୋଇଥିଲା । 


ଲୋକହିତାୟ ୧୫୩ 


ବୋକାଟିଏ ମିଳି ଯାଇଛି । | ଥାଂ/8\/5 |05£ 5101)1 ୦୮ [46 067)0୮ଞା151ମଠ 1୮୩ 46୩୦ 0୮ 
ଠା) ଥମ[(/' ୦0୮ ୮୦୦୦୮୪୮୭. ଦ୍ବିତୀୟରେ ଭିକ୍ଷାଲବ୍‌ଧ ପଇସା ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ଯରେ ଲୋକ ଦିଅନ୍ତି 
ସେଥ୍ରୁ ଟିକିଏବି ଏପଟ ସେପଟ କରିବାର ଅଧୁକାର ମୋର ନାଇଁ । ଏଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଵାମୀଜୀ 
ଓ ମହାରାଜ ପରସ୍ପର ପରାମର୍ଶ କରି ସଂଘ- ସଂଗଠନର ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପ ଦୂଢ଼ଭିଭି ଉପରେ 
ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥୁଲେ । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ୍‌ ଯେ, ମହାରାଜ ଥିଲେ ସର୍ବାନ୍ତଃକରଣରେ 
ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ଚିର ଅନୁଗତ । କେହି ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କଲେ ମହାରାଜ ବିନା 
ଦ୍ବିଧାରେ କହୁଥୁଲେ, ଏ ହେଉଛି ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ମଠ । ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ଚଳି ନପାରିଲେ ମଠ 
ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇପାର ।` 


ପ୍ରଚାରଦ୍ଵାରା ଧର୍ମ-ସମ୍ବ ଦାୟର ଜୀବନୀଶକି ସକ୍ରିୟ ଓ ବଳବତୀ ଥାଏ | ସେଥୁପାଇଁ 
ପ୍ରଥମରୁ ନବଯୁଗର ଭାବ ଓ ଆଦର୍ଶ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପ୍ରଚାର ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲୁଥାଏ । 
ସ୍ଵାମୀଜୀ ସ୍ବଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାବତ୍ତନପରେ କଲମ୍ବୋରୁ ଆଲମୋଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର 
ଜ୍ଵାଳାମୟୀ ଭାଷାରେ ଭାରତବର୍ଷର ଧର୍ମ ଭିରିକ ପୁନରଭ୍ୟୁତ୍‌ ଥାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ 
ତାଙ୍କର ବଳିଣ୍ଞ ଚିନ୍ତା ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ଧରେ ପ୍ରସାରିତ କରିଦେଇଥୁଲେ । ୧୮୯୭ 
ଖ୍ରୀଷ୍ଟବ୍ଦ ମେ ମାସରେ, ଶିବାନନ୍ଦ କଲମ୍ବୋ ଯାଇ ଗୀତା ପାଠ ଓ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏବଂ ସାଧାରଣ 
ଭାବରେ ଧର୍ମପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଜୟ କରିଥିଲେ । ରାମକୁୂଷ୍ଣାନନ୍ଦ ଦକ୍ଷିଣ 
ଭାରତରେ ନୁତନ ଯୁଗର ଭାବାଦର୍ଶ କୁ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥୁଲେ । ୧୮୯୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 
ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ପ୍ରଚାର କର୍ମ ଓ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନାନନ୍ଦ ଓ ଶୁଦ୍ଧାନନ୍ଦ ଆମ୍ବାଲାକୁ 
ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥିଲେ । ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ଯ ୧୮୯୯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମେ ମାସ ୩ ତାରିଖରେ 
ସାରଦାନନ୍ଦ ଓ ତୁରୀୟାନନ୍ଦ ଗୁଜରାଟ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥୁଲେ । ସେହି ବର୍ଷ ମଧ୍ଯ ବିରଜାନନ୍ଦ 
ଓ ପ୍ରକାଶାନନ୍ଦ ପୂର୍ବବଙ୍ଗକୁ ଯାଇ ଢାକା ସହରରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବ ପ୍ରଚାର କରି ଏକ ଆଲୋଡ଼ନ 
ସୃଷ୍ଟି କରିଥୁଲେ । ମହାରାଜ ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଥୁଲେ, ‹ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି 
ବକ୍ତୃତା ଦେବ ସେତେବେଳେ ପରମହଂସଦେବଙ୍କ କଥା ଯେତେ କହିପାର କହିବ, କାରଣ ତାହା 
ଅତି ସହଜ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ।'' ପ୍ରକୃତପକ୍ଷରେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜୀବନ ଆଲୋକରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହୋଇଥବା 
ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରବାଣୀ ଜନସ।ଧାରଣ ଆଦରର ସହିତ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି । କଲିକତା ମହାନଗରୀରେ 
ମଧ୍ଯ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଚାଲିଲା । ବଳରାମ- ଭବନରେ ସାପ୍ତାହିକ ଆଲୋଚନା- 
ସଭା ଛଡ଼ା ମଧ୍ଯ ଭଗିନୀ ନିବେଦିତାଙ୍କର ଜନପ୍ରିୟ ବସ୍ତୃତାମାଳା, ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ଶିଷ୍ୟା, ସ୍ଵାମୀ 
ଅଭୟାନନ୍ଦଙ୍କର ” ବମ୍ବେ, କଲିକତା ଓ ଢାକା ନଗରୀରେ ବେଦାନ୍ତ ବିଷୟକ ବକ୍ତୃତା ଗୁଡ଼ିକରେ 
ନୂତନ ଯୁଗର ଉପଯୋଗୀ ଭାବ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରବଳ ହୋଇଉଠିଲା । ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର 


୧. ` ୭\/3୮711 ^5|1ଠା‹ଓମ8୮00ଠଥଞ : ©\,/6୮01 5୮ଓ୮୮୮ମ୩୮୦୮୦ଞ (1970), ୮-35. । 
୨. ଶ୍ରୀମତୀ ମେରୀ ଲୁଇ ଆମେରିକାର ସହସ୍ର ଦ୍ଵୀପ ଉଦ୍ୟାନରେ ସ୍ବାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ନିକଟରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସଦୀକ୍ଷା 
ଲାଭ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ନାମକରଣ ହୋଇଥିଲା ସ୍ଵାମୀ ଅଭୟାନନ୍ଦ । 


୧୫୪ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଉଦ୍ଦୀପକ ଭାଷଣ ବ୍ୟତୀତ ସ୍ଵାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ଭାଷଣଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର 
ଭାବବନ୍ୟା ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ବିଶେଷତଃ ଯୁବକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆଲୋଡ଼ନ 
ସୃଷ୍ଟି କଲା। ସ୍ଵାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦ ଆହୂତ ହୋଇ ୧୮୯୯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ୧୧ 
ତାରିଖରେ ଢାକା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କଲେ । ସେଠାରେ ସଫଳତାର ସହିତ ପ୍ରଚାର କାଯ୍ୟ 
ଶେଷ କରି ସେ ପରବର୍ତୀ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ୧୩ ତାରିଖରେ ପ୍ରତ୍ୟାବତ୍ତନ କଲେ । ସେ ସମ୍ବାଦ 
ଆଣିଲେ ଯେ ଭକ୍ତପ୍ରବର ସାଧୁ ନାଗ ମହାଶୟ ୧୮୯୯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ୨୭ 
ତାରିଖରେ ମହାସମାଧ୍‌ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି । ଅଙ୍ଗରେ .ରୋମାଞ୍ଚ ପୁଲକ ଆଦି ବିସ୍ମୁରଣପୂବକ 
ତାଙ୍କର ଦେହତ୍ୟାଗର ଅଲୌକିକ କାହାଣୀ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ରାମକୃଷ୍ଣ- ମାହାମ୍ବ୍ର ଜୟଗାନ କଲେ । 


ସ୍ଵାମୀଜୀ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାର କିଛିମାସ ପରେ ଅନେକାଂଶରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, 
ଏହି ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ମହାରାଜ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ । ମଠ ଓ ମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟ ଅବ୍ୟାହତ ଗତିରେ 
ଚାଲୁଥାଏ । ନବାଗତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଧୁମାନଙ୍କର ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିର୍ମଳାନନ୍ଦଙ୍କୁ 
ଦେଇ ୧୯୦୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଫ୍ରୁଟବଲ, ହାତରେ ତିଆରି କିକ୍ରେଟ ବ୍ୟାଟ୍‌-ବଲ, 
ପାରାଲାଲ୍‌ ବାର୍‌ ଇତ୍ୟାଦି ଖେଳ ଓ ବ୍ୟାୟାମ ଚର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରବର୍ଭିତ ହେଲା । ଏହାଫଳରେ ମଠବାସୀଙ୍କର 
ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲା । ଏହିସ୍ଥାନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ, ମହାରାଜ 
ନିଜେ ପ୍ରତିଦିନ ନିୟମିତ ଶାରୀରିକ ଚଟ୍ଚ୍ଚା କରୁଥୁଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଅସୁସ୍ଥତା ପୂର୍ବ 
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଅବ୍ୟାହତ ରଖୁଥିଲେ । 


ସ୍ଵାମୀଜୀ ଦ୍ବିତୀୟଥର ବିଦେଶରେ ରହିବା ସମୟରେ ମଠ ଓ ମିଶନର କେତୋଟି 
ଘଟଣା ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ । ୧୮୯୯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ୯ତାରିଖରେ 
ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ହରିପ୍ରସନ୍ନ ଚଙ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପଟ ସମ୍ମୁଖରେ ମାନସ ସନ୍ନ୍ୟାସ 
ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ନାମକରଣ କରାହେଲା ସ୍ବାମୀ ବିଜ୍ଞାନାନନ୍ଦ । ସନ୍ନ୍ୟାସ ଜୀବନରେ 
ତପସ୍ୟାହିଁ ଶକ୍ତିର ଉସ୍‌ । ମହରାଜ ଜପଧ୍ଯାନ ଓ ଶାସ୍ତ୍ର- ପାଠ ଉପରେ ଖୁବ୍‌ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଉଥୁଲେ । 
ଉତ୍ସାହର ପ୍ରାବଲ୍ୟରେ ସାରାରାତ୍ରି ବ୍ୟାପୀ ଜପଧ୍ୟାନର କର୍ମସୂଚୀ ଗୃହୀତ ହେଲା । ୧୮୯୯ 
ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ସେପୃମ୍ଭର ମାସ ୧୨ ତାରିଖରୁ । ନବୀନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ଯରେ ହିଁ ତାହା 
ସୀମିତ ରହିଲା ନାହିଁ । ସ୍ଵାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦ ମଧ୍ଯ ସେଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ । 


ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥୁ ଉତ୍ସବ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା । ୧୯୦୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ୩ 
ତାରିଖରେ ତିଥୁପୂଜାଦିନ ପୂଜା, ହୋମ ଓ କୀଉଁନରେ ମଠ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ମୁଖରିତ ହେଲା । ଭୋର 
ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସତ୍ୟକାମକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସବ୍ରତରେ ଦୀକ୍ଷୀତ କରାଗଲା । ପରବର୍ତୀ ରବିବାର 
ଦିନ ମଠ ଜମିରେ ମହାସମାରୋହ ସହିତ ସାଧାରଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା । ମଠପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ 
ପ୍ରାୟ ୩୦ଟି କୀତ୍ତନୀୟା ଦଳ ଓ ପ୍ରାୟ ୨୫ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମରେ ଏବଂ ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ 
ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଭାଷଣରେ କଲିକତାଁ ନଗରୀର ଉପକଣ୍ତ ଗୋଟିଏ ସ୍ମରଣୀୟ ଉତ୍ସବରେ ପରିଗଣିତ 
ହେଲା । କାଙ୍କୁଡ଼ଗାଛିରେ ରାମବାବୁଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନରେ ଉତ୍ସବ ଆଦି ମଧ୍ଯ ମହାରାଜଙ୍କ ପରାମର୍ଶ 
ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା । ` 


ଲୋକହିତାୟ ୧୫୫ 


ଶାରଦୋତ୍ସବ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା । ପଟରେ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଦୁଗାଁପୂଜା ଓ ପ୍ରତିମାରେ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀକାଳୀପୂଜା 
ଅନୁଷ୍ଠତ ହେଲା । ପୂଜାରୀ ଥୁଲେ ବୋଧାନନ୍ଦ, ତନ୍ତ୍ରଧାରକ ଥଲେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଇଶ୍ଵ ରଚନ୍ଦ୍ର । 
କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଜମି ଉଠିଲା ନାହିଁ । କାରଣ ସପ୍ତାହବ୍ୟାପୀ ଅଭୂତପୂର୍ବ ବାରିବର୍ଷଣରେ କଲିକତା 
ସହର ପ୍ଲାବିତ ହୋଇଥୁଲା । ସଦାନନ୍ଦ ଓ ତ୍ରିଗୁଣାତୀତାନନ୍ଦ ସେବକ କର୍ମୀମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ 
ନେଇ ଦୁର୍ଗତମାନଙ୍କର ଆପ୍ରାଣ ସେବା କରିଥୁଲେ । 


ମହାରାଜଙ୍କର ପରିଚାଳନାରେ ମଠର ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁରୂପେ ଚାଲିଲା । ଇତିମଧ୍ଯରେ 
ରାମକୃଷ୍ଣ ମଠ ଧର୍ମପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ ବୋଲି ଦାବି କରି ବାଲି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମଠ ଜମି ଉପରେ 
ଅନେକ ଟଙ୍କା କର ଧାର୍ଯ୍ୟ କଲା । କେବଳ ସେହି ସମୟର କର ଧାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ 
ଏହା ଅନର୍ଥର କାରଣ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେବ ବିବେଚନା କରି ମଠ-କର୍ଭୂପକ୍ଷ ମାମଲା ରଜୁ 
କଲେ । ମଠ ଡାଏରୀରୁ ଦେଖାଯାଏ ଏହି ମାମଲାର, . ତଦାରଖ କରିବାପାଇଁ ମହାରାଜ 
କେତେବେଳେ ଓକିଲ ଘରକୁ କେତେବେଳେ ହାଓଡ଼ା କୋର୍ଟକୁ ଏବଂ କେତେବେଳେ ମଧ୍ଯ 
କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯାତାୟାତ କରିଛନ୍ତି । ୧୯୦୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ୫ ତାରିଖରେ 
ସ୍ଵାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, “ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଖାଲଭାୟାର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ । 
ହୁଏତ ପେଟ ଖରାପ ନହେଲେ ସରବ୍ଦି ଗୋଟିଏ ନା ଗୋଟିଏ ଲାଗି ରହିଛି । କେଉଁଠି ମକଦ୍ଦମା 
ପାଇଁ ଯିବାର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଓ ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଯିବାର ଚାରାନାହି । ଜାଗା ହେଲେତ ମାମଲା 
ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ //॥।।ମୌଠୀ୮ଥା[୮/ 18× ପ୍ରାୟ ଦୁଇଶହ ସାତଟଙ୍କାରୁ କିଛି କମ୍‌ ହୋଇଛି । ଆମେ 
କହୁଛୁ ୮ଧ୬॥୦ 0|8୦€ ୦୮ \/୦୮୭୮୩1୮- ଏଠାରେ !8× ହେବନାହିଁ | ଏଥୁରୁ ତ ମାମଲା | ଏବେ 
ହେଉଛି ହୁଗୁଲୀରେ । ରାଖାଲ ଏସବୁ ନେଇ ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତ ଓ ଉଦ୍‌ବିଗ୍ନ ।”” ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 
୧୯୦୧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ୨୩ ତାରିଖରେ ଠାକୁରଙ୍କର ସାଧାରଣ ଉତ୍ସବର ପୂର୍ବଦିନ 
ଅଦାଲତର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରାୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା । ମଠଭୂମି ନିଷ୍କର ଘୋଷିତ ହେଲା । ଏହିସବୁ ନାନା 
କାର୍ଯ୍ୟମଧ୍ଯରେ ଓ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ଯରେ ବି ମହାରାଜାଙ୍କର ଫୁଲ ଗଛର ସଉକ୍‌ ମଠ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ 
ବାସ୍ତବରୂପ ଧାରଣ କରି ଶୋଭାବର୍ଦଧନ କରିଥଲା । ପୂବୋକ୍ତ ପତ୍ରରେ ସ୍ଵାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଲେଖୁଥୁ୍‌ଲେ, 
° ନାନା ଜାତିର ଗୋଲାପ ବଗିଚାରେ ହୋଇଛି | କିଛିଦିନ ପରେ ବହୁତ୍‌ ଫୁଲ ହେବ | ରାଖାଲ 
ଓ ଗୋପାଳଦାଦାର ୯ ଅଦ୍ଵୈତାନନ୍ଦ) ଗୋଲାପ ଉପରେ ଭାରୀ ନଜର ।”! କେତେମାସ ପୂର୍ବରୁ 
ଆଉ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରରେ ସ୍ବାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଲେଖୂୁଥୁଲେ ““ଗୋପାଲଦାଦାର ଗୋଲାପରେ 
ଭାରୀ ସଉକ୍‌, ଆଉ ରାଖାଲର ସଉକ୍‌ କେନାୟ (୦୫୮୩) | ବହୁରକମର କେନା ଯୋଗାଡ଼ 


ହୋଇଛି । ବଗିଚାରୁ ସବୁ ଫ୍ରୁଲ ହୁଏ ।”” 


7୦୭ 


. ସ୍ଵମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀଙ୍କର ଏପ୍ରିଲ ୧୯୦୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଶଶୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଲେଖାପତ୍ରର ଅଂଶ: '“ ରାମବାବୁଙ୍କ 
ଉଦ୍ୟାନରେ ଆଗାମୀ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମହୋତ୍ସବ ହେବ । ସେଠାରେ 5 କାର୍ଯ୍ୟ ରାଖାଲର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ 


ହେଉଛି । ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ରାଖାଲକୁ ଖୁବ୍‌ ଭଜ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି ।'! 


. ସ୍ଵାମୀ ରାମକୁ ଷ୍ା ନନ୍ଦଙ୍କୁ ଲିଖୂତ ଏହି ଚିଠିର ଆନୁମାନିକ ସମୟ ଏପ୍ରିଲ, ୧୯୦୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ । 


୦ 


୧୫୬ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ସଂଘ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଏକସଙ୍ଗରେ ବିକଶିତ ହେଉଥଲା; ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ସହିତ 
ମଠବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ନିୟମିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଦି- ପାଠ ଓ ଅଧ୍ୟାପନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥୁଲା । ବିଦେଶଯାତ୍ରା 
ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଵାମୀ ତୁରୀୟାନନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ଵ ଥୁଲା । ସ୍ଵାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦ ସ୍ଵଦେଶ 
ଫେରି ଏହି ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ସ ଗ୍ରହଣ କଲେ । ବିଧୂବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଶାସ୍କ୍ରାଦି ପାଠବ୍ୟତୀତ ପ୍ରାଚୀନ 
ସନ୍ଯାସୀଗଣ ନାନା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ । ମହାରାଜ ସ୍ଵୟଂ ଏହି ଆସରରେ 
କେତେଥର ଧମପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ କରିଥୁଲେ । ମହାରାଜଙ୍କର ଆଲୋଚନାର 
ସାମାନ୍ୟ ଅଂଶ “ଧର୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଂ ପୁସ୍ତକରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଅଛି । 


ରାମକୃଷ୍ଣ ଭାବ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ସାଫଲ୍ୟ ଲାଭର ନିଦର୍ଶନ 
ହିସାବରେ ତିନୋଟି ପତ୍ରିକାର ନିୟମିତ ପ୍ରକାଶନ ଗୌରବର ବିଷୟ | ସଂଘର ପ୍ରଥମ ମୁଖପତ୍ର 
ବ୍ରହ୍ମବାଦିନ୍‌' ମାନ୍ଦ୍ରାଜରୁ ( ଚେନାଇ) ୧୮୯୫ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ୍ଦ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ୧୪ ତାରିଖରେ 
ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ଏବଂ ସ୍ବଦେଶ ଓ ବିଦେଶରେ ଖୁବ୍‌ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଲାଭ କରେ । ୧୮୯୬ 
ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଜୁଲାଇ ମାସ ୧ତାରିଖରୁ ଇଂରାଜୀ “ଓପ୍ରବୁଦ୍ଧ ଭାରତ” ମାସିକ ପତ୍ରିକା ମାନ୍ଦ୍ରାଜରୁ 
(ଚେନାଇ) ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ୧୮୯୮ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦବ୍ଦ୍ଦ ମେ ମାସରେ ପତ୍ରିକାର 
ସମ୍ପାଦକ ରାଜମ୍‌ ଆୟାରଙ୍କର '? ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାରୁ ପତ୍ରିକାର ପ୍ରକାଶନ ସାମୟିକ ଭାବରେ 
ସ୍ଥଗିତ ରହିଥୁଲା । ପୁନରାୟ ସେହିବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆଲମୋଡ଼ାର ଥମ୍‌ସନ୍‌ ହାଉସ୍‌ରୁ 
ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ଭାରତ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ଅନ୍ଥ କେତେମାସ ପରେ ମାୟାବତୀ 
ଅଦ୍ଵୈତ ଆଶ୍ରମରୁ ସେହି ପ୍ରକାଶନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲେ । କଲିକତାରେ ସ୍ବାମୀ ତ୍ରିଗୁଣାତୀତାନନ୍ଦଙ୍କର 
ସମ୍ପାଦନାରେ ସଙ୍ଘର ବଙ୍ଗଳା ମୁଖପତ୍ର ପାକ୍ଷିକ “ଉଦ୍‌ବୋଧନ” ପତ୍ରିକା ୧୮୯୯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, 
ଜାନୁଆରୀ ମାସ ୧୪ ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରେ ଏବଂ ଅଳ୍ପକାଳ ମଧ୍ଯରେ ତଦାନୀନ୍ତନ 
ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶିତ ପତ୍ରିକାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ଯରେ ଗୋଟିଏ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଅଧୂକାର କରେ । 


ରାମକୃଷ୍ଣ ସଂଘ ପରିଚାଳିତ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜୀବନ ଓ 
ବାଣୀ, ତଥା ରାମକୁଷ ଭାବ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅଗ୍ନିଗର୍ଭ ବାଣୀ, ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥ, ପତ୍ରିକାଦି ଓ ବଲୁତାର 
ମାଧ୍ଯମରେ ଦ୍ରୁତ ବିସ୍ତୃତି ଲାଭ କରୁଥୁଲା । ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ କେଶ ବଚନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମ 
ସାକ୍ଷାତର ୧୩ ଦିନ ପରେ ୧୮୭୫ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ୍ଧ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ୨୮ ତାରିଖରେ ଇଣ୍ଡିୟାନ୍‌ 
ମିରର୍‌ ' ପତ୍ରି କାରେ ଶ୍ରୀରାମକୃ ଷ୍ପଣଦେବଙ୍କୁ ପାଠକମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂକ୍ଷେପରେ ପରିଚୟ 
କରାଇଦେଲେ । ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜୀବଦ୍ଦଶାରେ ହିଁ “ଧର୍ମତକ୍ସ୍ଵ' “ଇଣିୟାନ ମିରର, 
“ ସନ୍‌ଡ଼େ ମିରର୍‌', ' ନିଉ ଡିସେନ୍‌ସେଶନ୍‌'!, 'ସୁଲଭ ସମାଚାର, ' ପରିଚାରିକା” ପ୍ରଭୃତି ସାମୟିକ 
ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଓ ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ ବାଣୀ ପ୍ରକାଶ କରୁଥାନ୍ତି । ତାଙ୍କର ତି ରୋଭାବ 
ପରେ ଏହିସବୁ ପତ୍ର-ପତ୍ରିକା ଓ (ତର୍‌ କୌମୁଦୀ”, ଭକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦତ୍ତ ସମ୍ପାଦିତ “ ତକ୍ସ୍ଵମଞ୍ଜରୀ ' 
“ବେଦବ୍ୟାସ” “ସଖା' ଇତ୍ୟାଦିର ମାଧ୍ୟମରେ ଓ ସମସାମୟିକ ବହୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର 


୨. ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବି. ଆର. ରାଜମ୍‌ ଆୟାର | 


ଲୋକହିତାୟ ୧୫୭ 


ଗ୍ରନ୍ତରେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ-ଂ ଭାବଧାରା ପ୍ରଚାର ହେଉଥାଏ । ୧୮୯୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ୍ଦ ଜୁଲାଇ ମାସ ୪ 
ତାରିଖରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦତ୍ତ ପ୍ରଣୀତ ' ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଦେବଙ୍କର ଜୀବନ ବୂୃତ୍ତାନ୍ତ' ପ୍ରକାଶିତ 
ହେଲା । ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସେନଙ୍କର 'ଶ୍ରୀଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ- ପୁଥୁଂ ପ୍ରଥମେ ଚାରିଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରକାଶିତ 
ହୋଇ, ପୁନଃ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ୧୯୦୧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ନଭେମ୍ବର ମାସ ୨୫ ତାରିଖରେ | ରାମଚନ୍ଦ୍ରଦତ୍ତ 
ପ୍ରଣୀତ ଭଗବତ୍ତରତ୍ତ୍‌ ମୂଳକ ନାଟକ “ଲୀଳାମୃତ” ୧୯୦୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଓ ସତ୍ୟଚରଣ ମିତ୍ର 
ଲିଖୁତ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ” ୧୮୯୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୁଏ । ସବୁଠାରୁ 
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ନ ' ଶ୍ରୀଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କଥାମୃତ” । ମହେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଗୁପ୍ତ ଇଂରାଜୀରେ ପ୍ରଥମ 
ଦୁଇଟି ୮୮୮୩ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ୧୮୯୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ । ବଙ୍ଗଳାରେ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡର ପ୍ରକାଶର କାଳ 
୧୯୦୨ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମାର୍ଚ ମାସ ୧୧ ତାରିଖ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଖଣ୍ଡର ପ୍ରକାଶକାଳ ୧୯୩୨ 
ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ । ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କଲେଜର ଅଧ୍ଯକ୍ଷ ଟନି ସାହେବ ଲିଖୁତ ପ୍ରବନ୍ଧ ^ ୮୦୦୮୮ |4।୩୦ା। 
5ଞୀ୮[୮ (୧୮୯୬) ଓ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦତ୍ତ ପ୍ରଦ୍୍ଭତ (୧୮୯୩-୯୭)୧୮ଟି ବକ୍ତୃତା ମଧ୍ଯ ପ୍ରଚାର 
କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ ସଂଯୋଜନ । ସେମିତି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରକାଶନ 
ବିଶ୍ବବିଖ୍ୟାତ ପଣ୍ଡିତ ମ୍ୟାକ୍ସମୁଲାର୍‌ ରଚିତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ( ୧୮୯୬) ଏବଂ ଦୁଇବର୍ଷ ପରେ 
ତାଙ୍କର ବିଖ୍ୟାତ ଗ୍ରନ୍ଥ ନ୍ଥ୮୮ଞାଫାଞ୮୮ଞ : |॥।୫ || ମଠ 5ଥ\//1005 | ଦେଖାଯାଉଛି ରାମକୁଷ- 
ପ୍ରଚାର ଏକ ଅଦୃଷ୍ଟ ଶକ୍ତିପ୍ରବାହରେ ବିଶ୍ଵ ଦରବାରରେ ନୂତନ ଏକ ଭାବପ୍ଲାବନ ସୃଷ୍ଟ କରିଥୁଲା । 
ସ୍ଵଭାବତ ମନେହୁଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ସେ ନିଜେ ହି କରୁଥଲେ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାର ଉପଲକ୍ଷ 
ମାତ୍ର ହୋଇଥୁଲେ । 


ଇତିମଧ୍ଯରେ ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବିଦେଶରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତନ କରି ରବିବାର, ଡିସେମ୍ବର 
ମାସ ୯ ତାରିଖରେ (୧୯୦୦ ) ଅକସ୍ମାତ୍‌ ବେଲୁଡ଼ ମଠରେ ରାତିରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ; 
ମଠରେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା । ବେଲୁଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚୁ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ରାମକୁୂଷ୍ଣ- 
ପ୍ରଚାରର ଅନ୍ୟତମ ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ କ୍ୟାପଟେନ୍‌ ସେଭିୟାର୍‌ ଦେହତ୍ଯାଗ କରିଛନ୍ତି ୧୯୦୦ 
ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ୨୮ ତାରିଖରେ । ସେଭିୟାର୍‌ ଗୃହିଣୀଙ୍କୁ ସାନ୍ସ୍ଵବନା ଦେବାପାଇଁ ଓ 
ମାୟାବତୀରେ ସ୍ଥାପିତ ଅଦ୍ଵୈତାଶ୍ରମର ଭବିଷ୍ୟତ ପରିଚାଳନାଦି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା 
କରିବାପାଇଁ ସ୍ଵାମୀଜୀ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଏବଂ ତୁଷାରପାତକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ସେଠାକୁ ଗଲେ । 
୧୯୦୧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ୍ଦ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ୨୪ ତାରିଖରେ ବେଲୁଡ଼ ମଠକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତନ କଲେ । 
ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ଶ୍ଵାସ ରୋଗ ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଗଲା । ସେ କିଜ୍ଚୁତ ସୁସ୍ଥ ହେବାପରେ ତାଙ୍କ ମା'ଙ୍କର 
‹ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ” ତୀର୍ଥଦର୍ଶନ କରିବାପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ୧୮ ତାରିଖରେ ପୂର୍ବବଙ୍ଗ ଅଭିମୁଖେ 
ଯାତ୍ରା କଲେ। ସ୍ଵାମୀଜୀ ମେ ମାସ ୧୨ ତାରିଖରେ ପୂର୍ବବଙ୍ଗ ଓ ଆସାମ ପରିଭ୍ରମଣ କରି 
କଲିକତା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ଭନ କଲେ । ବାଟରେ ବହୁମୂତ୍ରର ସହିତ ଶ୍ଵାସର ପ୍ରକୋପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ତାଙ୍କର 
ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଖରାପ ହେଲା ଯେ ମଠବାସୀଗଣ ତାଙ୍କର ଭଗ୍ନସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଗଭୀର 
ଚିନ୍ତା ଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ । ବସ୍ତୃତା ମାଧ୍ଯମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ଏଇ 
ଭ୍ରମଣ ସହିତ ଶେଷ ହୋଇଗଲା । ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଫୁଲି ଶୋଥର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲା । 


୧୫୮ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଅଭିଞ୍ଜ କବିରାଜଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାରେ ସେ ଅନେକାଂଶରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଉଠିଲେ ସତ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର 
ସୁଠାମ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ଫେରିଲା ନାହିଁ। ସ୍ଵାମୀଜୀ ମଠକୁ ଫେରି ପୁଣି ଶିଷ୍ଯମାନଙ୍କର ଜୀବନ- 
ଗଠନ, ପ୍ରଚାର ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମ୍ବନିୟୋଗ କଲେ । କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପଦିନ ମଧ୍ଯରେ ହି ତାଙ୍କର 
ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଗଲା । ଉଦ୍‌ବିଗ୍ନ ମହାରାଜ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କୁ ଯେତେଟା ସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ 
ଚିନ୍ତାଭାବନାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାପାଇଁ ସଚେଷ୍ଟ ହେଉଥୁଲେ, ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ବିଶ୍ରାମ 
ଦେବାକୁ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ସର୍ବଦା ସଜାଗ ରହୁଥୁଲେ । ଦୀର୍ଘକାଳ କଷ୍ଟ ଭୋଗି ଏବଂ 
ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରି ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହୋଇଥୁଲା ଯେ, ସେ ଯେତେବେଳେ 
ଯାହା ଆଦେଶ କରୁଥିଲେ, ତାହା ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳିତ ନହେଲେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡୁଥିଲେ, 
ଉତ୍ତେଜନାରେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଆ ହୁରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥୁଲା । କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ଆବେଗ - 
ଉତ୍ତେଜନାର ଧକ୍କା ସବୁଠାରୁ ଅଧକ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଉଥିଲା । ମହାରାଜ ଜାଣୁଥୁଲେ, 
ପ୍ରେମମୟ ସ୍ଵାମୀଜୀ ରୋଗର ବିକାରରେ ସେମିତି ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇପଡୁଛନ୍ତି, କିଳ୍ଛୁ ତାଙ୍କ 
ହୃଦୟରେ ରହିଛି ଅଶେଷ ପ୍ରେମର ପ୍ରସ୍ରବଣ । ସ୍ଵାମୀଜୀ ମଧ୍ଯ ମହାରାଜଙ୍କର ଭାବକୁ ବୁଝୁଥ୍ଲେ । 
ସେ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରରେ ଲେଖୁଥିଲେ, ““ତେବେ ତୁମେ ମୋର ସବୁ ସହ୍ୟ କରିବ, ମୁଁ ଜାଣେ 
ସେ-ମଠରେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ ଯେ କି ସହିବ |”? 


୧୯୦ ୧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା । ପୂଜା ଆରମ୍ଭର ଚାରି ପାଞ୍ଚଦିନ 
ପୂର୍ବରୁ ମହାରାଜ ଭାବଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖଲେ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଜଗନ୍ମାତା ଦକ୍ଷି ଣେଶ୍ଵର ଦିଗରୁ ଗଙ୍ଗା ଅତିକ୍ରମ 
କରି ମଠ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଥବା ବିଲ୍ଵବୃକ୍ଷମୂଳକୁ ଆସିଲେ । ଏହି ଦର୍ଶନର କିଛି ସମୟ ପରେ 
ସ୍ଵାମୀଜୀ ବାଗବଜାରରୁ ନୌକା କରି ମଠରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ । ରାଜାଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ ଯେ 
ସେ ଭାବଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ, ମଠରେ ପ୍ରତିମାରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ହେଉଛି । ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ 
ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ । ପ୍ରତିମାରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ହେବାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା । ସମୟ 
ଅନ୍ପ, ତେବେବି ମହାରାଜ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ସବୁ ବିଷୟ ତଦାରଖ କରି ପୂଜାର ଅୟୋଜନ 
ସମ୍ପୂର୍ଣ କଲେ । କଲିକତାରେ ଶ୍ରୀମାତାଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଅନୁମତି ଗ୍ରହଣ କରି ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠାନ 
ଆରମ୍ଭ ହେଲା । ସଂଘଜନନୀଙ୍କ ନାମରେହିଁ ପୂଜାର ସଂକଳ୍ପ ହେଲା । ଷଷ୍ଠୀଦିନ ପ୍ରତିମା କଲିକତାରୁ 
ଆଣି ବିଲ୍ଵବୃକ୍ଷମୂଳରେ ବୋଧନ କରାଗଲା । ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କୃଷ୍ଣଲାଲ ପୂଜକ ଏବଂ କୌଳାଗ୍ରଣୀ 
ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରକୋବିଦ ଭଶ୍ଵ ରଚନ୍ଦ୍ର ତନ୍ତ୍ରଧାରକଙ୍କ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କଲେ । ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ମଠପ୍ରାଙ୍ଗଣ 
ମୁଖରିତ ହୋଇଉଠିଲା । ଅଗଣିତ ନରନାରୀ ଭକ୍ତିନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପୂଜା ଦର୍ଶନ କରି 
ଓ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ଆନନ୍ଦ ଲାଭକଲେ । ଶ୍ରୀମା ମହିଳାଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମଠର ନିକଟବର୍ତୀ 
ନୀଳାମ୍ବରବାବୁଙ୍କ ଗୃହରେ କିଛିଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରି ପୂଜା ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କଲେ । ଗରୀଵ- 
ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କୁ ଦେହଧାରୀ ଭଶ୍ଵରଜ୍ଞାନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ଭୋଜନ କରାଇବା ଏହି ପୂଜା ଉତ୍ସବର 
ପ୍ରଧାନ ଅଙ୍କରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥଲା । ଏହାବ୍ୟତୀତ ବେଲୁଡ଼, ବାଲୀ ଓ ଉତ୍ତରପଡ଼ାର 
ପରିଚିତ ଅପରିଚିତ ଅନେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାହୋଇଥୁଲା । ସେମାନେ ମଧ୍ଧ 
ଆନନ୍ଦରେ ଯୋଗ ଦେଇଥୁଲେ । ସେହିଦିନଠାରୁ ମଠପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିଦ୍ଵେଷଭାବ ଦୂର ହେଲା । 
ସେମାନଙ୍କ ଦୃଢ଼ଧାରଣା ହେଲା ଯେ ମଠର ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଯଥାର୍ଥ ସନାତନ- ଧର୍ମାନୁସାରୀ | 


ଲୋକହିତାୟ ୧୫୯ 


ସ୍ଵାମୀଜୀ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥୁଲେ । ନବମୀ ଦିନ ରାତ୍ରିରେ ଟିକିଏ ସୁସ୍ଥ ବୋଧ କରିବାରୁ ସେ 
ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ଆସି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଦେବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦୁଇ ତିନୋଟି ଗୀତ ଗାଇଥୁଲେ । ସେହି 
ରାତ୍ରିରେ ମଠରେ ଭଜନ କୀଭ୍ତନରେ ଆ ନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା । ଦଶମୀ ଦିନ ବିସର୍ଜନ 
ପୂବରୁ ମା'ଙ୍କର ପ୍ରତିମା ନୌକା ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଲା । ବ୍ୟାଣ୍ଚବାଦ୍ୟ, ଖୋଳ, କରତାଳ ଆଦି 
ବିବିଧ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବାଜିଲା । ଅସୁସ୍ଥ ଦେହରେ ସ୍ଵାମୀଜୀ ମଠଗୃହର ବାରଣ୍ଡାରୁ ଦେଖୁଲେ “ରାଜା” 
ଗୋଟିଏ ବୃନ୍ଦାବନୀ ଚାଦରରେ ଗଣ୍ତି ବାନ୍ଧି ପ୍ରତିମା ସମ୍ମୁଖରେ ଛୋଟପିଲା ଭଳି ମଧୁର ନୃତ୍ୟ 
କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଆମୋଦ- ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ମୋହିତ କଲା । 


ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ମରଣ କରାଯାଇପାରେ ଯେ, ଏହାପରେ ଦୀର୍ଘକାଳ ମଠରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା 
ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇନାହି । ୧୯ ୧୩ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ପ୍ରାୟ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରତିମାରେ ପୂଜା 
ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଅଛି । ଏଇଭଳି ଏକ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମହାଷ୍ଟମୀର ଶୁଭକ୍ଷଣରେ ମହାରାଜ ( ୧୦୮) 
ଏକଶହ ଆଠଟି ରକ୍ତପଦ୍ମଦେଇ ଶ୍ରୀମା?ଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ପୂଜା କରିଥଲେ । 


ସ୍ଵାମୀଜୀ କିଛି ପରିମାଣରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଉଠିବାପରେ ୧ ୯୦୨ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, ଜାନୁଆରୀ 
ମାସରେ ଜାପାନୀ ଶିଳ୍ପୀ ଓଡ଼ା ଓକାକୁରା, ବୌଦ୍ଧନେତା ଧର୍ମପାଲ ଓ ନିବେଦିତାଙ୍କୁ ନେଇ 
ବୁଦ୍ଧଗୟାକୁ ଗଲେ । ସେଠାରୁ ଜାପାନୀ ଶିଳ୍ପୀକୁ ଅଜନ୍ତା ଏଲୋରା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଠାଇଦେଇ 
ସ୍ଵାମୀଜୀ ବାରାଣାସୀକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ । ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କାଳରେ ସେ ଫେବୃଆରୀର 
ଶେଷଭାଗରେ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ୮ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ଅତି 
ସାବଧାନତାର ସହିତ ବେଲୁଡ଼ ମଠକୁ ଅଣାହେଲା | କବିରାଜୀ ଚିକିତ୍ସାରେ ଏବଂ ଗୁରୁଭ୍ରାତା ଓ 
ଶି ଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକନିଷ୍ଠା ସେବାଯନ୍‌ରେ ସ୍ଵାମୀଜୀ ପ୍ରାୟ ଏକମାସ ପରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଉଠିଲେ ।` 
ଏହି ସମୟର ସେବାଯନ୍ବ ଉଲ୍ଲେଖପୂର୍ବକ ମହାରାଜ ଦିନେ କହିଥୁଲେ, ଠାକୁରଙ୍କର ବି ଏତେ 
ସେବା କରିନାହିଁ । ପୀଡ଼ାର ଉପଶମ ହେବାରୁ ମଠବାସୀଗଣ ନୂତନ ଆଶାର ଆଲୋକ ଦେଖୁବାକୁ 
ପାଇଲେ]; ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ମୁଖରେ ହସ ଦେଖ୍‌ ମହାରାଜ ନିଣ୍ଚିନ୍ତ ବୋଧ କଲେ । 


ଅଖଣ୍ଡର ରଷି ସ୍ଵାମୀଜୀ ବର୍ଭମାନ ଘରମୁହାଁ । ଦିନେ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛାହେଲା, ସେ 
ମାଧୁକରୀ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମହାରାଜ ମଧ୍ଯ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ 
ବାହାରିଲେ । ? ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିକ୍ଷାଲବ୍‌ଧ ଅନ୍ନ କିଛି ପରିମାଣରେ ଗ୍ରହଣ କରି ସ୍ଵାମୀଜୀ ପରମ ତୃଷ୍ତି 
ଲାଭ କଲେ । ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଲେ, '‹ “ତୁମେମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏହିପରି 


ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଅନାହି ।”! 

୧. ସ୍ଵାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦ ୧୯୦୨ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ୭ ତାରିଖରେ ସ୍ଵାମୀ ଅଭେଦାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଲେଖ୍‌ଲେ, ‹ ପ୍ରାୟ ଦୁଇମାସ ପୂର୍ବରୁ 
ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ଫେବୃୟାରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ସେ କାଶୀଧାମ ଗଲେ, ସେଠାରୁ ଅସୁସ୍ଥ ଦେହ ନେଇ ଆସିଲେ ! ମଠକୁ 
ଫେରିଆସି କବିରାଜୀ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଲେ । ସେଥୁରେ ବେଶ୍‌ ଭଲହୋଇଗଲେ । ଏକମାସ ଓଷଧ ବ୍ୟବହାରରେ ହାତ ଗୋଡ 
ଫୁଲା ଭଲ ହୋଇଗଲା, ପେଟରେ ଉଦରୀ ହୋଇଥୁଲା, ପାଣି ରହିଲାନାହିଁ । ଶରୀରରେ ଲାବଣ୍ୟ ଫେରିଆସିଲା ଏବଂ ବଳ 
ମଧ୍ଯ ବେଶ୍‌ ହେଲା । କଲିକତାକୁ ଯିବାଆସିବା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ-- ମାଇଲେ- ଦୁଇମାଇଲ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ମଧ୍ଯ କୌଣସ 
କଷ୍ଟବୋଧ ହେଉନଥୁଲା ।' ' 

୨. ମେ ମାସ ୧ ତାରିଖରେ ମହାରାଜଙ୍କ ଡାଏରୀରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଅଛି - ' “ତାରକଦା, ମୁଁ, କାନାଇ ଓ ହରିପଦ ମାଧୁକରୀ ଭିକ୍ଷା 
କରିବାକୁ ଯାଇ ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୧୦.୩୦ ବେଳକୁ ମଠକୁ ଫେରିଆସୁ | ' ' 


୧୬୦ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ସ୍ଵାମୀଜୀ ଦିନେ ଗୁରୁଭ୍ରାତା ରାଜାଙ୍କୁ ମନର କଥା କହିଲେ, ' ଏଥର ଯାହାହେଉ ଗୋଟିଏ 
ଇସ୍ପାର ଓସ୍ପାର କରିବି, ହୁଏତ ଶରୀରଟା ଧ୍ୟାନଜପ କରି ଭଲ କରି ଦେଇ କାମରେ ଭଲକରି 
ଲାଗିଯିବି, ନହେଲେ ତ ଏହିଭଗଟ୍ନ ଶରୀରଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ।””° କିନ୍ଥୁ ସ୍ଵାମୀଜୀ ଯେ ଶେଷ 
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିଶୀଘ୍ର ଶରୀର ଛାଡ଼ିବାର ହି ସଂକଳ୍ପ କରିଥୁଲେ, ଏହା କେହି ବୁଝିପାରିନଥୁଲେ | 

ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା । ଜନ୍ମତିଥ୍‌ ପୂଜା ହେଲା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ୧୧ 
ତାରିଖରେ । ପରବତ୍ତୀ ରବିବାରରେ ସାଧାରଣ ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରାୟ ୩୦ ହଜାର. ଲୋକଙ୍କର 
ସମାଗମ ହେଲା, ଦଳକୁ ଦଳ କୀଉତ୍ତନୀୟା ଦଳ ଆସି ଉତ୍ସବ ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ମୁଖରିତ କଲେ । 
ସ୍ଵାମୀଜୀ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ଶଯ୍ୟାଗତ, ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଘରର ଝରକା ଦେଇ ଭକ୍ତମଣ୍ଡଳୀକୁ 
ଦଶନ କଲେ ମାତ୍ର । ଶରୀର ଟିକିଏ ସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ସେ ପୁନର୍ବାର ଅଧ୍ଧାପନା, ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟରେ 
ପରାମର୍ଶ ଦାନ ଇତ୍ୟାଦିରେ ମନୋନିବେଶ କଲେ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଦେଖୂ ମହାରାଜ ଖୁବ୍‌ ଆଶ୍ଵସ୍ତ 
ବୋଧ କଲେ । 


କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବରେଣ୍ୟ, ମହାରାଜଙ୍କର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ସ୍ଵାମୀଜୀ ମହାସମାଧୂ ପାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ 
ହେଲେ । ସେଦିନ ୧୯୦୨ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଜୁଲାଇ ମାସ ୪ ତାରିଖ । ସାରାଦିନ ବେଦପାଠ, 
ଅଧ୍ୟାପନା, ଭବିଷ୍ୟତର ପରିକନ୍ଥନା ଆଲୋଚନା ଇତ୍ୟାଦି ଶେଷ କରି ସ୍ଵାମୀଜୀ ମହାନିଶାରେ 
ଧ୍ଧାନଯୋଗରେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥୁବ ଶରୀରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ । ଏହାର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ସ୍ଵାମୀ 
ପ୍ରେମାନନ୍ଦଙ୍କର ଲିଖୁତ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରରୁ” ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଇଛି । 


“ପ୍ରାୟ ଦୁଇମାସ ହେବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଧ୍ଯାନ.କଭଜନ କରାଉଥୁ୍‌ଲେ ଏବଂ 
ନିଜେ ମଧ୍ଯ ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ । କିଛିଦିନ ହେଲା ବୈରାଗ୍ଯର ଭାବ ଖୁବ୍‌ ପ୍ରବଳ 
ଦେଖୁଥିଲି । “କିମର୍ଥଂ କସ୍ଯ କାମାୟ ଶରୀରଂ ଅନୁସଞ୍ଜରେତ୍‌” ପ୍ରାୟ ଏହି ଶ୍ଲୋକ କହୁଥୁଲେ 
ଆଉ ପଚାରୁଥୁଲେ, ' ହଇରେ ଠାକୁର କେଉଁ ଦୁଇଟି ଗୀତ ଶେଷରେ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥୁଲେ” 
କହି “ ଭୁବନ ଭୁଲାଇଲୁ ମା ଭୁବନମୋହିନୀ! ଓ “କେବେ ସମାଧୂ ହେବ ଶ୍ୟାମାଚରଣେ”" ଏହି 
ଗୀତଗୁଡ଼ିକୁ ଗାଉଥୁଲେ । ତୁମେ ଜାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ କେଉଁଦିନ କମ୍‌ ନଥୁଲା । 
୧୦/୧୫ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କାଶୀରେ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମ ଖୋଲିବାପାଇଁ ତାରକଦାଦାଙ୍କୁ ପଠାଇଥୁବଲେ । 
ମଠରେ ଗୋଟିଏ ବେଦ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ଏହି ଇଚ୍ଛା କେତେଦିନ ହେବ ଖୁବୁ ପ୍ରବଳ 
ହୋଇଥୁଲା । ଶେଷ ଦିନରେ ବେଦ- ସଂକ୍ରାନ୍ତ ପୁସ୍ତକ ଅଣାଇବା ପାଇଁ ପୁନେ ଓ ବମ୍ବେ ନଗରକୁ 
ତିନିଖଣ୍ଡ ଚିଠି ଲେଖାହୁଏ । ମୋ ସଙ୍ଗେ ସେଦିନ ବେଦ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେତେ କଥା 
ହୋଇଥିଲା | ମୁଁ ପଚାରିଲି, “ବେଦ ପଢ଼ି କଣ ହେବ?? ସେ କହିଲେ ' ବେଦ ପଢ଼ିଲେ କୁସଂସ୍କାର 
ସବୁ ଯିବ ।' 

୧. ୭।୮୮।୧୯୦ ୨ରେ ବେଇୁଡ଼ ମଠରୁ ସ୍ଵାମୀ ଅଭେଦାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଲିଖୁତ ସ୍ଵାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦଙ୍କର ପତ୍ରାଂଶ । 


୨. ତା ୨୦।୮।୧୯୦ ୨ରେ ବେଲୁଡ଼ ମଠରୁ ସ୍ବାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଏହି ପତ୍ର ଲେଖନ୍ତି ଆମେରିକାରେ ଥୁବା ସ୍ଵାମୀ ଅଭେଦାନନ୍ଦଙ୍କୁ । 
୩. କେବେ ସମାଧୂ ହେବ ଶ୍ୟାମା ଚରଣେ | ଅହଂତତ୍‌ ଦୂରେ ଯିବ ସଂସାର ବାସନା ମନେ | 
ଉପେକ୍ଷି ମହତ୍ଵ, ତ୍ୟଜି ଚତୁ ବିଂଶତି ତନ୍ତୁ । ସର୍ବତଲ୍ଵ୍ତୀତ ତତ୍ତ୍‌ ଦେଖୂ ନିଜେ ଆପଣାରେ । ଇତ୍ୟାଦି, 
ଲେଖକ :- ଦେୱାନ୍‌ ନନ୍ଦକୁମାର ରାୟ | 


ଲୋକହିତାୟ ୧୬୧ 


ଶରତ ଓ ରାଖାଲ କଲିକତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟୋପଲକ୍ଷେ ୨।୪ ଦିନ ଥୁଲେ । ବୟସ୍କ ଲୋକ 
ଭିତରେ ଗୋପାଲଦାଦା ଓ ମୁଁ ସେଦିନ ମଠରେ ଥୁଲୁ । କୌଣସି ଅସୁସ୍ଥତା ନଥୁଲା, ବୁଝି 
ପାରୁଛ? ସେଦିନ ପ୍ରାତଃକାଳରୁ ଉଠି ଯେମିତି ଫ୍ରୁର୍ତି କରୁଥୁଲେ ସେପରି ଫୁର୍ଭି ହସ କୌତୁକ 
ମୋ ସହିତ କଲେ । ପ୍ରାୟ ୮ଟା ସମୟରେ ସେ ଠାକୁର ଘରକୁ ଧ୍ଯାନ କରିବାପାଇଁ ଉଠିଲେ । ମୁଁ 
୯ ଟା ବେଳେ ପୂଜାପାଇଁ ଠାକୁରଘରକୁ ଗଲି । ମତେ ଦେଖୁ କହିଲେ, ‹ ମୋର ଆସନ ଠାକୁରଙ୍କର 
ଶୟନ କକ୍ଷରେ କରିଦେଇ ଚାରିପଟର ଦ୍ବାର ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ।”” ଅନ୍ୟଦିନ ମୁଁ ପୂଜା କଲେ ମଧ୍ଯ 
ପୂଜା-ଘରର ଗୋଟିଏ କଣରେ ସ୍ଵାମୀଜୀ ବସି ଧାନ କରନି | ଆଜି ଅନ୍ୟପ୍ରକାର କଲେ । ପ୍ରାୟ 
୧୧ଟା ପରେ ଧ୍ଧାନରୁ ଉଠି “ମା କ'ଣ ମୋର କଳାରେ, କାଳୀରୂପେ ମୁକ୍ତକେଶୀ ହୁଦ୍ପଦ୍ମ 
କରେ ଉଜ୍ପଳରେ:' ଗୁଣ୍ଗୁଣ୍‌ କରି ଏଇ ଗୀତ ଗାଇଲେ |... ଅପରାହୁ ୧ଟା ପରେ ମତେ ଡାକି 
କହିଲେ, “ଚାଲ ପଢ଼ିବା, ସନ୍ୟାସୀ ହୋଇ ଦିବାନିଦ୍ବା ଯିବା ଖରାପ | ମୋର ଟିକିଏ ବି ନିଦ 
ହେଲା ନାହିଁ । ଧ୍ଯାନ କରି ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା ହୋଇଛି, ୪୮୫୮ \//6ଥ&|‹ ହୋଇଛି ଦେଖୁଛି | ତାପରେ 
।॥।୦୮୫୮/ ଘରେ ବସି ତିନିଘଣ୍ଟା ୮୫୮୮ (ପାଣିନି) ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ାଇଲେ । ଚାରିଟା ପରେ 
ମତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ବଗିଚା ବାହାରେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ମାଇଲ ରାସ୍ତା ଗଲେ ।... 


ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ମୁଁ ଠାକୁର ଘରକୁ ଯିବାରୁ ଆମ ଶଶୀର ବାପାଙ୍କ ସହିତ ବହରତ ସମୟ 
କଥା କହି ସ୍ଵାମୀଜୀ ଉପରକୁ ଯାଇ ଆଉଥରେ ପାଇଖାନା ଗଲେ... | 


ନିଜ କକ୍ଷକୁ ଯାଇ ବସି ସେହି ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ରକୁ “ମୋ ମାଳାଟା ଦେ? ବୋଲି କହିଲେ । ଆଉ 
ତାକୁ ଅନ୍ୟଘରକୁ ଯିବାକୁ ଆଦେଶ କରି କହିଲେ, “ଡାକିଲେ ଆସିବୁ | ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ପରେ 
“ତାକୁ ଡାକି ବିଂଚି ଦେବାକୁ ଓ ଗୋଡ଼ ଘସି ଦେବାକୁ କହିଲେ, ଗୋଡ଼ ଘସୁଘସୁ ତାଙ୍କର ନିଦ୍ରାର 
ଆବେଶ ହେଲା ।। ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ନିଦ୍ରାବେଶ ପରେ ତାଙ୍କର ହାତ ଟିକିଏ କଞ୍ପିଲା ୨।୪ 
ସେକେଣ୍ଠ୍‌ ପାଇଁ: ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘନିଶ୍ଵାସ ମୁହଦେଇ ତ୍ୟାଗ କଲେ । ତାଂର ୨।୩ 
ମିନିଟ୍‌ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘ ନିଃଶ୍ବାସ ପରେ ଏକାଥରକେ ସମାଧୁ । ସେତେବେଳେ 
ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ଭୟ ପାଇ ଗୋପାଲଦାଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, “କଅଣ ହୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ' । ତାଂର ୧୨ 
ମିନିଟ୍‌ ପରେ ମୁ ତାଙ୍କୁ ସମାଧ୍‌ସ୍ଥ ଦେଖ୍‌ ଶଶୀର ବାପାଙ୍କୁ ଡାକି ସ୍ବାମୀଜୀଙ୍କ କାନରେ 
ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଗୁରୁମହାରାଜଙ୍କର ନାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି, କାଳେ ସମାଧୂ ଭାଙ୍ଗିବ । ତାଙ୍କର ସେହି 
ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ମୁଖମଣ୍ଡଳ, ସେହି ସ୍ବର୍ଗୀୟ ତେଜାଗୁଣ ବିସ୍ତାରିତ ନେତ୍ର, କେବଳ କୌପୀନ ପରିହିତ 
ସେ ସୁନ୍ଦର ଶରୀରରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ କାନ୍ତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥଲା ।... ଇଚ୍ଛା କରି ଯେମିତି 
ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ । ସେହି ରାତ୍ରି ରେ ମଜୁମଦାର ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡକାଗଲା । ଶରତ, ରାଖାଲ ଓ 
ସାଣ୍ଡେଲ ରାତ୍ରିରେ ଆସିଲେ। ଡାକ୍ତର ମଧ୍ଯ ଠିକ୍‌ କରି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ କେଉଁ ରୋଗଟେ 


ଏହିପରି ହେଲା । 
“ଠାକୁର ଯେ କହୁଥଲେ-- “ତୁ ଯେଉଁଦିନ ସ୍ଵ- ସ୍ବରୂପ ଜାଣିପାରିବୁ ସେଦିନ ତୁ ଶରୀର 
ଛାଡ଼ି ଦେବୁ” ତାହାହି ହେଲା ।' 


୧୬୨ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


କଲିକତାରୁ ଆସି ମହାରାଜ ବିହ୍ବଳ ହୋଇ ସ୍ବାମୀଜୀଙ୍କ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ । 
ଦିଗହ୍ଧାରା ହୋଇ ଶାୟିତ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କ ଛାତିଉପରେ ପଡ଼ିଗଲେ; ସେ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଅଶ୍ରୁବସଜନ 
କରିଵ୍କାକ୍ୁ ଲାଗିଲେ । ସାରଦାନନ୍ଦ ଅତି କଷ୍ଟରେ ରୋରୁଦ୍ୟମାନ ମହାରୀଜଙ୍କୁ ଟେକି ଧରିଲେ । 


୬ ୯୧୫ ୬୯ 


ମହାରାଜ କହୁକହୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ, ““ ସାମନାରୁ ଯେମିତି ହିମାଳୟ ପାହାଡ଼ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା !'? 


ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଅବତାର-ଲୀଳା ସୌଧରୁ “ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦୀପାଳୀ ଲିଭୁଛିଂ 

ମଠବାସୀଗଣ ଶୋକରେ ଅଭିଭୂତ, ଗ୍ହସ୍ଥ ଭକ୍ତଗଣ ଗଭୀର ମର୍ମପୀଡ଼ିତ, ଦେଶବାସୀ ମର୍ମାହତ | 
ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ମହାସମାଧୂ ପରେ ଦିନେ ହତାଷଶପ୍ରାଣ, ସ୍ଵାମୀ ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦ ମଳିନ ବେଶରେ 
ନଗ୍ନପଦରେ ମଠରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କ ମନର ଭାବ¬ “ଜୀବନର ସବୁ ପ୍ରୟୋଜନ ଶେଷ 
ହୋଇଛି ।” ସେ ସିଧା ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର କକ୍ଷକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଗଭୀର ଧ୍ୟାନରେ ମଗ୍ନ ହେଲେ । 
ମଠବାସୀଗଣ ଆତକିଂତ ହୋଇ ଉଠିଲେ । ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ସ୍ଵାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ପ୍ରମୁଖ ଗୁରୁଭ୍ରାତାଗଣ 
ଅନେକ ସାଧ୍ଯସାଧନା କରି ତାଙ୍କର ମନର ଭାବକୁ ବଦଳାଇଦେଲେ । ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୋକସନ୍ତାପର 
ତୀବ୍ରତା କିଛିଟା ଉପଶମ ହେବାପରେ ସମସ୍ତେ ସାନ୍ଗ୍ଵନା ଓ ଭରସାର ସ୍ଥଳ ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କ 
ମୁଖାପେକ୍ଷୀ ହେଲେ । ତାଙ୍କ ହୃଦୟ-ବଟବୃକ୍ଷର ଛାୟାରେ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ । ମହାରାଜ ` 
ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆଶା, ପ୍ରାଣରେ ଭରସା ଦେଇ ଶୋକରେ ମତପ୍ରାୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସଞ୍ଜୀବିତ 
କରିତୋଳିଃଲ । ଦଳନାୟକ ରାଖାଲରାଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ଅବତାରଲୀଳା ସମ୍ପୂଣ୍ଟ 
କରିବାକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ । 


ପୂବ ଆଲୋଚିତ ଘଟଣାବଳୀ ମଧ୍ଯରୁ ଦେଖୁବାକୁ ମିଳେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତିବାହୀ ଏକ 
ଭାବପ୍ଲାବନ ନିଦ୍ରିତ ପ୍ରାୟ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ଜୀବନତଟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆଘାତ ଦେଇଛି, 
ବିଶ୍ଵଦରବାରରେ ବିପୁଳ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଅମିତ ତେଜସମ୍ପନ୍ନ ସେହି ଭାବପ୍ଲାବନର 
ସମ୍ୟକ୍‌ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣା କରିବାକୁ ହେଲେ ନିଛକ ଘଟଣା ମାତ୍ରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଇ ସେହି ଘଟଣା 
ସବୁ ମାଧ୍ଯମରେ ଯେଉଁ ଭାବ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି ତାହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ । ପରମ 
କାରୁଣିକ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତରଣ ଫଳରେ ଯେଉଁ ସୁମହାନ ଭାବ ବିପ୍ଲବ, ପ୍ରଚଳିତ ଜୀର୍ଣ୍ତଶୀର୍ଣ୍ 
ଚିନ୍ତାସ୍ୂପକୁ ଭସାଇ ଦେଇ ଭାରତମୟ ଶ୍ଵାଶତ ଆଦର୍ଶକୁ ସ୍ଵମହିମାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥୁଲା, 
ତାହା ମୁଷ୍ଟିମେୟ କେତେଜଣ ଆଧୁକାରିକ ପୁରୁଷକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି. ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥୁଲା । 
ସମାଗତ ଭାବ ବିପ୍ଳବର ଆଦର୍ଶଟିର ଗୁରୁତ୍ଵ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଭାବଆଦର୍ଶର ଧାରକ ଓ ବାହକ 
ନେତୃବର୍ଗଙ୍କର ଜୀବନ ଓ ବାଣୀ ଜାଣିବା ଦରକାର । ଏହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭାବଆନ୍ଦୋଳନ 
ଯେଉଁ ଏ୍ପତିହାସିକ କ୍ରମ ବିବର୍ଭନ ମଧ୍ଯ ଦେଇ ଆଦର୍ଶ ରୂପାୟନରେ ସଚେଷ୍ଟ ଥୁଲା ତାହା ସହିତ 
ମଧ୍ଯ ପରିଚୟ ହେବା ଦରକାର । ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ ଓ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ନାମକ ନିବନ୍ଧରେ 
ଲେଖୁଛନ୍ତି, '“ଆର୍ଯ୍ୟଳାତିର ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ କଂଣ ଏବଂ ସତତ ବିବଦମାନ, ଆପାତ- ପ୍ରତୀୟମାନ- 
ବହୁଧାବିଭକ୍ତ, ସର୍ବଦା- ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଆଚାର ସଙ୍କୁଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ- ସମାଚ୍ଛନ୍ନ ସ୍ଵଦେଶୀର ଭ୍ରାନ୍ତିସ୍ଥାନ 
ଓ ବିଦେଶୀର ଘୃଣାସ୍ପଦ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମନାମକ ଯୁଗ- ଯୁଗାନ୍ତ-ବ୍ୟାପୀ ବିଖଣ୍ରିତ ଓ ଦେଶକାଳ ଯୋଗେ 


ଲୋକହିତାୟ ୧୬୩ 


ଇତସ୍ତତଃ ବକ୍ଷିପ୍ତ ଧମ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟି ମଧ୍ଯରେ ପ୍ରକୃତ ଏକତା ଆଉ କାହିଁ ? କାଳବଶରେ 
ନଷ୍ଟ ଏହି ସନାତନ ଧର୍ମର ସାର୍ବଲୌକିକ, ସାର୍ବକାଳିକ ଓ ସାର୍ବଦେଶିକ ସ୍ବରୂପ ସ୍ଵୀୟ ଜୀବନରେ 
ନିହତ କରି, ଲୋକସମ୍ମୁଖରେ ସନାତନ ଧର୍ମର ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ ନିଜକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ 
କରିବାକୁ ଲୋକହିତପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଅବତୀଣ୍ଟ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀଭଗବାନ, 
ପରମକାରୁଣିକ ସବ୍ବାଯୁଗାପେକ୍ଷା ସମଧ୍‌କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ ସର୍ବଭାବ- ସମନ୍ଵିତ ସର୍ବବିଦ୍ୟାସହାୟ 
ଯୁଗା'ବତାରରୂପ ପ୍ରକାଶ କଲେ । 


ଅତଏବ ଏହି ମହାଯୁଗର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ସର୍ବଭାବର ସମନ୍ଵୟ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଅଛି ଏବଂ 
ଏଇ ଅସୀମ ଅନନ୍ତଭାବ, ଯାହା ସନାତନ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଧର୍ମରେ ନିହିତ ଥୁଲେ ମଧ୍ଯ ଦିନେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ 
ଥୁଲା, ତାହା ପୁନଃଆବିସ୍କ୍ତ ହୋଇ ଉଚ୍ଚନିନାଦରେ ଜନସମାଜରେ ଘୋଷିତ ହେଉଅଛି ।”'” 
ହିନ୍ଦୁଜାତିର ଯୁଗଯୁଗାନ୍ତର ସଞ୍ଚୁତ ଅଧ୍ଯାତ୍ମସୁଧା ଅହରଣ ପୂର୍ବକ ଅବତାର ବରିଷ୍ଠ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର 
ଅବତରଣ | ` ଅବତରଣର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ । ଏହା ଫଳରେ 
ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ- ମୂତ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏଶୀଶକ୍ତି ଆଧ୍ୟାମ୍ମିକତାର ଲୀଳାଭୂମି ପୂଣ୍ଠତ ଭାରତଭୂମିରେ 
ଧର୍ମ କେନ୍ଦ୍ରିକ ସର୍ବବିଷୟକ ଗୋଟିଏ ବିତ୍ତାଟ ଅଭ୍ୟୁଦୟର ସୂଚନା କରିଥୁଲା ଏବଂ ଜାଗତିକ ଶକ୍ତି 
ପ୍ରମତ୍ତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜାତି ସବୁ ନବପ୍ରଚାରିତ ଉଦାର ଓ ଗଭୀର ଧର୍ମଚିନ୍ତା ମଧ୍ଯରେ ନୂତନ ଆଲୋକ 
ଓ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତିର ଆସ୍ବାଦ ପାଇଥୁଲେ । 

ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର “ଅନନ୍ତମଡ ଅନନ୍ତପଥ' ¬ ଏହି ସର୍ବଧର୍ମ ଅନୁଭୂତିର ତତ୍ସ୍ଵକୁ ଭିଭି କରି 
ନବଯୁଗର ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ । ଏହି ନୂତନ ଧର୍ମ ଚିନ୍ତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ପ୍ରଚାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରୀରାମ କୃଷ୍ଣ 
କାଶୀପୁର ଉଦ୍ୟାନବାଟୀରେ ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗୀ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ କରିଥୁଲେ ଏବଂ 
ଧର୍ମପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଉପାୟ ଓ ପଦ୍ଧତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥୁଲେ | ଶ୍ରୀରାମ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ 
ସ୍ଵାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା ମାନବକୁ ଉଦାର କରିପାରେ ତାହା ହେଉଛି ଧର୍ମ, ତାହାହି 
ଠାକୁର ସର୍ବାଗ୍ରେ ନିଜର ଜୀବନାଦର୍ଶରେ ଦେଖାଇ ଗଲେ, ପରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଭାବରେ ଭାବିତ 
ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ- ବିଶେଷତଃ ସ୍ଵାମୀ ବିବୋକାନନ୍ଦଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ଉଦାର ଧମ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର 
ପୂର୍ବକ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂସାରର ସବୁ କାଯ୍ୟ କେମିତି ଧର୍ମର ସହାୟକ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ 
ହେବ, ସେହି ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପୂର୍ବକ ଭାରତର ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଜାତୀୟ ସମସ୍ୟାର ଗୋଟିଏ 
ଅପୂର୍ବ ସମାଧାନ କରିଗଲେ । ସର୍ବଧର୍ମମତର ସାଧନରେ ସାଫଲ୍ୟ ଲାଭ କରି ଠାକୁର ଯେମିତି 
ପୃଥବୀର ଆଧ୍ଯାମ୍ମିକ ବିରୋଧ ତିରୋହିତ କରିବାର ଉପାୟ ନିର୍ଧାରଣ କରିଯାଇଛଡ୍ତି _ ଭାରତୀୟ 
ସବୁ ଧର୍ମମତର ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ସେମିତି ପୁଣି ସେ ଭାରତର ଧର୍ମ - ବିରୋଧ ନାଶପୂର୍ବକ 
କେଉଁ ବିଷୟ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଆଁମର ସର୍ବକାଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିଥୁବା ଜାତୀୟତ୍ଵ ଭବିଷ୍ୟତରେ 
ମଧ୍ଯ ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ନିର୍ଦୈଶ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ।” କାଶୀପୁର ଉଦ୍ୟାନବାଟୀରେ ଶ୍ରୀରାମ କୃଷ୍ଣ 


୧. ମନୀଷୀ ରୌମାରୋଲା ମଧ୍ଯ ଲେଖୁଛନ୍ତି, “(5୮ ନ୍‌ଞ୮୮ଞ|୯୮୩୫୮୮୫) \/65 [୨6 ୦୦୮୫୪୮୩୮୮୫॥୦୩ ୦୮ ୪//୦ 1୩୦(।୫ଥ୮୦ ,/66୮୫ 
୦୮ 176 5010146| || ୦୮ 1୮୮ [(।ମଓ ୮୦୦ ୮॥॥1୦୮୩ 060016; 3 9୮31 5$//୮୮୮୦୮,/ ୦୦୮୮୮୦5©୦୯ ୦୮ ।(¬୦(।୫୫୮୦୯ 


ତୃ୦[୦୦5 600 ।୩୦5୦୮୯ [3।!)`5 ୦୮ ୮୮୮୦. '' 
୨. ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ଲୀଳାପ୍ରସଙ୍ଗ, ସାଧକ ଭାବ, ପ୍‌:୪୦୫-୪୦୬ | 


୧୬୪ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ସଂଘର ବୁନିୟାଦ ଗଢ଼ି ଉଠିଥୁଲା ।” ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ- ମୂର୍ଭିରେ ପ୍ରକଟିତ ଅଧ୍ଯାତ୍ମଶ କ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ 
ସଂଘରେ ବିରାଜିଚ । ସଂଘର ନୀତିନିୟମ ପୁସ୍ତିକାରେ ଲିଖୂତ ହୋଇଅଛି, ' ଏହି ସଂଘହି ତାଙ୍କର 
( ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର) ଅଙ୍ଗସ୍ବରୂପ ଏବଂ ଏହି ସଂଘରେ ହିଁ ସେ ସଦା ବିରାଜିତ ।' ` 


ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ଧର୍ମଚକ୍ର ପ୍ରବର୍ଭନ ଓ ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ନିର୍ବାଚନ କରିଥୁଲେ 
କେଚେଜଣ ଆଧୁକାରୀକ ପୁରୁଷଙ୍କୁ । ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଶିକ୍ଷାଦୀକ୍ଷା ମଧ୍ଯ ଦେଇଥୁଲେ । 
ସାରଥୀ ଶ୍ରୀପ୍ରଭୁଦେବ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ଯେତେ 
ଏକ ଏକ ମହାରଥୀ ପାଣ୍ଡବେ ଯେ ସତେ ।୩ 
ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିର୍ବାଚିତ ନେତା ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ପୁରୋଭାବରେ ରଖ୍‌ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ 
ପ୍ରମୁଖ କର୍ମବୀରଗଣ ଆତ୍ମନିୟୋଗ କରିଥୁଲେ । ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କ ସେଇ ସମୟରେ ଧ୍ଯାନଧାରଣା 
ଯୁଗଧର୍ମର. ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଉପାୟକୁ ପରିଷ୍କୁଟ କରିଅଛି | ତାଙ୍କରି ଲିଖୂତ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରରେ ସେ 
ଲେଖୁଛନ୍ତି, ‹ “ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରକୃତ ଓ ସାୟୀ କଲ୍ୟାଣ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଭାରତବାସୀଙ୍କର ନୈତିକ 
ମାନ ଉନ୍ନୟନ ଉପରେ । ସେଥପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ମୁଖରେ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିବାକୁ ହେବ ପବିତ୍ର 
ଉପନିଷଦୁ ଓ ତତ୍ଵ ଭିଭିକ ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ଯରେ ସୁରିତ ତାଙ୍କରି ପୂର୍ବ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସଞ୍ଚୂତ 
ଭାବସମ୍ପଦ । ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥୁଲା ଯେତେବେଳେ କି ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଶ୍ଳୋକର ଭିନ୍ନ 
ଭିନ୍ନ ଭାଷ୍ୟ ଶ୍ଲୋକର ଟୀକା ଆଦି ଦୁବୌଧ୍ପ ଓ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ହୋଇପଡ଼ିଥୁଲା । ସେ ସବୁର 
ସାମଗ୍ରିକ ସଂହତି ଓ ସମନ୍ଵୟ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି ମହାନ ଆ ଚାର୍ଯ୍ୟ ( ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ) । ଏଇ ସବୁ 
ସତ୍ୟ ବା ଏଥୁରେ ନିହିତ ଥୁବା ସବୁ ସତ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରାତ୍ୟହିକ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ମଧ୍ଯରେ ପରିସ୍ଫଟ 
ହୋଇଥୁଲା । ସେହି ମହାନ୍‌ ସତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ନିମନ୍ତେ ସେ ନିର୍ବାଚନ କରିଥୁଲେ ସ୍ବାମୀ 
ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ । ଏବେ ଆମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ ଯାବତୀୟ ବାଧା ଦୂର କରିବା ପାଇ, 
ଯେଉଁଥୁରେ କି ସେଇ ସତ୍ୟ .ସମାଜର ଉଚ୍ଚନୀଚ ସବୁ ସ୍ତରର ମଣିଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁପାରିବ । 
ଯାହାଦ୍ବାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ତାହାର' ନିଜସ୍ଵ ଦେବତ୍ଵ ଓ ସହଜାତ ମୁକ୍ତି ଉପଲବ୍‌ଧ୍‌ କରିପାରିବ 
ଏବଂ ସାର୍ବିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ଶ୍ବକ୍ତିର ଉତ୍ସ ସଙ୍ଗେ ତାର ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାରିବ । ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ 
ପହଞ୍ଚୁଲେ ସହସ୍ର ଫଣା ଜନଗଣ ବିଗତନିଦ୍ର ଓ ଜାଗ୍ରତ ହେବେ ଏବଂ ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ, 
ନୈତିକ ଓ ଆଧ୍ଯରାମ୍ବିକ କ୍ଷେତ୍ଵରେ ଅସାମାନ୍ୟ ସାଫଲ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବେ, ସେଥୁରେ ଆଉ ସନ୍ଦେହ 
ବା କଣ?` 
ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ- ଉପଦିଷ୍ଟ ସତ୍ୟସମୂହ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗମାନଙ୍କ ହୃଦୟ୍ପରେ ଭାବରେ 


୧. ସ୍ଵାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ କହିଥୁଲେ, '‹ଏ ସଂଘ ଆମେ ସୃଷ୍ି କରିନୁ | ଠାକୁରଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ସମୟରେ ଏହି ସଂଘ ସେ ନିଜେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି 
କରିଥୁଲେ । ସେହି ସମୟରେ ସେ ନିଜେ ସ୍ଵାମୀଜୀ ଏବଂ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ।୮ନ୩୩୩୦ ଦେଇ କେମିତି ଏଇ ସଂଘ ଗଠନ ଓ 
ଚାଳନା କରିବାକୁ ହେବ ଶିଖାଇଦେଇଥୁଲେ । ଏହାହେଲା ମଠର ଭିଭି ସ୍ଥାପନ । 

୨. ପୁଥୁ, ପୃ: ୩୩୧ | 

୩. ବାଙ୍ଗାଲୋର ବେଦାନ୍ତ ସୋସାଇଟିର ସମ୍ପାଦକ ଡ଼ଃ ଭେଙ୍କଟରଙ୍ଗମ୍‌ କେ ୧୯୦୨ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ୍ଦ ମେ ମାସ ୮ ତାରିଖରେ ଲିଖୂତ 
ପତ୍ରର ଅଂଶ । 


ଲୋକହିତାୟ ୧୬୫ 


ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇଥଲା । ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଣୀର ଯଥାର୍ଥ ମର୍ମ ଗ୍ରହଣ ଓ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ 
ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଥୁଲେ ଅତୁଳନୀୟ । ଦିନେ ଠାକୁର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ 
ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କହିଲେ, “ତିନୋଟି ବିଷୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିରନ୍ତର ଯନୁବାନ 
ହେବ । ଏହି ମତ ଉପଦେଶ ଦିଏ - ନାମେ ରୁଚି, ଜୀବେ ଦୟା, ବୈଷବ- ପୂଜନ ।... କୁଷ୍ଙ୍କର 
ଏହି ଜଗତ ସଂସାର, ଏହି କଥା ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରି ସର୍ବଜୀବେ ଦୟା, (ପ୍ରକାଶ କରିବ), 
ସର୍ବ ଜୀବେ ଦୟା?” ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହି ସେ ସହସା ସମାଧ୍ସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ, କିଛି ସମୟପରେ 
ଅଦ୍ଧ ବାହ୍ୟ ଦଶା ଉପସ୍ଥିତ ହେବାରୁ କହିଲେ, “ଜୀବେ ଦୟା-ଜୀବେ ଦୟା? ଦୂର୍‌ ଶଳା! କୀଟାଣୁକୀଟ 
ତୁ ଜୀବକୁ ଦୟା କରିବୁ? ଦୟା କରିବାକୁ ତୁ କିଏ? ନା, ନା, ଜୀବେ ଦୟା ନୁହ-- ଶିବଜ୍ଞାନରେ 
ଜୀବ ସେବା! ଏକମାତ୍ର ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ହି ସେଦିନ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବଭଙ୍ଗୀ ପରେ ବାହାରକୁ 
ଆସି କହିଲେ, ““କି ଅଦ୍ଭୁତ ଆଲୋକ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ କଥାରେ ଦେଖୁବାକୁ ପାଇଲି! ଶୁଷ୍କ, 
କଠୋର ଓ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବେଦାନ୍ତ ଜ୍ଞାନକୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ କରି କିପରି 
ସହଜ, ସରସ ଓ ମଧୁର ଆଲୋକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ! ଠାକୁର ଆଜି ଭାବାବେଶରେ ଯାହା 
କହିଲେ, ସେଥୁରୁ ବୁଝାଗଲା- ଅରଣ୍ୟର ବେଦାନ୍ତକୁ ଘରକୁ ଅଣାଯାଇପାରେ ସଂସାରରେ ସବୁ 
କାର୍ଯ୍ୟ ତାହାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି କରାଯାଏ... ଯାହାହେଉ, ଭଗବାନ, ଯଦି କେବେ ସୁଯୋଗ 
ଦିଅନ୍ତି ସେହିଦିନ ଆଜି ଯାହା ଶୁଣିଲି ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ସତ୍ୟ ସଂସାରରେ ସବବତ୍ର ପ୍ରଚାର କରିବି-- 
ପଣ୍ଡିତ, ମୂର୍ଖ, ଧନୀ, ଦରିଦ୍ର, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଚାଣ୍ଡାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ମୋହିତ କରିବି |”? ° 
ସ୍ଵାମୀଜୀ ତାଙ୍କର ଏହି ଚିନ୍ତା ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରି ଦୀର୍ଘକାଳ ତପସ୍ୟା କରିଥୁଲେ; 
ଭାରତ ବର୍ଷ ପରିଭ୍ରମଣ କରିଥୁଲେ ଏବଂ ଭାରତବାସୀଙ୍କର ଜୀବନଧାରା ସହିତ ସୁପରିଚିତ 
ହୋଇଥିଲେ । ଭାରତର ପୁନରଭ୍ୟୁତ୍‌ ଥାନର ଅନ୍ୟତମ ସୂତ୍ର ସ୍ଵରୂପ ଉପରୋକ୍ତ ଚିନ୍ତାହି ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କ 
ମାନସପଟରେ ନୂତନ ଆକାର ପାଇ ଉଦ୍‌ଭାସିତ ହୋଇଛି । ଆମେରିକା ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ସେ 
ତାଙ୍କର ମନର ଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଲେଖୂ ଜଣାଇଲେ ଆବୁ ପାହଡ଼ରେ ତପସ୍ୟାରତ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଓ 
ତୁରୀୟାନନ୍ଦଙ୍କୁ । ସେ ଲେଖୁଥୁଲେ, '“‹ଜଗଵିତାୟ ବହୁଜନସୁଖାୟ ହେଉଛି ଧର୍ମ ଆଉ ନିଜ 
ପାଇଁ ଯାହା କରାଯାଏ ସବୁ ଅଧର୍ମ ।”? ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଗଠନ ସମୟରେ 
ମଧ୍ଯ ସ୍ଵାମୀଜୀ ତାଙ୍କର ଭାବନାରାଜି ପତ୍ରପତ୍ରିକା ମାଫତ୍‌` ଗୁରୁଭ୍ରାତା ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କୁ 
ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ବିତରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ରାଜପୁତାନାରେ ବାସ କରିବା. ସମୟରେ 
ଦରିଦ୍ର ଶିକ୍ଷାହୀନ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟହୀନ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖ୍‌ ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦ ତାଙ୍କର କଟ୍ଭବ୍ୟ ନିଣ୍ବୟ 
ପାଇଁ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କୁ ଲେଖ୍‌ଲେ । ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ଉତ୍ତର ଆସିଲା, “` ଗେରୁଆ ଲୁଗା ଭୋଗପାଇଁ 
ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ମହାକର୍ମର ନିଶାଣ, କାୟମନୋବାକ୍ୟରେ “ଜଗଵିତାୟ” ହେବାକୁ ହେବ | ପଢ଼ିଅଛି 
'ମାତୃଦେବୋ ଭବ” “ପିତୃଦେବୋ ଭବ' ମୁଁ କହେ, 'ଦରିଦ୍ରଦେବୋ ଭବ” “ମୂଖ ଦେବୋ 
ଭବଂ । ଦରିଦ୍ର, ମୂର୍ଖ, ଅଜ୍ଞାନ/ କାତର ଏମାନେହି ତୁମର ଦେବତା ହୁଅନ୍ତୁ । ଏମାନଙ୍କର ସେବାହି 


୧. ଲୀଳାପ୍ରସଙ୍କ, ୫ମ ଭାଗ, ୨୬୧-୨୬୪ | @ 


୧୬୬ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ପରମଧର୍ମ ଜାଣିବ ।”? ନର ରୂପୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର ସୂତ୍ରଟି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ସ୍ଵାମୀଜୀ 
କହିଥୁଲେ, ‹ ଏହି ଦେହଟା - ଯେଉଁଥୁରେ ' ମୁଁ” ଅଭିମାନ କରି ବସିଅଛୁ, ସେହି ଦେହଟା ପରପାଇଁ 
ଉସର୍ଗ କରିଛି, ଏକଥା ଭାବି ବସିଲେ ଏହି ମୁଁତ୍ଵକୁ ଭୁଲିଯିବାକୁ ହେବ । ଶେଷରେ ବିଦେହ-ବୁଦ୍ଧି 
ଆସେ । ତୁ ଯେତେ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ପର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବୁ ସେତେ ଆପଣାକୁ ଭୁଲିଯିବୁ । 
ଏହିଭଳି କର୍ମରେ ଯେତେ ବେଳେ କ୍ରମେକ୍ରମେ ଚିତ୍ତଶୁଦଧି ହୋଇ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ତୋରହିଁ 
ଆତ୍ମା ସର୍ବଜୀବରେ- ସର୍ବଘଟରେ ବିରାଜମାନ -ଏହି ତତ୍‌ ଦେଖୁବାକୁ ପାଇବୁ | ସେଥୁପାଇଁ 
ପରର ହିଚ ସାଧନ ହେଉଛି ନିଜର ଆତ୍ମାର ବିକାଶର ଗୋଟିଏ ଉପାୟ, ଗୋଟିଏ ପଥ । 
ଏଇଟା ମଧ୍ଯ ଜାଣିବୁ, ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଛଶ୍ଵର- ସାଧନା । ଏହାର ମଧ୍ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ 
ହେଉଛି: ଆମ୍ବବିକାଶ । ଜ୍ଞାନଭକ୍ତି ପ୍ରଭୂତି ସାଧନାଦ୍ଵାରା ଯେମିତି ଆମ୍ମବିକାଶ ହୁଏ, ପରାର୍ଥ 
କର୍ମଦ୍ଵାରା ମଧ୍ଯ ଠିକ୍‌ ତାହା ହୁଏ ।“ ନରନାରାୟଣ- ଜ୍ଞାନରେ ସେବା ମୁକ୍ତିର ଅନ୍ୟତମ ପଥ 
କେବଳ ନୁହେଁ, ଦେଶର ଇତିହାସ ଓ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା ବିବେଚନା କରି ବେଦାନ୍ତ ଭିଭିକ 
ଉପାୟରେ ଦେଶର ପୁନର୍ଜାଗରଣ ନିମିତ୍ତ 'ଜୀବସେବା” ହି ସବୌତ୍ତମ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ସାଧନା, 
ଏହା ବୁଝାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ଵାମୀଜୀ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବତ୍ତୀଙ୍କୁ ନିଜସ୍ଵ ଅନୁଭୂତି 
ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି ମୁଁ ଏତେ ତପସ୍ୟା କରି ଏହି ସାର ବୁଝିଛି ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବରେ ସେ 
ଅଧୃଷ୍ଠାନ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି; ତାହାଛଡ଼ା ଛଶ୍ଵର ଫିଶ୍ଵର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ।”?? ଦିନେ ଶିଷ୍ୟ ସଦାନନ୍ଦଙ୍କୁ 
ମଧ୍ଯ ସ୍ଵାମୀଜୀ କହିଲେ, “‹ଜୀବସେବା-ଠାରୁ ଅଧୁକ ଧର୍ମ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ | ସେବାଧର୍ମ ଠିକ୍‌ 
ଠିକ୍‌ ଭାବରେ କରିପାରିଲେ ଅତିସହଜରେ ସଂସାର ବନ୍ଧନ କଟିଯାଏ - ' ମୁତି : କରଫଳାୟତେ |” 
କେଉଁ କର୍ମସୂଚୀ ଗ୍ରହଣ କରି ଜୀବସେବା-ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାହେବ--ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ 
ସ୍ଵାମୀଜୀ ବେଲୁଡ଼ ମଠ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଭ୍ରମଣ କରୁକରୁ କହିଥୁଲେ, ' ' ପ୍ରଥମେ ଅନଦାନ, ତାପରେ 
ବିଦ୍ୟାଦାନ, ସର୍ବୋପରି ଜ୍ଞାନଦାନ । ଏହି ତିନି ଭାବର ସମନ୍ଵୟ ଏହି ମଠରୁ କହିବାକୁ ହେବ |... 
ଏହିପରି ପରାର୍ଥ କର୍ମ ହିଁ କର୍ମ-ବନ୍ନନର ମୂଳୋପ୍ପାଟନର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ | 'ନାନ୍ୟଃ ପନ୍ଥା 
ବିଦ୍ୟତେୟନାୟ |”? ? 

ପ୍ରଚଳିତ ବ୍ଯକ୍ତିକୈନ୍ଦ୍ରିକ ମୁକ୍ତି ପ୍ରୟାସ ସହିତ ବତ୍ତମାନ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ଜୀବସେବା 
ତତ୍ଵ୍ଵର ଉଦାର ମିଳନ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପ୍ରବର୍ଭିତ ଯୁଗଚକ୍ରର ବିଶେ ଷ ଅବଦାନ । ପ୍ରବର୍ଭିତ ଧର୍ମଚକ୍ରରେ 
ସର୍ବଧର୍ମସମନ୍ନୟ- ଆଦର୍ଶର ବାସ୍ତବ ରୂପଦାନକୁ ଉପରୋକ୍ତ ସୂତ୍ର ସହଜ ସାଧ୍ଯ ଓ ବାସ୍ତବରେ 
ପରିଣତ କରିଥଲା । ରାମକୃଷ୍ଣ ସଂଘର ଭାବମୂର୍ଭି - ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି ରୋମାଁ ରୋଲୀ । ‹ ଏହା 
ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତୀତ ହୁଏଯେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସଂଘଟିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥୁଲା ଭଗବତଵ- 
ପ୍ରେରଣା-ଭଗବତ-ପ୍ରେରଣା- ପ୍ରସୂତ ସମାଜସେବା ମୂଳକ ନରନାରୀର ସେବାଭାବ ପ୍ରଣୋଦିତ 
ଓ ବିଶ୍ଵଜନୀନ ।... ଏହା ଏହି ସିନ ଗ୍ରହଣ କରିଥଲା ଯେ, ବିଭିନ ଧର୍ମ ମଧ୍ଯରେ ଭ୍ରାତୃଭାବ 


୧. ସ୍ଵାମୀ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ବାଦ, ପୂର୍ବ କାଣ୍ଡ ପୃ: ୮୧-୮୨ | 

୨. ସ୍ଵାମୀ ଶିଷ୍ଯ ସମ୍ବାଦ, ଉତର କାଣ୍ଡ ପୃ: ୨୩୭ | 

୩. ସ୍ଵାମୀ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ବାଦ, ପୂର୍ବ କାଣ୍ଡ ପୃ:୪୧ | 

୪. ସ୍ବାମୀ ଶିଷ୍ଯ ସମ୍ବାଦ, ପୂର୍ବ କାଣ୍ଡ ପୃ;୧୨୬-୧୨୮ | ଣୀ 


ଲୋକହିତାୟ ୧୬୭ 


ସ୍ଥାପନାହି ଏହି ମତର ସାରକଥା, କାରଣ ଏହିପରି ସମନ୍ଵୟ ମଧ୍ଯରେହିଁ ସନାତନ ଧର୍ମ ନିହିତ ।'? 
ଆଦଶ ରୂପାୟନର ମୂଳକେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ଵାମୀଜୀ ସ୍ପପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ, ““ ସାଧନ ଭଜନ ଓ ଜ୍ଞାନ 
ଚର୍ଚାରେ ଏହି ମଠ ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥାନ ହେବ, ଏହା ମୋର ଅଭିପ୍ରାୟ । ଏହାଠାରୁ ଯେଉ ଶକ୍ତିର 
ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେବ; ତାହା ସାରାଜଗତକୁ ପ୍ଲାବିତ କରିବ, ମନୁଷ୍ଯର ଜୀବନ ଶକ୍ତି ଫେରାଇ 
ଦେବ, ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି, ଯୋଗ ଓ କର୍ମ ଏକତ୍ର ସମନ୍ଵୟରେ ଏଠାରୁ ।୯6ଥୋ୫ ( ଉଚ୍ଚଆଦର୍ଶକୁ ) 
ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଏହି ମଠଭୂକ୍ତ ସାଧୁମାନଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତରେ ସମୟକ୍ରମେ ଦିଗ ଦିଗନ୍ତକୁ ପ୍ରାଣର 
ସଞ୍ଚାର ହେବ ।'”୩ ଏହି ମହତ୍‌ ଭାବରାଶିର ମୂଳ ଉତ୍ସ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ, ସେହି 
ଭାବରାଶ ରୂପାୟନର ପରିକଳ୍ପନାବିଦ୍‌ ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଏବଂ ସେହି ପରିକଳ୍ପନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ 
ପରିଣତ କରିଥୁଲେ ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଓ ସ୍ଵାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦ ପ୍ରମୁଖ ଶ୍ରୀରାମକୂୃଷ୍ଣପାର୍ଷଦ- ବର୍ଗ | 


ଦାଜିଲିଂ ଅବସ୍ଥାନ କାଳରେ ସ୍ଵାମୀଜୀ “ରାଜା”, ଗିରିଶବାବୁ ପ୍ରମୁଖ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଓ ଗୃହୀ 
ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା କରି ଗୋଟିଏ ଉପଯୁକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ବା ସମିତି ଗଠନ 
କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସୀ ହୋଇଥୁଲେ, ଯାହା ମାଧ୍ଯମରେ ନିୟମିତ ଓ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ 
ମଧ୍ଯରେ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁରଙ୍କର ଭାବ ଓ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇପାରେ । ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ 
କାଶୀପୁରରେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ସଂଘର ପରିକନ୍ପନା ଅଙ୍କନ କରିଦେଇଥୁଲେ । ତାହାକୁ ଭିରି କରି 
ସ୍ଥାନ କାଳ ବିବେଚନା କରି ସଂଘର ପ୍ରକୃତ ଅବୟବ ଏବେ ରୂପ ପରିଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ 
ହେଲା । ୧୯୮୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ୍ଦ ମେ ମାସ ୧ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ- ଅନୁରାଗୀମାନଙ୍କର ମିଳିତ 
ସଭାରେ ରାମକୁୂଷ୍ଣ ପ୍ରଚାର ବା ମିଶନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୃହୀତ ହେଲା । ମେ ମାସ ୫ 
ତାରିଖର ଦ୍ବିତୀୟ ଅଧ୍ବେଶନରେ ନିର୍ଦେଶିତ ହେଲା ମିଶନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ଧତି ଇତ୍ୟାଦି । 


ଏହି ସମୟରୁହିଁ ମଠ ଓ ମିଶନ ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଏବଂ ତଦନୁଗତ ଚିନ୍ତା ସମାନ୍ତରାଳ 
ରେଖା ନ୍ୟାୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଅଛି । କିନ୍ତୁ ମଠ ଓ ମିଶନର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସଭା ଓ ଉଦ୍ଦେଶ” 
ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ଵାମୀଜୀ, ମହାରାଜ ପ୍ରମୁଖ ସଂଗଠକମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଥୁଲା ସୁସ୍ପଷ୍ଟ । ଠାକୁର 
ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜୀବନ ଓ ବାଣୀ ଅବଲମ୍ବନ କରି ମୁମୁକ୍ଷୁଜନଙ୍କର ଜୀଚନ ଗଠନ ଓ 
ଧର୍ମଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନେଇ ମଠ ବ୍ୟାପୃତ ରହିବ ଏଵଂ ମିଶନରୂପ ସଂସ୍ଥାଟିର 
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେବ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପ୍ରୟୋଜନ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ 
ଭାବଧାରର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର । ମୂଳତଃ ସମଜାତୀୟ ଭାବ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଗଠିତ ଏ 
ଦୁଇଟି ବିଭାଗ ଯୁଗାବତାରଙ୍କର ଧାରକ ଓ ବାହକ ବିହଙ୍ଗମଟିର ଦୁଇଟି ପକ୍ଷ ରୂପରେ ସମ୍ବନ୍ଧୀକୃତ । 
ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ନଥୁଲେ ବା ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ଯେମିତି ପକ୍ଷୀ ସାବଲୀଳ ଗତିରେ ଉଡ଼ିପାରେ ନାହି, 
ସେପରି ରାମକୃଷ୍ଣ ସଂଘର ପ୍ରଧାନ ଦୁଇ ଅଙ୍ଗର ପ୍ରତ୍ୟେକଟିର ନିଜ ନିଜ ଗୁରୁତ୍ଵପୂଣ୍ଠ ଭୂମିକା 
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା । 

ଯେଉଁ ମହତ୍‌ ଭଶଶକ୍ତି ଲୋକସଂଗ୍ରହାର୍ଥେ ଲୋକଗୁରୁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ 
ହୋଇଥୁଲେ ସେହି ଲୋକକଲ୍ୟାଣାକାଂକ୍ଷୀ ଆଧ୍ଯାମ୍ମିକ ମହାଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାରିକ ଆଧାରରୂପେ 


୩. ବାଣୀ ଓ ରଚନା, ୯/୧୨୪-୧୨୫ | 


୧୬୮ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ପ୍ରକାଶ ପାଇଥୁଲା ରାମକୃଷ୍ଣ ସଂଘ । ଆଧ୍ୟାମ୍ମିକ ମହାଶକ୍ତିର ସ୍ତରିତ ଆଧାରର ଧାରକବୃୂନ୍ଦ ବିବେକ, 
ବୈରାଗ୍ୟ, ତ୍ୟାଗ ଓ ତପସ୍ୟାଦି ଦ୍ଵାରା କିଭଳି ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରି ସଂଘରୂପକ ଧର୍ମ ଚକ୍ରକୁ ଜୀବନ୍ତ 
ଭାବରେ ବହୁଜନ ହିତାୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ତାହା ସ୍ଵୟଂ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଶି ଷ୍ୟବୁନ୍ଦଙ୍କୁ 
ଶିଖାଇ ଦେଇଥୁଲେ । 'ଭଶ୍ଵର ଲାଭହି ମାନବ ଜୀବନର ଚରମ ଓ ପରମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ଯ” ଏହି 
ତକ୍କ୍ଵକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବାପାଇଁ ଧର୍ମଚକ୍ର ତାହାର ନାଭିକେନ୍ଦ୍ରରେ ଧାରକଗଣଙ୍କର ତପସ୍ୟାଭିଭିକ 
ଜୀବନ ଗଠନ ଉପରେ ସମଧୂକ ଗୁରୁତ୍ସ୍‌ ଦେଇଛି । ସଂଘର ଅଙ୍ଗସବୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ 
ଧର୍ମପ୍ରଦୀପ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ଭାବରେ ପ୍ରନ୍ପଳିତ କରି ସେହି ଅଗ୍ନିରେ ମାନବ ସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ 
ଅନ'ଦୃତ ପାରମାର୍ଥ୍କ-ବୋଧ - ଦୀପ ଜଳାଇବେ, ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର 
ପ୍ରୟୌଜନ ଅନୁସାରେ ଅନ୍ନଦାନ, ବିଦ୍ୟାଦାନ ଓ ଧର୍ମଦାନ କରିବାକୁ ହେବ | ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜକୁ 
ଭଶ୍ଵରାଭିମୁଖୀ କରିବାକୁ ହେବ । ସଂଘର ସକଳ କର୍ମ ହେବ ଧର୍ମଭିଭିକ । ସଂଘର ଅଙ୍ଗମାନଙ୍କର 
ତପଃଶକ୍ତି ଓ ଧର୍ମାନୁଭୁତି ହି ଧର୍ମଚକ୍ରର ପ୍ରାଣ । ଏହି ପ୍ରାଣ ରସରେ ସଞ୍ଜୀବିତ ହୋଇ ସଂଘର 
ସନ୍ନ୍ୟାସୀବୂନ୍ଦ ପ୍ରଚାର ଓ ଅନ୍ନଦାନଆଦି ସେବାକାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ । ତାହାହେଲେ ଧର୍ମଚକ୍ର ସ୍ଵୟଂ 
ଲକ୍ଷ୍ୟାଭିମୁଖୀ ହୋଇପୀରିବ । ଏହା ନହେଲେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ମାନବତାବୋଧ-ଭିରଭିକ ସେବାସଂଘରେ 
ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା, ଏହି ଆଶଙ୍କା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଂଘର ନେତୃବୃନ୍ଦ ସଦା ସଜାଗ ଥୁଲେ | 

ମିଶନର କଲିକତା କେନ୍ଦ୍ରର ସଭାପତି ଓ ମଠର ଅଧ୍ଧକ୍ଷ ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପ୍ରତି ମାସର 
କାର୍ଯ୍ୟ ବିବରଣୀ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କ ନିଦ୍ଦେଶ ରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଥୁବା ସଂଘର ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ 
ପଠାଉଥୁଲେ । ୧୮୯୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଜୁନ୍ନମାସର କାର୍ଯ୍ୟ ବିବରଣୀରଂ ଅଂଶ ବିଶେଷ ଏଠାରେ 
ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଉଅଛି | 

ସବୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଓ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ( ସନ୍ନ୍ୟାସର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାନବିଶଗଣ ) 
ନେଇ ଗଠିତ ମୂଳ ଭ୍ରାଦୃସଂଘକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ. ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ିଉଠିଛି, 
ଏହାର ନାମ ମଠ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ- ଧର୍ମଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ | ସ୍ବାମୀ ବ୍ରଜ୍ନାନନ୍ଦ ଏହାର ନିର୍ବାଚିତ 
ଅଧ୍ଧକ୍ଷ ଏବଂ ସ୍ବାମୀ ଯୋଗାନନ୍ଦ ଓ ସ୍ବାମୀ ତୁରୀୟାନନ୍ଦ ଏହି ଦୁଇଜଣ ହେଲେ ଉପାଧ୍ଯାକ୍ଷ । 
ମଠର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗକୁ ନିର୍ଧାରିତ ଆଚରଣବିଧ୍‌ ମାନି ଚଳିବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ନିୟମ ସବୁ ଠିକ୍‌ 
ରୂପେ ପ୍ରତିପାଳିତ ହେଉଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତି ଅଧ୍ଯକ୍ଷ । ପ୍ରତି ଶନିବାର ଗୋଟିଏ 
ବଭ୍ଦୃତା ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମରେ, ଅଧ୍ଧକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ବାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 
ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନହୋଇ ବକ୍ତୃତା ଦେବାକୁ ହୁଏ । ଜୁନ୍ନ ମାସରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଜୀବନ ଓ 
ବାଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ସ୍ଵାମୀ ବିଜ୍ଞାନାନନ୍ଦ ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବା ତ୍ୟାଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ 
ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି ସ୍ଵାମୀ ସୁବୋଧାନନ୍ଦ । 

ମଠବାସୀଗଣଙ୍କର ଉଦ୍ୟୋଗରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଚାର ବା ମିଶନ ନାମରେ ଗୋଟିଏ 
ସଂସ୍ଥା ସଂଗଠିତ ହୋଇଅଛି । ଶ୍ରୀରାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ଵୀୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ସତ୍ୟସମୂହ ଯାହା 
ସେ ଲୋକ-ଓଆକଲ୍ୟାଣପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଥୁଲେ, ଦୈହିକ, ମାନସିକ ଓ ଆଧିକ ` ପ୍ରଗତି ପାଇଁ 
ମଣିଷ ଯେମିତି ସେହିସବୁ ସତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ ସେହି ବିଷୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା 


୧. ସ୍ବାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ତା ୪.।୮।୧୮୯୭ ରିଖର ଚିଠିର ସହିତ ମିସ୍‌ ମାଗାଁରେଟ୍‌ ନୋବେଲ୍‌ଙ୍କୁ ରାସ୍କିନସ୍କବଲ, ଲଣ୍ଡନର ଠିକଣାରେ ପଠାନ୍ତି । 


ଲୋକହିତାୟ ୧୬୯ 


ହେଉଛି ମିଶନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଏହାର କର୍ମପଦ୍ଧତି-ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନୂତନ କେନ୍ଦ୍ର ସଂଗଠନ 
କରିବା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାମ୍ବିକ ଓ ପାର୍ଥୁବ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରସ୍ତୁତ 
କରିବା; କଳା ଓ ଶିଳ- ବିଷୟରେ ଉସ୍ସାହିତ କରି ବେଦାନ୍ତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମଚିନତାସମୂହ ଶ୍ରୀରାମ କୃଷ୍ଣ 
ଜୀବନାଲୋକରେ ସହଜ, ସରଳ ଓ ଜନପୁିୟ କରି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ 
ହେବ । ଏହି ସଂସ୍ଥାର ସାଧାରଣ ସଭାପତି ସ୍ବାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ । 

କଲିକତା ଓ ମାନ୍ଦ୍ରାଜରେ ଦୁଇଟି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ- ପୂର୍ବକ ଭାରତବର୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ 
ହୋଇଅଛି । । 

“ ଶ୍ରୀରାମକୁଷଦେବଙ୍କର ସକଳ ତ୍ୟାଗୀ ଓ ଗୃହୀଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନେଇ ରାମକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଚାରର 
କଲିକତା କେନ୍ଦ୍ର ସଂଗଠିତ । ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଏହାର ମଧ୍ଯ ସଭାପତି । ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ - ଆଦର୍ଶରେ 
ବିଶ୍ବାସୀ, ଆଦର୍ଶ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ସତ୍‌ ଜୀବନଯାପନ କରିବାପାଇଁ 
ଆଗ୍ରହୀ ଯେ .କୌଣସି ବ୍ୟକିି ଏହାର ସଭ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ | ପ୍ରତି ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ 
ସମବେତ ସୁଧୀବୁନ୍ଦଙ୍କ ନିକଟରେ ବେଦାନ୍ତ ଗୀତା ବା ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ପାଠ ଓ 
ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାହୁଏ । ଏହାପରେ ସଭାପତି- କରୁଁ କ, ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାଷଣ ସଭ୍ୟବିଶେଷ ପାଠ 
କରନ୍ତି । ଜୁନ୍‌ ମାସରେ ନିମ୍ନଲିଖୂତ ପ୍ରବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ପଠିତ ହୁଏ । ( ୧) ¬ସ୍ବାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର 
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାବୁ ଗିରିଶଚନ୍ଦ୍ର ଘୋଷ, ( ୨ ) ¬ ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକି- ବାବୁ ବି.କେ.ବସୁ, ଏମ.ଏ.ବି.ଏଲ. 
'((୩)-ଶୁକଦେବଙ୍କର ଜୀବନୀ-ବାବୁ ଏସ୍‌,ବି.ଘୋଷ ଏବଂ ( ୪) ¬ଶ୍ରୀରାମକୁଷ ଦେବ ବାବୁ 
 ମହେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଗୁପ୍ତ ବି.ଏ. ।'? 
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୧୭୦ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ସୁପ୍ରଣାଳୀବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସଂଗଠିତ ହେବାର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପରେ ମଠ ଓ ମିଶନ 
ଏହି ଦୁଇଟି ଚିନ୍ତା. ପାଖାପାଖୂ ସ୍ଥାନ ପାଇଅଛି । ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଥୁବା ତଥ୍ୟାଦିରୁ ଏହା ସୁସ୍ପଷ୍ଟ 
ଯେ, ପ୍ରଥମରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା ମଠର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥୁଲା ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ପନ୍ଥାରେ 
ଧର୍ମପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଗଠନ କରିବା । ମିଶନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ମଣିଷର ଦୈହିକ, 
ମାନସିକ ଓ ପାରମାର୍ଥ୍କ ଉନ୍ନତିକଳ୍େ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ତତ୍ତ୍ଵ ସବୁ ଯେଉଁଥୁରେ ଯଥାବିଧ୍‌ 
ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କ ସେ ବିଷୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା । ଉଭୟ 
କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ୟୋଗୀ କମ୍ମୀ ସେହି ଏକ ତ୍ୟାଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଓ ବ୍ରହ୍ନଚାରୀଗଣ ହୋଇଥିବାରୁ 
ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ କେବେ କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହି । ଉପରନ୍ତୁ ସେହି ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି 
ସମାର୍ଥକ ରୂପେ ଦୀର୍ଘକାଳ ବ୍ୟାହତ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଅଛି । ଗୃହୀ ଓ ତ୍ୟାଗୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନେଇ 
ଗଠିତ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନର କଲିକତା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାୟ ତିନିବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ସାପ୍ତାହିକ ଆଲୋଚନା - 
ଚକ୍ରଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥୁଲା । କିନ୍ତୁ କ୍ରମେକ୍ରମେ ତାହା କ୍ରିୟମାଣ ହେଉଥାଏ । ରାମକୃଷ୍ଣ ମଠ 
ବେଲୁଡ଼କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବା ପରଠାରୁ ଏହା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇପଡ଼େ । ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ 
ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଟି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥୁଲା, ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ଯସବୁ ମଠର ସାଧୁବୃନ୍ଦ ପୂଣ୍ଠ ଉଦ୍ୟମରେ 
ଗ୍ରହଣ କରିବା ଫଳରେ ଏହାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ଵ ଲୋପ ପାଇଯାଏ । ମଠ ଓ ମିଶନ ଉଭୟରହିଁ 
କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ପରିଣତ ହୁଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଗଣ ପରିଚାଳିତ ବେଲୁଡ଼ ମଠ । 
ଯଦିଓ ସ୍ବାମୀଜୀଙ୍କ ନିଦ୍ଦେଶରେ ଓ ମହାରାଜଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ମଠବାସୀଗଣ 
ନିୟମଶ୍‌ଙ୍ଖଳା ମଧ୍ଯରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ତେବେମଧ୍ଯ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାପାଇଁ 
କିଛି ବିଧ୍ବଦ୍ଧ ନିୟମ କାନୁନର ପ୍ରୟୋଜନ ହେଲା । ବିଶେଷତଃ, ଗୃହତ୍ୟାଗୀ ନବାଗତ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ 
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତୀ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କଲେ । ୧୯୯୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, 
ଏପ୍ରିଲ ମାସର ଶେଷ ଭାଗକୁ ସ୍ଵାମୀଜୀ ଆଲାମବଜାର ମଠରେ ନିୟମାବଳୀର କେତୋଟି 
ଅନୁଚ୍ଛେଦ ମୁହେଁ ମୁହେଁ ତିଆରି କଲେ। | ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସୁଧୀର ( ପରେ ସ୍ଵାମୀ ଶୁଦ୍ଧାନନ୍ଦ) ସେଗୁଡ଼ିକ 
ଲେଖୁରଖ୍‌ଲେ । ନିୟମାବଳୀର ରଚନା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଵାମୀଜୀ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଲେ କହିଲେ, 
“ଦେଖ, ଏହିସବୁ ନିୟମ କରାହେଉଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ 
ଏଗୁଡ଼ିକ କରିବାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ଆମର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ସବୁ ନିୟମର ଉଦ୍ଧକୁ 
ଯିବା । ତେବେ ନିୟମ କରିବାର ମାନେ ଏହି ଯେ ଆମର ସ୍ଵଭାବତଃ କେତେଗୁଡ଼ିଏ କୁ-ନିୟମ 
ରହିଛି, ସୁନିୟମଦ୍ଵାରା ସେ କୁନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିଦେଇ (ବାହାର କରିଦେଇ) ଶେଷରେ 
ସବୁ ନିୟମର ବାହାରକୁ ଯିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ ଯେମିତି କଣ୍ଟା ଦେଇ କଣ୍ଟା ବାହାର 
କରି ଶେଷରେ ଦୁଇଟା ଯାକ କଣ୍ଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାକୁ ହୁଏ ।7” ଏହି ଭାବରେ ଆଲାମବଜାର 
ମଠରେ ନିୟମାବଳୀର ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ରଚିତ ହୁଏ, ଦ୍ବିତୀୟାଂଶ ରଚିତ ହୁଏ ନୀଳାମ୍ବରବାବୁଙ୍କର 
ଉଦ୍ୟାନବାଟିକାରେ | ସ୍ଵାମୀଜୀ କହୁଥୁଲେ ଆଉ ସ୍ଵାମୀ ଶୁଦ୍ଧାନନ୍ଦ ଲେଖୂ ରଖୁଥୁଲେ । ଅବଶେଷରେ 
ଅନୁଲେଖକ ସ୍ଵାମୀ ଶୁଦ୍ଧାନନ୍ଦ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ସଂଶୋଧନ କରି ଓ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ 
ନେତିବାଚକ ବାକ୍ୟ ସମୂହକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନିୟମାବଳୀର ବର୍ତମାନ ରୂପଟି ଗଢ଼ିଲେ ଏବଂ 


ଲୋକହିତାୟ ୧୭୧ 


ସ୍ଵାମୀଜୀ ତାକୁ ଅନୁମୋଦନ କଲେ । ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରି 
ନିଜର ମୁକ୍ତି ସାଧନ ଓ ଜଗତର ସର୍ବପ୍ରକାର କଲ୍ୟାଣ- ସାଧନରେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବାପାଇଁ ଯେ ମଠ, 
ତାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ସାଧନର ଉପାୟ ସୁସ୍ପଷ୍ଟରୂପେ ନିର୍ଦେଶିତ ହୋଇଅଛି ଏହି ନିୟମାବଳୀରେ । 

୧୯୦୬ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ଦେଖାଯାଏ ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଗୁରୁଭ୍ରାତା ସାରଦାନନ୍ଦ, ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦ 
ଓ ଗୃହୀଭକ୍ତ ପଲ୍‌ଟୁବାବୁ ପ୍ରଭୂତିଙ୍କ ସହିତ ସଂଘର ଆଇନ- ସଂକ୍ରାନ୍ତ ବିଷୟରେ ପରାମର୍ଶ କରିବାକୁ 
ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥୁଲେ । କ୍ରମେ ୧୯୦୯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମେ ମାସ ୪ ତାରିଖରେ ଦେଶର ପ୍ରଚଳିତ ଆଇନ 
ଅନୁସାରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ରେଜେଷ୍ଟି କରାହୁଏ ।“ ଏହାର ନିୟମାବଳୀ ଏହିରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ 
କରାହେଲା ଯେ ମଠ ଓ ମିଶନ ଏକହି ନେତୁବର୍ଗଦ୍ଵାରା ମୂଳ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନର ଅଙ୍ଗ- 
ସ୍ବରୂପ ପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରେ । ମୂଳ ଆଦର୍ଶ ଅବ୍ୟାହତ ରଖ୍‌ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଓ ଗୃହୀଭକ୍ତଗଣ 
ଏକତାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ରାମକୃଷ୍ଣ- ପ୍ରଚାରର ଆଦି ପରିକଳ୍ପନା ରୂପାୟନରେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ । 
ମଠ ଓ ମିଶନ ରାମକୃଷ୍ଣ ସଂଘ ରୂପକ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇପାଖ । ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ ଓ 
ସେବା -ଏହି ମହାନ ଆଦର୍ଶର ବୁନିୟାଦ ଉପରେ ସୁପ୍ରତିଞ୍ଚିତ ଏହି ସଂଘହି ଅବତାର ବରିଷ୍ଠ 
ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧୂକ ତାଙ୍କର ବିରାଟ ବ୍ୟାପକ କର୍ମଦେହ । ସଂଘ ମାଧ୍ଯମରେହିଁ ଭଗବାନ 
ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଦେଶକାଳର ସୀମାକୁ ତୁଚ୍ଛ କରି ଜଗତର କଲ୍ୟାଣାଥୈ ତାଙ୍କର ଧମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା 
କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ସଂଘର ଆଦର୍ଶ -ବାଣୀ-- ଆମ୍ୂନୋ ମୋକ୍ଷାର୍ଥଂ ଜଗଵ୍ଚିତ଼ାୟ ଚ--ନିଜର ମୁକ୍ତିସାଧନ 
ଓ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣସାଧନ । ସବଧର୍ମ ପ୍ରତୀକ ଶ୍ରୀରାମକୁୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଅନ୍ନଦାନ, ପ୍ରାଣଦାନ, 
ବିଦ୍ୟାଦାନ ଓ ଧର୍ମଦାନ ଦ୍ଵାରା ହିତସାଧନ କରି ଶଶ୍ଵର-ସେବକଗଣ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ 
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭଗବାନ ଲାଭ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ “6ସବିତ ନରନାରୀମାନଙ୍କୁ 
ରଶ୍ଵରାଭିମୁଖୀ କରିଥାନ୍ତି । 

ରାମକୃଷ୍ଣ ସଂଘର ଦୁଇଅଙ୍ଗ- ମଠ ଓ ମିଶନ ଯେଉଁ ଭାବାଦର୍ଶର ଧାରକ ଓ ବାହକ 
ତାହା ଜନସାଧାରଣ ସହଜରେ ଯେମିତି ବୁଝିପାରିବେ, ସେଥୁପାଇ ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଗୋଟିଏ 
ପ୍ରତୀକ ରଚନା କଲେ । ସଂଘରେ ବତ୍ତ ମାନ. ଯେଉଁ ପ୍ରତୀକ (6୮ମ୦୬୮)) ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି 
ତାହା ସୃଷ୍ଟି କରି ସ୍ଵାମୀଜୀ ତାଙ୍କର ୧୯୦୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଜୁଲାଇ ମାସ ୨୪ ତାରିଖରେ ଲିଖୁୂତ 
ଗୋଟିଏ ପତ୍ରରେ ନିଜେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ' ସୂର୍ଯ୍ୟ=ଜ୍ଞାନ; ତରଙ୍ଗାୟିତ ଜଳ=କର୍ମ; ପଦୁ= ପ୍ରେମ; 
ସର୍ପଢଯୋଗ; ହଂସ=ଆମ୍ବା; ଭକିଟି ହଂସ (ଅର୍ଥାତ୍‌ ପରମାମ୍ା ) ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହା ପ୍ରେରଣ 
କରନ୍ତୁ । ଏଇଟା ହୃତ୍‌ - ସରୋବର | କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ପ୍ରତୀକଟି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଣୀର ସାର 
ଚିତ୍ରାକାରରେ ପରିସ୍ଟୂଟ କରାହୋଇଛି । ରାମକୃଷ୍ଣ ସଂଘ ମସ୍ତକଉପରେ କିରୀଟ ସ୍ଵରୂପ ଏହି 
ପ୍ରତୀକ ଧାରଣ କରି ଜନସମକ୍ଷରେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭାବମୂଭି ପ୍ରଚାର କରୁଅଛି । 

ବମ୍ବେର ମୋହନଦାସ ପାଣ୍ଠୁରଙ୍ଗ ମୋରେଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମହାରାଜ ୧୮୯୭ 


୧. ଆଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଆଇନଜୀବୀ ଶ୍ରୀ ମୋହିନୀମୋହନ ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କର ଅବଦାନ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ( ସ୍ଵାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦଙ୍କର 
ତା ୨୯।୭।୧୯୦୯ ରିଖର ଚିଠି ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ) । 


୧୭୨ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ୍ଦ ନଭେମ୍ବର ମାସ ୪ ଚାରିଖରେ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ` ଦେଇଥୁଲେ । ସେଥ୍ବରେ ମଧ୍ଯ ସଂଘର 
ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାଷାରେ, ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଅଛି ଏବଂ ନୂତନ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ଯ ପରିସ୍ତୂଟ 
ହୋଇଅଛି। ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, “ଆମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଶର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ 
ବେଦୀନ୍ତ ବିଘୋଷିଚତ ମୁକ୍ତିର ଚରମ ଆଦର୍ଶ ଅର୍ଥାତ୍‌ ଜୀବନ୍‌ମୁକ୍ତି ଲାଭ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ. 
ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା । ସେଥ୍ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର-ଗଠନପାଇଁ ଏବଂ କେବଳ ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ 
ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅର୍୍୍ନ ନକରି ଯେମିତି ଉନ୍ନତତର ନିୟମରେ ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ି ପାରିବେ ସେହି ବିଷୟରେ 
ଆମେ ଅଧ୍ବକ ଯନ୍ନ ନେଇଥାଉ । ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ଏକ ଧର୍ମୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, 
ଏହି ମଠରେ ଯୁବକମାନେ ଘରସଂସାର ତ୍ୟାଗପୂର୍ବକ ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସତ୍ୟ ସବୁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା 
ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ପରିଚାଳନାରେ ବିଧୂବଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣପୂର୍ବକ ସାଧନ ଭଜନ କରନ୍ତି ଏବଂ 
ନୈଚିକ ମାନ ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ କଠୋର ନିୟମ ଅନୁଶାସନ ମାନି ଚଳନ୍ତି । 

ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପ୍ରବେଶଲାଭର ସର୍ଭାଦି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଏହି ଯେ, ଯେଉମାନଙ୍କର 
ଚ୍ୟାଗ ପଥରୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଚ୍ଯୁତ ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବା ଯେଉମାନଙ୍କ 
ଉପରେ ସଂସାରର ବହୁବିଧୂ ଦାୟିତ୍ଵ ରହିଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାହୁଏନାହି । ଅବଶ୍ଯ 
ଆମର ଅନ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାୟତନ ସଂଗଠନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ରହିଅଛି, ଯେଉଠାରେ 
ସଂସାର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖୁବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଏବଂ ଜନ୍ମଗତ ଓ ପାରିପାଶ୍ଵି କ ଅବସ୍ଥାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସୁଯୋଗ - 
ସୁବିଧାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୌକିକ ଓ ଆଧ୍ୟାମ୍ବିକ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ସଚେଷ୍ଟ ହେବ ଏହିପରି 
ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଇପାରେ । ଉପରୋକ୍ତ ଭାବଧାରା ନେଇ ବେଲୁଡ଼ମଠରେ ଏବଂ 
ପରେ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଗୁରୁଗ୍‌ହ ପଦ୍ଧତି ରେ ଶିକ୍ଷାଦାନପାଇ ଶିକ୍ଷାପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ିଉଠିଛି । ଏଠାରେ 
ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ, ୧୯୦୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବେଲୁଡ଼ ମଠରେ ଶୁଦ୍ଧାନନ୍ଦଙ୍କର 
ଶ୍ରିକ୍ଷାଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିବାରର ଛଅଟି କିଶୋର ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷାଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ । 

ନିଜସ୍ଵ ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ସଂଘକୁ ବହୁବିଧ ବିରୋଧ- 
ବିପଭିର ସମ୍ମୁଖୀନ-ହେବାକୁ ହୋଇଥଲା । ଏହା ସହିତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ପରିଚିତ ନହେଲେ 
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ଲୋକହିତାୟ ୧୭୩ 


ନୂତନ ଯୁଗର ଭାବଆନ୍ଦୋଳନର ଅଭିନବତ୍ସ ଓ ଗୁରୁତ୍ଵ ଉପଲବ୍‌ଧି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । 
ବିଦେଶ- ପ୍ରତ୍ୟାଗତ ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ନରନାରାୟଣ- ସେବାଯଜ୍ଞର ଉଦ୍ୟୋଗ କରିବାରୁ ପ୍ରତିବାଦ 
ଉଠିଲା ଯେ, ଏହା ପରମହଂସଦେବଙ୍କର ମତ- ସମ୍ମତ ନୁହେଁ | ଏହି ପ୍ରତିବାଦର ଝଡ଼ କେତେବେଳେ 
ମୃହୁ, କେତେବେଳେ ବା ପ୍ରବଳ ଭାବରେ, ବହୁବିଧୂ ଅଶାନ୍ତିର କାରଣ ହୋଇଥଲା | କିଛ୍ୁୁ ଶେଷ 
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପ୍ରମୁଖ ମୁଷ୍ଟିମେୟ କେତେଜଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ଫଳରେ ଭାବସ୍ରୋତ 
କ୍ରମେ ବଳଶାଳୀ ହୋଇ ନରନାରାୟଣ- ସେବାଯଜ୍ଞର ମହିମା ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥୁଲା | ୧୮୯୭ 
ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ୍ର ମେ ମାସର ଘଟଣା । ବଳରାମ-ଭବନରେ ଦିନେ ସ୍ବାମୀ ଯୋଗାନନ୍ଦ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କୁ 
ପଚାରିଲେ, ' “ତୁମର ଏସବୁ ବିଦେଶୀ ଭାବଧାରାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଅଛି | ଠାକୁରଙ୍କର ଉପଦେଶ 
କଅଣ ଏପରି ଥୁଲା?”? ସ୍ଵାମୀଜୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ‹ 'ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିଲ, ଏସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର 
ଭାବ ନୁହେ? ଅନନ୍ତଭାବମୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପରା ତୁମେ ତୁମର ସୀମିତ ପରିସରରେ ବାନ୍ଧି ରଖୁବାକୁ 
ଚାହଁ ? ମୁଁ ଏହା ଭାଙ୍ଗି ତାଙ୍କର ଭାବ ସାରା ପୃଥୁବୀରେ ପ୍ରସାରିତ କରି ଦେଇଯିବି । ସେ ଆହୁରି 
ମଧ୍ଯ କହିଲେ, “‹ଏଯୁଗର ପ୍ରଧାନ ସାଧନ ହେବ ସେବାଧର୍ମ, କାରଣ ପ୍ରାଚୀନ ମତରେ ଠିକ୍‌ 
ଠିକ୍‌ ସାଧନ କରିବାର ଲୋକ ଅତି ବିରଳ ଆଉ ସେବା କଲେ ସାଧନାର ସମୟ ମିଳେ ନାହିଁ- 
- ଏହା ମଧେ ଠିକ୍‌ ନୁହେଁ !' ଆଲୋଚନା ବେଶୀ ବାଟ ଆଗେଇପାରିଲା ନାହିଁ | କାରଣ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କୁ 
କାର୍ଯ୍ୟ ଉପଲକ୍ଷେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯିବାକୁ ହେଲା । ଆଉ ଦିନେ ମଠରେ ସୁପରିଚିତ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀମ ଆସି 
ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଦୟା, ପରୋପକାର, ବା ଜୀବସେବାର କଥା 
କହୁଛ, ସେତ ମାୟା ରାଜ୍ଯର କଥା, ଯେତେବେଳେ ବେଦାନ୍ତମତରେ ମାନବର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ଯ 
ମୁକ୍ତିଲାଭ, ସମୁଦାୟ ମାୟାର ବନ୍ଧନ ଛିନ୍ନ କରିବା, ସେତେବେଳେ ସେସବୁ ମାୟାର କଥାରେ 
ଲିପ୍ତ ହୋଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସେହି ବିଷୟରେ ଉପଦେଶ ଦେଇ ଫଳ କଣ ?”” ତୀକ୍ଷ୍ମଧୀ ସ୍ଵାମୀଜୀ 
ବିନ୍ଦୁଏ ମାତ୍ର କାଳକ୍ଷେପ ନକରି ଓଲଟି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, “ମୁକ୍ତିଟା କଅଣ ମାୟାର ଅନ୍ତର୍ଗତ 
ନୁହେଁ ? ଆତ୍ମା ତ ନିତ୍ଯ ମୁକ୍ତ ତାଂର ପୁଣି ମୁକ୍ତି ପାଇଁ 'ଚେଷ୍ଟୀ କଣ ?”” ପ୍ରଶ୍ନକର୍ଭା ନିବୃତ୍ତ 
ରହିଲେ । 

ଗମ୍ଭୀରାମ୍ବା ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ସୁଗଭୀର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନେକେ ସମ୍ୟକ ରୂପେ ଧାରଣା କରି 
ନପାରି ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମୋକ୍ତ ଘଟଣାର ଦୁଇବର୍ଷ 
ପରର କଥା ଦିନେ ମହଶ୍ଷି ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କର ନିକଟରୁ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ 
ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଆସିଲେ । ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଦଳରାମବାବୁଙ୍କ ଗୃହ । 
ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ ମତାମତ ଶୁଣି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ କହିଲେ, ` “ଆମେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ 
ସହିତ ଏକମତ, କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅବତାରବାଦରେ ଆମେ ଏକମତ ହୋଇ ପାରୁନାହୁ ।'”” 
ଉଦାରଚେତା ସ୍ଵାମୀଜୀ ଅତିଥୂଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରି କହିଲେ,“ମୁଁ ତ ଠାକୁରକ୍କୁ ଅବତାର ବୋଲି 
ପ୍ରଚାର କରେନାହିଁ ।?” ଏହାଶୁଣି ପାଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କର ମୁଖମୁଣ୍ଡଳ ଆରକ୍ତିମ 
ହୋଇ ଉଠିଲା । ଅତିଥ ମହାଶୟ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁକରୁ, ସେ ଓ ଉପସ୍ଥିତ ଦୁଇଜଣ 


୧୭୪ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଗୁରୁଭ୍ରାତା ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ସେଇ ଅଭିମତର ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଲେ । ହାସ୍ୟରସିକ ସ୍ଵାମୀଜୀ 
କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଲେ, “ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରଚାର ନକରନ୍ତି, ତୁମର ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଏ ଚିହ୍ନନ୍ତା ?' 
ଯୋଗାନନ୍ଦ ଏଥୁରେ ଆହୁରି ରାଗିଗଲେ, କୁଦ୍ଧ ହୋଇ କହି ଉଠିଲେ, “ସେ ( ଠାକୁର ) ନଥିଲେ 
ତୁମେ ବଡ଼ଜୋର ଗୋଟିଏ \/^/. ୦. 3876୮06€6 ଭଳି ବାରିଷ୍ଟର ହୋଇଥାନ୍ତା |' ` ଆଲୋଚନା 
କ୍ରମଶଃ ଘୋରତର ହୋଇଉଠିଲା । ବିଦେଶରେ ପ୍ରଚାରକାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସ୍ଵଦେଶରେ ସେବାକାର୍ଯ୍ୟ 
ସଂଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଇ ସ୍ଵାମୀଜୀ ସୀମାହୀନ ବାଧା ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ଗୁରୁଭ୍ରାତାମାନଙ୍କର 
ଏହି ଅବୁଝା ମନୋଭାବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ହେଲା । ସେ ଅଭିମାନରେ କ୍ଷୋଭରେ 
“ଯା ତେବେ ଏ ଶରୀର ରଖୁବି ନାହି”? କହି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ଗୃହର ଛାତ ଉପରେ 
ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ପାଦଚାରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ଏହିଠାରେ ହି ସମାଲୋଚନାର ପରିସମାପ୍ତି 
ଘଟିଲା । ରାଜା ମହାରାଜ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ତରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥୁଲେ। ପ୍ରତ୍ୟାବତ୍ତନ ପରେ ସେ 
ଘଟଣାର ବିବରଣୀ ଶୁଣି ଚିନ୍ତିତ ହେଲେ । ସେ ଛାତକୁ ଯାଇ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କୁ ଅନେକ ବୁଝାଇ ଶାନ୍ତ 
କଲେ । 

ଏହି ଚିନ୍ତାଗତ ବିରୋଧର ଗୁରୁତ୍ଵ ସେତେବେଳେ ବୁଝିହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ, 
ସ୍ଵାମୀଜୀ ଓ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଭ୍ରାତମାନଙ୍କର ବିଶେଷଭାବରେ ଅନୁରାଗୀ ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ରାଦିରେ ସୁପଣ୍ଡିତ 
ଓ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷିତ ପ୍ରମଦାଦାସ ମିତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଵାମୀଜୀ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର କର୍ମର 
ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗଭୀର ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହଭଞ୍ଜନ ନିମନ୍ତେ 
ସ୍ଵାମୀ ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦ ଓ ସ୍ଵାମୀ ତ୍ରିଗୁଣାତୀତାନନ୍ଦ, ଦୀର୍ଘକାଳ ପତ୍ର ମାଧ୍ଯମରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା 
କରୁଥା ଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମତ ପରିବର୍ଭନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥ୍‌ଲେ ବୋଲି ବୋଧ ହୁଏନାହିଁ । 

ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଭକ୍ତପ୍ରବର ଗିରିଶଚନ୍ଦ୍ର ୧୯୦୮ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, 
ଡିସେମ୍ବର ମାସ ୧୨ ତାରିଖରେ ସ୍ବାମୀ ରାମକୁୂଷ୍ଣାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଲେଖୁଥିଲେ, “ମୋର ମନରେ 
ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛାଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭ୍ରମ ଦୂର କରେ; ଅନେକେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ନରେନ୍‌ର 
ମତ ଠାକୁରଙ୍କ ମତରୁ ଭିନ୍ନ, ମୋର ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା, ଏହି ଭ୍ରମ ଦୂର କରେ | 

ଯେଉଁ କର୍ମ ବନ୍ଧନର କାରଣ, ସେହି କର୍ମହିଁ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସାଧନ କଲେ ମୁକ୍ତିର 
ପଥ ଉନ୍ମ୍‌ କ୍ତ କରେ, ' ଶିବଜ୍ଞାନେ ଜୀବସେବା? ମଧ୍ଯରେ ହି ଏହି ରହସ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ । ଅଭିନବ 
ଓ ବିସ୍ମୟକର ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟାଖା । ସନାତନ ଧର୍ମର ଆଦର୍ଶର ଲଶ୍ଵର-ସେବାପରାୟଣମାନଙ୍କର 
ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବାକୁ ସମୟ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ କାଳୋପଯୋଗୀ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେଶର ଶିକ୍ଷିତ 
ଯୁବକମାନଙ୍କ ମାନସଜଗତରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କଲା । ଏହି ପଟଭୂମିକାରେ ଗୁରୁଭ୍ରାତାମାନେ 
ଓ ଗୃହୀଭକ୍ତମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ପରମପ୍ରୀତିର ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରି ନରନାରାୟଣ- ସେବାଯଜ୍ଞର 
ଆଦର୍ଶ ରୂପାୟନର କଠିନ ଦାୟିତ୍ଵ ପାଳନ କରିଥୁଲେ ସଂଘନାୟକ ମହାରାଜ ଓ ସମ୍ପାଦକ 
ସ୍ଵାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦ । ସ୍ଵାମୀ ବିଜ୍ଞାନାନନ୍ଦ କହୁଥୁଲେ, “ ସ୍ବାମୀଜୀଙ୍କ ଭାବରାଶିକୁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ଠିତ 
ଓ କର୍ମରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥୁଲେ ରାଖାଲ ମହାରାଜ ।””୧ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କ ତିରୋଧାନ ପରେ ମଧ୍ଯ 


୧. ସତ୍ପରସଙ୍ଗେ ସ୍ବାମୀ ବିଜ୍ଞାନାନନ୍ଦ, ପୃ : ୧୪୫ | 


ଲୋକହିତାୟ ୧୭୫ 


ସେହି ଭାବଗତ ବିରୋଧ କେତେବେଳେ କେମିତି ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉଠିଛି । ଅଧ୍ଯାମୂବିଜ୍ଞାନାଚାର୍ଯ୍ୟ 
ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ବହୁମୁଖୀ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ବିରୋଧର ମୀମାଂସା 
କରିଥୁଲେ ଏଵଂ କାଳକ୍ରମେ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ନିଜମତ ଆଡ଼କୁ ଆଣିପାରିଥୁଲେ । ଏହି ସମାଧାନ 
ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ମଧ୍ଯରେ ପରିସ୍ମୁଟ ହୋଇଅଛି ତାଙ୍କର ସୁଗଭୀର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ସ୍ଵକୀୟତା । 

ପୂର୍ବରୁ, ଉଲ୍ଲିଝଖ୍ତ ହୋଇଅଛି, ଉପରୋକ୍ତ ଭାବଗତ ବିରୋଧର ଅନ୍ୟତମ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ 
ଥୁଲେ ସବଜନଶ୍ରଦ୍ଧେୟ 'ଶ୍ରୀମଂ । ତାଙ୍କ ଭ୍ରମ ଦୁର ହେବାର କାହାଣୀ ବଡ଼ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ । 
୧୯୧୨ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଶ୍ରୀମାତାଠାକୁରାଣୀ କାଶୀଧାମକୁ ଆସି ଭକ୍ତ କିରଣ ଦତ୍ତଙ୍କର ନୂତନଗୃହ 
“'ଲକ୍ଷ୍ମୀଂନିବାସଂରେ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ । ଶ୍ୟାମାପୂଜାର 
ପରଦିନ ସକାଳେ ଶ୍ରୀମା ସେବାଶ୍ରମରେ ପଦଧୂଳି ଦେଲେ । ସେହି ସମୟରେ ମହାରାଜ, 
ଚାରୁବାବୁ, ଡ: କାଞ୍ଜଲାଲ ପ୍ରଭୂତି ଉପସ୍ଥିତ ଥଲେ । ଅଚଳାନନ୍ଦ ମାତାଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ପାଲିକି 
ସଙ୍ଗରେ ଯାଇ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଆବାସଗୃହଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖାଇଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ହର ପରିଚୟ 
ଦେଲେ । ସବୁ ଦେଖ୍‌ ସାରିବାପରେ ଶ୍ରୀମା ଉପବେଶନ କଲେ ଓ କହିଲେ, “ ଏଠାରେ ଠାକୁର 
ନିଜେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଣ୍ଠ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ।”” ଶ୍ରୀମା ସେବାଶ୍ରମ 
ସମ୍ବନ୍ଧରରେ ଅନେକ ଖବର ପଚାରିଲେ । ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, '' ଆଚ୍ଛା ଏଇ ସେବାଶ୍ରମ ପ୍ରଥମେ 
କିପରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ? ଏ ଭାବଟି କାହା ମୁଣ୍ଡକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥୁଲା ୧୯” ଅଚଳାନନ୍ଦ 
ସେତେବେଳେ ଚାରୁବାବୁ, ଯାମିନୀବାବୁ ପ୍ରଭୂତିଙ୍କ ନାମ କହିଲେ ଏବଂ ଜଣାଇଲେ ଯେ, ବୁଢ଼ାବାବା 
ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଗୃହନିର୍ମାଣ ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି । ମହାରାଜ ମଧ୍ଯ ଅଚଳାନନ୍ଦଙ୍କର ଯନ୍ନ ଓ ପରିଶ୍ରମର 
ବିଷୟ ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ କହିଲେ । ଶ୍ରୀମା ଆନନ୍ଦରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, “ସାନଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ 
ମୋର ଇଚ୍ଛା ଵହଉଛି କାଶୀରେ ରହିଯାଆନ୍ତି ।'' ମାତାଠାକୁରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନିବାସକୁ ଫେରି ଗୋଲାପ 
ମା'ଙ୍କ ହାତରେ ସେବାଶ୍ରମପାଇଁ ଦଶ ଟଙ୍କାଂ ପଠାଇଲେ । 'ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଦାନ” ଗୋଲାପ ମାଙ୍କ 
ହାତରୁ ପାଇ ମହାରାଜ ଆ ନନ୍ଦିତ ହେଲେ । ସେବାଶ୍ରମର ଅଧ୍ଯକ୍ଷ ଚାରୁବାବୁ ତାହା ଗ୍ରହଣ 
କଲେ, ଜନୈକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ' “ମା ସେବାଶ୍ରମ କେମିତି ଲାଗିଲା ?” ` 
ଶ୍ରୀମା ଧୀରକଣ୍ତରେ କହିଲେ, ' ' ଦେଖୁଲି ଠାକୁର ସେଠାରେ ପ୍ରତ୍ଯକ୍ଷ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି | 
ସେଥୁପାଇଁ ଏସବୁ କାମ ହେଉଛି । ଏସବୁ ତାଙ୍କରି କାମ ।”? ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଅଭିମତ ଅଳ୍ପ ସମୟ 
ମଧ୍ଯରେ ମହୀରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଲା ଓ ତାହାଶୁଣି ଆନନ୍ଦିତ ମହାରାଜ ନିକଟରେ ଥବା 
ମହାପୁରୂଷ ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ ତାହା ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ସେହି ସମୟରେ 
ମାଷ୍ଟରମହାଶୟ ଅଦ୍ଧୈତାଶ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ । ମହାରାଜଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ଭକ୍ତ କୁମୁଦବନ୍ଧୁ 
ସେନ ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କୁ କହିଲେ, “ ' ମା କହିଛନ୍ତି, ସେବାଶ୍ରମ ଠାକୁରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ | ସେଠାରେ 
ଠାକୁର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ରହିଛନ୍ତି । ଏବେ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ' ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେଜଣ ତାଙ୍କୁ 
ସେହି ଏକା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ । ସେ ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାରୁ ସେ ମଧ୍ଯ ସେହି 
ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉତ୍ବଥାପନ କଲେ । ମାଷ୍ଟରମହାଶୟ ଅଗତ୍ୟା ହସିହସି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “` ଆଉ ଅସ୍ବୀକାର 
୧. ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ପ୍ରଦର ଦଶଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍‌ କାଶୀ ସେବାଶ୍ରମରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। 


୧୭୬ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


କରିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ ।”” ଏହି ଘଟଣା ପରେ ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କର ସେବାକମ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ 
ଧାରଣା ସମ୍ଭବତଃ ପରିବରିତ ହୋଇଥିଲା । 
ଅବଚାରବରିଷ୍ଠ ଶ୍ରୀର।ମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ରେ ବିଗଳିତ କରୁଣାଧ।ରାରୂପେ 

ବିବେକାନନ୍ଦ- ଚିତ୍ତ-ଗୋମୁଖୀରୁ ସତ୍ୟଧାରା ପ୍ରବାହିତ । ସେହି ପବିତ୍ର ଭାବ-ଗଙ୍ଗାରୁ ମଙ୍ଗଳ 
କଳସ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରାମକୃଷ୍ଣ ସଂଘର ଅଙ୍ଗସ୍ଵରୂପ ସାଧକବୂୃନ୍ଦ ବିଶ୍ଵମାନବଙ୍କ ଘାଟରେ- ବାଟରେ 
ଶାନ୍ତବାରି ସିଞ୍ଚନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନଯନ୍ତ୍ର ରାମକୃଷ୍ଣ ସଂଘ ଶ୍ରୀରାମ କୃଷ୍ଣ - 
ପ୍ରଦତ୍ତ ଅଧ୍ଧାମ୍ମଶକ୍ତି ଅବଲମ୍ବନପୂର୍ବକ “ଶି ବଜ୍ଞାନେ ଜୀବସେବା' ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଜୀବନାଲୋକରେ 
ବିଶ୍ଵବାସୀଙ୍କର ଜୀବନଧାରାକୁ କଲ୍ୟାଣାଭିମୁଖୀ କରିବାର ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କଲା, ଶୀର୍ଷଦେଶରେ 
ରହିଲେ ପ୍ରେରଣାଦାତା ଓ ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ । 

ମହାରାଜଙ୍କର ନେତୃତ୍ସର ଅନ୍ୟତମ ଏତିହାସିକ ଗୁରୁନ୍ସ୍‌ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ସାଧୀନରେ 
ଆପାତବିରୋଧୀ କର୍ମ ଓ ଉପାସନା ମଧ୍ଯରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସମନ୍ଵୟ ସୁପରୀକ୍ଷିତ ଭାବରେ 
ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥଲା । ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଦେବ ଭଶ୍ଵ ରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥୁଲେ, 
‹“ ତୁମେ ବିଦ୍ୟାଦାନ, ଅନଦାନ କରୁଛ ଏହା ମଧ ଭଲ | ନିଷ୍ଠାମ ଭାବରେ କରିପାରିଲେ ଏଥୁରେ 
ଭଗବାନ ଲାଭ ହୁଏ। କେହି କରନ୍ତି ନାମ ପାଇ, ପୁଣ୍ୟ ପାଇ, ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ନିଷ୍କାମ 
ନୁହେଁ |... ତୁମେ ଯେଉଁ ସବୁ କର୍ମ କରୁଛ ଏଥୁରେ ତୁମର ନିଜର ଉପକାର | ନିଷାମ ଭାବରେ 
କର୍ମ କରିପାରିଲେ ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି ହେବ, ଛଶ୍ଵରଙ୍କୁ ତୁମେ ଭଲପାଇ ପାରିଲେହି ତାଙ୍କୁ ଲାଭ କରିପାରିବ । 
ଜଗତର ଉପକାର ମଣିଷ କରେନା, ସେହି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମା ବାପା 
ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଵେହ ଯେ ମହତ୍‌ ଭିତରେ ଦୟା ଯେ ସାଧୁ ଭକ୍ତ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେ 
ଲୋକ କାମନାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ କର୍ମ କରିବ, ସେ ନିଜରହି ମଙ୍ଗଳ କରିବ |””° ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ 
ମଧ୍ଯ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି, ““ପ୍ରତ୍ୟେକ ନରନାରୀଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଶ୍ଵର ବୁଦ୍ଧିରେ ଦେଖୁଥାଅ । 
ତୁମେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହି, ତୁମେ କେବଳ ସେବା କରିପାରିବ । ପ୍ରଭୁଙ୍କର 
ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ, ଯଦି ସୌଭାଗ୍ୟ ହୁଏ, ତେବେ ସ୍ଵୟଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କର | ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଯେ, 
ତୁମେ ସେବା କରିବାର ଅଧୂକାର ପାଇଅଛ, ଅନ୍ୟମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି | ତାହା ତୁମର ପୂଜାସ୍ଵରୂପ । 
ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧଚିତ୍ତ ହେବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଯେ-କେହି ତୁମ ନିକଟରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ, 
ଯଥାସାଧ୍ଯ ତାହାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ । ଏହିପରି ଭାବରେ ପରର ସେବା ଶୁଭକର୍ମ । 
ଏହାକୁ ସତ୍କର୍ମ କହନ୍ତି । ଏହି ସତୃକର୍ମ ବଳରେ ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି ହୁଏ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିତରେ ଯେଉଁ 
ଶିବ ରହିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି ।”? 

ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ମଧ୍ଯ ଉପରୋକ୍ତ ତତ୍ତ୍ୁକୁ ସାଧକର ଉପଯୋଗୀ କରି ତୋଳି ଧରିଥିଲେ । 
ବେଲୁଡ଼ ମଠର ନିୟମାବଳୀର ପ୍ରଥମ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସେ ମଠ କର୍ମୀମାନଙ୍କ 
ନିକଟରେ ପ୍ରାୟ କହୁଥୁଲେ । ସେହି ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଅଛି, “ “ଶ୍ରୀଭଗବାନ ରାମକୁଷ୍ଣ- ପ୍ରଦର୍ଶିତ 
ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରି ନିଜର ମୁକ୍ତିସାଧନ କରିବା ଓ ଜଗତର ସବ୍ବପ୍ରକାର କଲ୍ୟାଣ- ସାଧନରେ 
ଶିକ୍ଷିତ ହେବାପାଇଁ ଏହି ମଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା ।”? 
୧. କଥାମୃତ କା୧।୬। 


ଲୋକହିତାୟ ୧୭୭ 


ମହାରାଜ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଇ କହୁଥ୍ଲେ, “କର୍ମ ନକଲେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହୁଏ 
ନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ କର୍ମ ଛାଡ଼ି ଦେଇ କେବଳ ଧ୍ଯାନ ଜପ ସାଧନ-ଭଜନ ନେଇ ରହନ୍ତି 
ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ଯ କୁଟୀର କରିବାରେ ଆଉ ଭିକ୍ଷା କରିବାରେ ସମୟ କଟିଯାଏ ।”” ପ୍ରଚଳିତ 
ଧାରଣାରୁ ଅନେକଙ୍କର ମନରେ ସଂଶୟ ଜାଗେ, କର୍ମ ତ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧନ | ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀଭଗବାନ 
ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, 
ସର୍ବକର୍ମାଣ୍ୟପି ସଦା କୁର୍ବାଣୋ ମଦ୍ବ୍ୟପାଶ୍ରୟଃ ¦ 
ମତ୍‌ ପ୍ରସାଦାଦବାପ୍ନୋତି ଶାଶ୍ଵତଂ ପଦମବ୍ୟୟମ୍‌ । ` 

ମହାରାଜ ମଧ୍ଯ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭୟ ଦେଇ କହୁଥଲେ, ଠାକୁର- ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର କର୍ମରେ କୌଣସି 
ବନ୍ଧନ ଆସେ ନାହି । ତାଙ୍କର କାମ କରୁଛି ଏହି ଭାବ ନେଇ କାମ କରିଲେ କୌଣସି ବନ୍ଧନ ତଂ 
ହୁଏନାହି, ବରଂ ଶାରୀରିକ, ନୈତିକ, ମାନସିକ ଓ ଆଧାାମିକ ସବୁ ଦିଗରୁ ଭନାତି ହେବ |? 
ପ୍ରକୃତରେ କର୍ମ ଓ ଉପାସନା ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ । ସାର୍ଥକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରି 
କର୍ମ ଓ ଉପାସନା କରୁକରୁ କର୍ମ ଶୁଦ୍ଧ ଉପାସନାରେ ପରିଣତ ହୁଏ । କେଉଁ ଉପାୟରେ ଅଭ୍ୟାସ 
କରିବାକୁ ହେବ ତାହ ମଧ୍ଯ ନିର୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି ମହାରାଜ, “ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ 
କର, ତାଙ୍କର ଦାସ ହୋଇଯାଅ; ତାଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଶରଣାଗତ ହୁଅ । ଭଗବାନଲାଭହି ମନୁଷ୍ୟ 
ଜୀବନର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହି ଭାବଟି ପ୍ରବର୍ଭକ ସାଧକର ମନରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଆଙ୍କି 
ଦେଇ ମହାରାଜ କହୁଥୁଲେ, ' ' ଆଗେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ, ତାଙ୍କୁ ଜାଣି ଖୁଣ୍ତକୁ ଜୋର କରି 
ଧରିନେବାକୁ ହେବ, ଖୁଣ୍ଟକୁ ଜୋରକରି ଧରିନେଇ ଯାହା କରିବ ସବୁ ଠିକ୍‌ ଠିକ୍‌ ହେବ, 
କେବେହେଲେ ଅବାଟ ହେବ ନାହି । ସେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି ଓ କର୍ମ ପ୍ରଭୂତି ଯେ କୌଣସି 
ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ମଧ୍ଯ ନିଜର ଓ ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣସ୍ଵରୂପ ହେବ, ମନୁଷ୍ଯଜନ୍ମ୍‌ ସାର୍ଥକ ହେବ । 

ମହାରାଜ କହୁଥୁଲେ, ‹ଠାକୁରଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହୋଇ, କର୍ମ ସବୁ ତାଙ୍କର- ଏହା ବୋଧ 
କରି କର୍ମ କଲେ ଦିନକୁ ଦିନ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ । ଶୁଦ୍ଧଚିତ୍ତରେ ଧ୍ୟାନଜପ ଖୁବ୍‌ ଜମେ । ନିଷ୍ଠାମ 
ସେବାକର୍ମର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କେତେ, ତାହା କହିବାକୁ ଯାଇ ସ୍ଵାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମଧ୍ଯ କହିଛନ୍ତି, “ “‹ ମହାରାଜ 
କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଠିକ୍‌ ଠିକ୍‌ ନିଷ୍ଠାମ ଭାବରେ ଦୀନ, ଦରିଦ୍ର, ଆଉଁ ଓ ରୋଗୀର ସେବା 
କରତ୍ତି ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଜପର ଉପକାର ହେଉଛି । ଏହା ସ୍ତୋକବାକ୍ୟ ନୁହେ, ସତ୍ୟ କଥା । ଚିତ୍ତ 
ଶୁଦ୍ଧ ହେଲେ ସେତେବେଳେ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ ।”' ' 

ଠାକୁର ଓ ସ୍ଵାମୀଜୀ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କର୍ମ ମଧ୍ଯ ଦେଇ ଛଶ୍ଵରଲାଭ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ 
ହେବ । କୁଟୀଳ କର୍ମର ଗତି, ଦୁର୍ବୋଧ୍ଯ କର୍ମର ସୃକ୍ଷ୍ୁ ଓ ଜଟିଳ ଜାଲ । ଭୟ ପାଇ ଅକର୍ମକୁ 
ଆଶ୍ରୟ କଲେ ବା ଯାହାତାହା କର୍ମ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ବିପଦର ସମ୍ଭାବନା । ଯେଉଁ କର୍ମ କଲେ 


୧. ଗୀତା ୧୮୮୫୬ | 
୨. ସ୍ବାମୀ ଓକାରେଶ୍ବଵରାନନ୍ଦ : ପ୍ରେମାନନ୍ଦ¬ ୧ମ ଖଣ୍ଡ, ପୃ: ୭୬-୭୭, ୧୯୧୬ ଜାନୁଆରୀ ୫ତାରିଖରେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀ ଗୋଟିଏ 


ପତ୍ରରେ ଲେଖ୍ଥୁଲେ, “` ମହାରାଜ କୁହନି, ¬ ତୁମମାନଙ୍କର କୋଟିକୋଟି ଜନର ତପସ୍ଯାର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି, ସେହି 
ନିଷ୍କାମ, ନିମି କର୍ମରେ । ଏହା କେବଳ ପ୍ରଶଂସା ନୁହେଁ, ସତ୍ୟକଥା ବୋଲି ଜାଣିବ । ହରିଙ୍କୁ ଧରି ହରିଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ସେବା 


କରୁଛ ।'” 


୧୭୮ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିରେ କର୍ମ କଲେ ମନ ଶଶ୍ଵରାଭିମୁଖୀ ହେବ, ତାହା ହେଉଛି କର୍ମ | ଏହିପରି କମକୁ 
ଆଶ୍ରୟ କଲେ ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି ହୁଏ; ନିଃଶ୍ରେୟସର ପଥ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୁଏ । କର୍ମ ଓ ଉପାସନା ମଧ୍ଯରେ 
ଗୋଟିଏ ଗତିଶୀଳ ସମନ୍ଵୟ ସାଧନପାଇ ପ୍ରଥମରୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ । ଏହା କଠିନ ମନେ 
ହେବା ସ୍ବାଭାବିକ । ଏହାକୁ ସ୍ଵୀକାର କରି ମଧ୍ଯ ମହାରାଜ ଉତ୍ସାହ ଦେଇ କହୁଥୁଲେ, ‹“ଦି- 
ଚାରିଥର ପାରିଲି ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବନାହିଁ ପାରିବ ନାହି, ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହୁଏ । 
ଠାକୁର କହୁଥୁଲେ, ବାଛୁରି ନୁଆ କରି ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ଯାଇ କେତେଥର ପଡ଼ିଯାଏ, ତେବେବି 
ଛାଡ଼େନାହି- ଶେଷରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଶିଖେ । 


କର୍ମ ଓ ଉପାସନାର ସୃକ୍ଷ୍ମ ସାଧନା ସେ ପ୍ରବର୍ଭକକୁ ଶିଖାଇ ଦେଉଥ୍ବଲେ । ସେ ସାଧକକୁ 
କହୁଥୁଲେ, ‹“ କାର୍ଯ୍ୟ ( ଆରମ) କରିବାବେଳେ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ | ପୁଣି କୌଣସି 
କାର୍ଯ୍ୟ କରୁକରୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଅବସର ପାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ମନନ କରିବୁ । କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ 
କରି ପୁଣି ପ୍ରଣାମ କରିବୁ ।”” କର୍ମର ଗୋଟିଏ ମୋହ ଅଛି, କର୍ମାବର୍ଭତରେ ପଡ଼ି ସାଧକ ଯେମିତି 
ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ନହୁଏ, ସେହି ବିଷୟରେ ସେ ସାବଧାନ କରି ଦେଉଥୁଲେ- ' ' କର୍ମ 
ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ । ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ--ଭଶ୍ଵର- ଲାଭ |? 


ନବୀନ ସାଧକˆ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ଯେ, କାମ କରୁକରୁ ଯେମିତି 
ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ବ୍ୟୟ ହୋଇଯାଉଛି; ଛଇଶ୍ଵନରଙ୍କର ନାମଗୁଣଗାନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯେମିତି 
ରହୁନାହିଁ । ମହାରାଜ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନିଷ୍ଠାମ କର୍ମର ରହସ୍ୟ ଆୟତ୍ତ କରି ନପାରିବାରୁ ସେହି 
ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ସେ ସେବା- କର୍ମୀକୁ କହି ଦେଉଥୁଲେ କର୍ମର ରହସ୍ୟ, ‹“ଣଶ୍ବରଙ୍କ 
ଆଡ଼କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର ରଖୂଲେ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ଜନ୍ମେ । ବାରଅଣା ମନ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ 
ରଖୁ, ଚାରିଅଣାରେ ଜଗତକୁ କାମରେ ଭସାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ ¿` ମହାରାଜଙ୍କ ମୁଖରୁ ପ୍ରାୟ 
ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, “ତୀବ୍ର କର୍ମ କର ଆଉ ନାମ କର । ସବୁକର୍ମ ଭିତରେ କର ଦେଖୁ ତାଙ୍କ 
ନାମ । ଏହି ନାମର ଚକ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ଯରେ ଘୂରିବ, ତେବେ ତ ? କରି ଦେଖ, ଏକଦମ ସବୁ 
ଜ୍ବାଳା ଚାଲିଯିବ । କେତେ କେତେ ମହାପାତକୀ ଏହି ନାମ ଆଶ୍ରୟ କରି ଶୁଦ୍ଧମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା 
ହୋଇଗଲେ |!” 


ନିଃଶ୍ରେୟସର ପଥରେ ତ୍ୟାଗ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଆଶ୍ରୟ । ଭଶ୍ଵରଲାଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 
ଯେଉଁ କର୍ମପ୍ରଚେଷ୍ଟା ତାହାର ମଧ୍ଯ ମୂଳଦୂଆ ଅଟେ ତ୍ୟାଗ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ । ସେବା କର୍ମରେ 
ସାଧକକୁ ଉଦ ବୋଧ୍‌ତ କରିବା ସମୟରେ ସେ ହୁସିୟାର କରିଦେଉଥୁଲେ, ' “ତ୍ୟାଗ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ 
ସଙ୍ଗେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ନ କରି କର୍ମ କରିବାକୁ ଗଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ବିପଦରେ 
ପଡ଼ିବାକୁ ହୁଏ, କେହି କେହି ନର୍କରେ ବୁଡ଼ିଯାଅନ୍ତି |” କର୍ମ ଓ ଉପାସନାର ସମନ୍ଵୟ ସାଧନ 


ଲୋକହିତାୟ ୧୭୯ 


ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସକଳ ଉପଦେଶାବଳୀ ମଧ୍ଯରେ ବେଲୁଡ଼ ମଠର ନିୟମାବଳୀର ଗୋଟିଏ ପଂଚ୍ତି 
ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି । ନିୟାମାବଳୀରେ କୁହାଯାଇଅଛି, “ତ୍ୟାଗ ଓ 
ତପସ୍ୟାର ଅଭାବରେ ବିଳାସିତା ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଗ୍ରାସ କରେ, ଅତଏବ ତ୍ୟାଗ ଓ ତପସ୍ୟାର ଭାବ 
ସର୍ବଦା ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ରଖୁବାକୁ ହେବ ।”? 

ସେ ସମୟରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରୁ ଆମଦାନୀ-କରା ଯୁକ୍ତିବାଦ ଓ ମାନବିକତାବାଦ, ଦେଶର 
ଶିକ୍ଷିତଯୁବକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥୁଲା । “ଶିବଜ୍ଞାନେ ଜୀବସେବା'ର ପ୍ରକୃତ 
ତାପ୍ବର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିନପାରି ଦେଶବାସୀ ଅନେକେ ମନେ କରିଥୁଲେ ଯେ ନରନାରାୟଣ ସେବା 
ଇଭ୍ଭରୋପର ମାନବିକତାବାଦର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କାରଣ ମାତ୍ର । ଅନେକ ବିଦ୍ଧାନବ୍ୟକ୍ତି ବିଦେଶୀ 
ଶିକ୍ଷାର ଗୋଳିଅପାଣି ପାନ କରି ନରନାରୟଣ ସେବା ଭାବ ମଧ୍ଯରେ ମଧ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତର 
ମାନଵିକତାବାଦଟିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ଧରିଥୁଲେ । ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକଗଣଙ୍କର ଏହି ଧରଣର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ 
ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମହାରାଜ କହୁଥୁଲେ, “ଅନେକେ କୁହନ୍ତି ଦେଶ ଓ ଦଶର କାମ କରିବେ । ମୋର 
ମନେହୁଏ, ଏଭାବ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ବଦ୍ବହଜମ । ନିଜର ଚରିତ୍ର ଠିକ୍‌ରୂପେ ଗଢ଼ି ନପାରିଲେ 
ତାହାଦ୍ଵାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କେବେହେଲେ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ 
ଠିକ୍‌ ଆଶ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେହେଲେ ଭୁଲ ବାଟରେ 
ଯିବେ ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କର କାମଦାମ, କଥାବାତ୍ତା, ଚାଲିଚଳନ ଦେଶର ମଙ୍ଗଳର କାରଣ 
ହୁଏ ।'? ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ନାରାୟଣଜ୍ଞାନରେ ମଣିଷ ସେବାର ତାପ୍ପର୍ଯ୍ୟ । ଭଶ୍ଵର 
ଲାଭହିଁ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ - ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଆନ୍ତରିକ ସେବାଦ୍ଵାରା ମଣିଷ ମଧ୍ଯରେ 
ଯେଉଁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ନାରାୟଣ ତାଙ୍କୁ ହୃଦପଦ୍ମରେ ଧାରଣ କରି ଓ ତାଙ୍କୁହିଁ ମନରେ ଧାରଣ କରି 
କୃତକୃତାର୍ଥ ହେବାହି ଲକ୍ଷ୍ୟ । 


ଉପରୋକ୍ତ ଭାବ ସମ୍ପ୍ରସାରଣପୂର୍ବକ ମହାରାଜ ରଚନା କରିଥୁଲେ ଅଧ୍ଯାତ୍ମତକ୍ତ୍ଵ ଓ 
ଭୌତିକ ଜଗତ ମଧ୍ଯରେ ଗୋଟିଏ ଭାବସେତୁ । ଏହି ଭାବସେତୁ ସଂଯୋଜନ ଫଳରେ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କ 
ଆବିଷ୍କୃତ ସୂତ୍ର ପ୍ରମାଣିତ କଲାଯେ, ବ୍ୟଛିର ଧର୍ମଜୀବନର ପ୍ରଗତି ଦେଶ ଓ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣର 
ପରିପନ୍ଥୀ ନୁହେଁ । ନରନାରାୟଣ ସେବାଜ୍ଞାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ସମାଜର 
ପ୍ରୟୋଜନକୁ ପୂରଣ କରାଯାଏ ¬ ସେଥ୍‌ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ବ୍ୟକ୍ତିଜୀବନ ତଥା ସମାଜଜୀବନକୁ ଭଗବତ୍‌ 
ଅଭିମୁଖୀ କରିବା ସମ୍ଭବପର ହୁଏ । ପରୋକ୍ଷଭାବରେ ଏହି ଚିନ୍ତାସୂତ୍ର ଅଶେଷ କଲ୍ୟାଣକର 
ହୋଇଥୁଲା । ଜଗତର ଅଳୀକତ୍ଵ୍‌ ପ୍ରଚାରପୂର୍ବକ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଧ୍ଵଜୀଗଣ ନିଷ୍ରରିୟତାର ଆଶ୍ରୟ 
ନେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଜଡ଼ତାର ପାପପଙ୍କରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମଜୀବନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ 


ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ । 


୧୮୦ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


“ରଶ୍ଵରଲାଭ ପାଇଁ ହିଁ ମଣିଷର ଜୀବନ” ¬ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ଅମୃତମୟ 
ବାଣୀକୁ ଫଳପ୍ରଦ କରିବାର ଉପାୟସ୍ଵରୂପ ନରନାରାୟଣ ସେବାର ଆ ଦଶ ସ୍ଵାମୀ ବ୍ଵହ୍ମାନନ୍ଦ 
ଦୀର୍ଘ ସତେଇଶି ବର୍ଷ ପ୍ରୟୋଗ ଓ ପ୍ରଚାର କରି ଏକ ବିପ୍ଲବାତ୍ମକ ପରିବତ୍ତନ ସାଧନ କରିଥୁଲେ । 
ଏହାର ଫଳସ୍ବରୂପ ଦେଖାଯାଏ, ଭାରତୀୟ ସମାଜଜୀବନର ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକରେ ନୃତନ 
ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇଅଛି । ସନାତନ ଆଦର୍ଶ ବର୍ଭମାନ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ଆକାର ଧାରଣ 
କରିଥିବାରୁ ଯୁଗଯୁଗାନ୍ତର ସେବିତ ଦେଶର ଏତିହ୍ୟ- ସ୍ରୋତସ୍ଵିନୀରେ ଦେଶବାସୀ ସକଳ ଉଦ୍ୟମ 
ପ୍ରବାହିତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଦେଶର ଭାବସମ୍ପଦ ପୁଷ୍ଟ ଓ ବଳିଷ୍ଠ ହୋଇଅଛି । 
ଭବିଷ୍ୟତର ଗୌରବୋଜ୍ସଳ ଭାରତର ବୁନିୟାଦ ଦୃଢ଼ କରିଅଛି । 


` 


୧୮୧ 


ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ 


ଲୋକନାୟକ 

ପ୍ରିୟତମ ଗୁରୁଭ୍ରାତା ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ତିରୋଧାନର ବିୟୋଗ ବ୍ୟଥା ସମ୍ବରଣ 
କରିବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଚେଷ୍ଟା ଓ ସମୟର ପ୍ରୟୋଜନ ଥୁଲା ଏଥରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ କ୍ରମବର୍୍ମାନ 
ଧର୍ମସଂଘର ପରିଚାଳନାର କଠିନ ଦାୟିତ୍ସ ସଂଘନାୟକଙ୍କର ଅନ୍ତରର ସକଳ ବ୍ୟଥାକୁ ସାମୟିକ 
ଭାବରେ ଯେମତିକି ଦୂରକୁ ଠେଲି ରଖୁଲା । 

ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ମହାପ୍ରୟାଣର ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସମ୍ବାଦରେ ଦେଶ ବିଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଅସଂଖ୍ୟ 
ଶୋକବାଣୀ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଲାଗିଲା । ନିକଟ ଓ ଦୂରରୁ ରାମକୃଷ୍ଣ-ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ମଠକୁ ଆସିଲେ 
ଅନ୍ତରର ଅଶାନ୍ତିକୁ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ଓ ଦେଶର ନେହବୃ଼ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ଯଲ୍ତିଗଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଜ୍ଞାପନ 
କରିବାକୁ ଆସିଲେ । ଏହା ସଙ୍ଗେ ଶୋକାଗ୍ନିରେ ଦଗ୍‌ଧୀଭୂତ ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦ, ତୁରୀୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୂତି 
ଅନ୍ତରଙ୍ଗଗଣ ଦିଗହରା ହୋଇ ଧାଇଆସିଲେ । ମହାରାଜ ସମବେତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶସ୍ତ 
ବକ୍ଷରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ, ଅନ୍ତରଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ସାନ୍ଧନା ବାଣୀ ଏବଂ ଅକାତରେ ଦାନ କଲେ 
ସର୍ବରୋଗହରା ପ୍ରେମ । ମଠବାସୀଗଣ ଆଶ୍ଵସ୍ତ ହେଲେ, କ୍ରମେ ଆମ୍ମବିଶ୍ବାସ ଫେରିପାଇଲେ 
ଏବଂ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ସ୍ଥିରୀକୃତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ନିଜନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ପାଳନର ସଂକଳ୍ପ 
କଲେ । ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର କର୍ମସୂଚୀ ନିରୂପଣ ପାଇଁ ସେମାନେ କ୍ରମେକ୍ରମେ ମହାରାଜଙ୍କର 
ମୁଖାପେକ୍ଷୀ ହେଲେ । 

ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ଜନନୀ ଭୁବନେଶ୍ଵରୀ ଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମହାରାଜ ଥୁଲେ ତାଙ୍କର ନିଜର 
ସନ୍ତାନତୁଲ୍ୟ । ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରର ଅକାଳନ- ପରଲୋକ ଗମନରେ ଶୋକାହତ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ଜନନୀଙ୍କୁ 
ସାନ୍ସ୍‌ନା ଦେବାର କଠିନ ଦାୟିତ୍ଵ ମଧ୍ଯ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମହାରାଜ । ସେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ 
ପ୍ରତିଦିନ, କିଛିଦିନପରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଜନନୀଙ୍କ ଶୋକ ଦୂରୀକରଣ 
ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥୁଲେ । କେଉଦିନ ତାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ ଓ ଜନନୀଙ୍କର 
ସାଂସାରିକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥୁଲେ । ପରିବାରର ଅର୍ଥ ସଂସ୍ଥାନର ସମସ୍ୟା 
ବ୍ୟତୀତ ପୈତ୍‌କ ଭିଟା ସଂକ୍ରାନ୍ତ ମାମଲା- ମୋକଦ୍ଦମାର ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁମୀମାଂସା 
ନହେବାରୁ ସେସବୁ ବିଷୟର ଦାୟିତ୍ସ ମଧ୍ଯ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ-ହୋଇଥୁଲା । ଜନନୀଙ୍କର 
ଶୋକ କିଛିଟା ପ୍ରଶମିତ ହେବା ପ୍ରରେ ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ ତୀର୍ଥଭ୍ରମଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୁରୀଧାମକୁ 
ପଠାଇଦେଲେ । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ମରଣ ରଖୁବାକୁ ହେବଯେ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କ ଜନନୀ ଯେତେଦିନ 
ଜୀବିତ ଥିଲେ, ସେତେଦିନ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ନିଜର ପୁତ୍ରଭଳି ସାଂସାରିକ ବିଷୟରେ ନାନାଭାବରେ 


ସାହାଯ୍ୟ କରଥ୍ଲେ | । 
୧. _ ଜନନୀ ଭୁବନେଶ୍ଵରୀ ଦେବୀ ୧୯୧ ୧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ୍ଦ ଜୁଲାଇ ମାସ ୨୫ ତାରିଖରେ କଲିକତାରେ ପରଲୋକଗମନ କରଥୂୁଲେ | 


ଉପରୋକ୍ତ ତଥ୍ୟ ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କର ଡାଏରୀରୁ ପ୍ରାପ୍ତ । 


୧୮୨ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ ସଭାସମିତିରେ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ନିବେଦିତ 
ହେଉଥିଲା । ମଠର ସନ୍ନ୍ୟାସୀବୂନ୍ଦ ଓ କଲିକତାର ବିଶିଷ୍ଟ କେତେଜଣ ନାଗରିକ ଏକ ସଭାରେ 
ମିଳିତ ହୋଇ ସ୍ଥିର କଲେ ପୁଣ୍ୟଶ୍ଳୋକ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ସମାଧ୍ଵସ୍ଥାନ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ମ ତିମନ୍ଦିର 
ନିର୍ମାଣ କରିବେ । ଏଥୁନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥସଂଗ୍ରହର ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଲା ।୧ ଅର୍ଥାଦି ସଂଗ୍ରହ କରି ୧୯୦୭ 
ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ୍ଦ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ୧୦ ତାରିଖରେ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ସ୍ମତି ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ 
ହେଲା ।” କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରୁଥାଆନ୍ତି ସ୍ଵାମୀ ବିଜ୍ଞାନାନନ୍ଦ । ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 
୧୯୦୯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା । ସାମାନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଯାହା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ତାହା 
ଏତେ ନଗଣ୍ୟ ଥୁଲା ଯେ ସ୍ବାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ନିର୍ମାଣକୁ କହୁଥୁଲେ, “କଳଙ୍କସ୍ାରକ” (8 ୮୮୦୮ 
୦୮ ୭୩୫୮୮୦) | ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ୫୧ ତମ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟେ ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ 
ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଜଣାଇଲେ ।” ବର୍ତ ମାନ ଯେଉଁ ଦ୍ବିତଳ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଉଅଛି 
ତାହା ସମ୍ପୂଣ୍ତ ହୋଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥୁଲା ୧୯ ୨୪ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ଜାନୁଆରୀ 
ମାସ ୨୮ ତାରିଖରେ । 

ଏହି ସମୟରେ ମଠ ପରିଚାଳନାର ବହୁବିଧ୍‌ ସମସ୍ୟା ଆଡ଼କୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ମନୋନିବେଶ 
କରିବାକୁ ହୋଇଥିଲା । ଗଙ୍ଗାକୂଳରେ ପୋସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ରଣ ହୋଇଥୁଲା । ସେହି ରଣ 
ପରିଶୋଧ ପାଇଁ ଏବଂ ଅସମାପ୍ତ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାପାଇଁ ମହାରାଜ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ 
ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବ୍ୟତୀତ ଭକ୍ତ .ଗିରୀଶ ବାବୁଙ୍କ 
ସାହାଯ୍ୟରେ ମଠର ତହବିଲ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ- ଅଭିନୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ । ଏପଟେ ମଠର 
ଯାହାକିଛି ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ତାହା ଉପରେ ପ୍ରଚୁର ଆୟକର ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବାରୁ କୋର୍ଟ ଓ 
ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ମହାରାଜ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ମଠର 
ସମ୍ପରି ଆୟକରମୁକ୍ତ କଲେ। ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟକର ହିସାବରେ ବାଲି ପୌରସଂସଦ ଅତ୍ୟଧୂକ 
କର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥୁଲା । ଏହି କରର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ମଧ୍ଯ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଅନେକ 


୧. ସ୍ବାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଙ୍କର ବେଲୁଡ଼ମଠରୁ ୧୯୦୨ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ୨୦ ତାରିଖରେ ଅଭେଦାନନ୍ଦଜୀଙ୍କୁ ଲିଖୁତ ପତ୍ରାଂଶ 
ଲକ୍ଷଣୀୟ-- ‹ ଯେଉଁ ସାନରେ ଦାହ ହୁଏ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଓ ତା ସମ୍ମୁଖରେ ନାଟ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ 
କରିବାର ଇଛା, ଚେଷ୍ଟା କିଛି କିଛି ହେଉଅଛି !' 

‹ କଲିକତାର ଲୋକମାନେ ମଧ ଗୋଟିଏ /,8୮୦୮୩୫| /66 1୮9 କରିବାର ଚେଷ୍ାା କରୁଛନ୍ତି | ମାନ୍ଦାଜରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ 
ହୋଇଯାଇଛି, ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ ମଧ୍ଯ ହୋଇଛି |”? 

୨. ( କ) ସ୍ଵାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦଙ୍କର ୧୯୦୭ ଖ୍ରୀଷାବ୍ଦର ଡାଏରୀରୁ ଦୁଇଟି ତଥ୍ୟ ମିଳେ | /5୮୦୩ 10୬" 5୮03 
!ଏ.8. - 5.\/'5 (6710016 969©ମ୮ ।୦୦୦୪,/. 1317 !॥©୮୦୮), \//60୮ମ€50 ଞ/ 
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( ଖ) ଶ୍ରୀ ଗିରିଶଚନ୍ଦ୍ର ଘୋଷ କଲିକତାରୁ ୧୯୦୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ୧୮ ତାରିଖରେ ଅଭେଦାନନ୍ଦଜୀଙ୍କୁ ଲେଖୁଥୁଲେ, 
“' ବିବେକାନନ୍ଦ ସମାଧୂ ମନ୍ଦିର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କେତେଦିନରେ ଶେଷ ହେବ, ସେ ଜାଣନବନ୍ି ।' 
୩. ଆବେଦନ ପତ୍ରରେ ଲେଖ୍‌ଲେ- [61 6\/6€୮/ |ମଠାକନ(ଠାଯଞା... ।8];€ © ୮©|0।୦(45 \/୦\/ 1୨୫1 |€ \||| 566( ଥ:2687 ୦୮ © 50୭ 
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ଲୋକ ନାୟକ ୧୮୩ 


ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେଉଥଲା । ମାୟାବତୀରେ ପ୍ରତିସ୍ଠଚିତ ଅଦ୍ଵୈତାଶ୍ରମର ଆଇନ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ' 
ସମସ୍ୟା ଆଇନବିଦ୍ଵଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ମହାରାଜ ବେଲୁଡ଼ ମଠର ଟ୍ରଷ୍ଠିମାନଙ୍କର ଓ 
ମାୟାବତୀରେ ମାଦର୍‌ ସେଭିୟାର୍‌ଙ୍କ ମତ ନେଇ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ସଂଶୋଧନ କରିଲେ ୧୯୦୨ 
ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ସେପ୍ଟମ୍ବର ମାସ ୨୬ତାରିଖରେ । ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସଂଗଠନର 
କାମସବୁ ମହାରାଜ ଅନ୍ପଥ ସମୟ ମଧ୍ଯରେ କରିଦେଲେ । 

ଭଗିନୀ ନିଵେଦିତା ଦ୍ବିତୀୟଥର ପାଇଁ ଭାରତରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବା ପରେ ରାଜନୈତିକ 
ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପ୍ରଥମେ ଗୋପନରେ ଏବଂ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କ ତିରୋଧାନ ପରେ ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ 
ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥୁଲେ । ରାଜନୀତିର ଚର୍ଚ୍ଚାରୁ ମୁକ୍ତ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ରାମକୃଷ୍ଣ ସଂଘ ନିବେଦିତାଙ୍କର 
କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଲା । ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ମାନସକନ୍ୟା ଭଗିନୀ ନିବେଦିତୀ 
ଶ୍ରୀମାତାଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ସ୍ନେହର ପାତ୍ରୀ ଥୁଲେ, ସ୍ବାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କର ବିଶେଷ ସ୍ନେହଭାଜନ 
ଥୁଲେ । ସ୍ବାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଭଗିନୀଙ୍କୁ ମଠକୁ ଡାକି ଏକାଧୂକଥର ତାଙ୍କ ସହିତ ସହୃଦୟତାର ସହିତ 
ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ ଯୋଗାଯୋଗରୁ 
ପ୍ରତିନିବୃତ୍ତ କରିବାପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ । ତାଙ୍କ ମନକୁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆସୁଥୁଲା, ସେ ତାହାର 
ବଶବରତ୍ତୀ ହୋଇପଡୁଥଲେ । ଏକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ଯ ସ୍ଵାଧୀନଚେତା ଭଗିନୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଉପଦେଶ 
ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦରକାର, ତ୍ରିକାଳଜ୍ଞ ରଷି ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ 
୧୯୦୨ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, ଫେବୃଆରୀ ମାସ ୧ ୨ ତାରିଖରେ ନିବେଦିତାଙ୍କୁ ଲେଖୂୁଥୁଲେ, “| ୮୦୦୦୮- 
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ପ୍ରତି ନିବେଦିତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥୁଲା, ତାହା ପରିସ୍ସୁଟ ହୋଇଅଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ 
ଚିଠିରେ । ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, “` ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ାନନ୍ଦକୁ ଦେଖେ ଆଧାମ୍‌ କେନ୍ଦ୍ରୂପେ ଏବଂ କର୍ାରୂପେ |””” 

ଭଗିନୀ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନଦେଖୁ ଗୋଟିଏ ବେଦନାଦାୟକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କଲେ । ସେ 
ପତ୍ରିକାରେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ, ଏହାପରଠାରୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନିମନ୍ତେ ମଠକରୂପକ୍ଷ 
ଦାୟୀ ରହିବେ ନାହିଁ । ଭଗିନୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କର୍ମସଂଯୋଗ ଛିନ୍ନ ହେଲେ ମଧ୍ଯ ସେ 


୧. ତା ୨୭.୦୩.୧୯୦୧ ରିଖରେ ମଦାର୍‌ ସେଭିୟାର ଗୋଟିଏ ଉଇଲ୍‌ ମାଧମରେ ତିନିଜଣଙ୍କୁ ଟ୍ରଷ୍ଟି ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ | ୧୯୦୨ 
ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ୍ଦ ସେପ୍ଟମ୍ବର ମାସର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ମଦାର୍‌ ସେଭିୟାର୍‌ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପରିବର୍ତଭନାଦି ପଲ୍‌ଟୁ ବାବୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ପରାମର୍ଶ 
କରି କରାହୁଏ । ( ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କ ଡାଏରୀ ) 

୨. ଓଡିଆ ଅନୁବାଦ : ଏକମାତ୍ର ବ୍ରହାାନନ୍ଦ ବ୍ଯତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମୁଁ ଅନୁମୋଦନ କରେନାହିଁ । ସେଇ ବୃଦ୍ଧର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କେବେହେଲେ 
ଭୁଲ ହୁଏ ନାହିଁ ୮ ମୋର ସବୁବେଳେ ହୁଏ । ଯଦି ତୁମର କେବେ ଉପଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦରକାର ହୁଏ ଅଥବା ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ 
ନିମନ୍ତେ ଯଦି କାହାରି ସାହାଯ୍ୟର ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ ମୁଁ ତୁମକୁ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କ ନାମ କହିବି । ଏହି କଥା ତୁମକୁ ଜଣାଇ 
ଦେବାପରେ ମୋର ବିବେକ ଦ୍ବିଧା ଶୂନ୍ୟ ହେଲା । 

୩. ମିସ୍ମ୍ୟାକ୍‌ ଲାଉଡ଼ କୁଁ ଲେଖା ୧୯.୨.୧୯୦୩ ତାରିଖର ଚିଠି ( ଶଙ୍କରୀ ପ୍ରସାଦ ବସୁ : ନିବେଦିତା ଲୋକମାତା ପ୍ଠ: ୨୨୦) 


୧୮୪ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଚିରକାଳ ଥ୍ବଲେ ମଠବାସୀମାନଙ୍କ ଆପଣାର ଲୋକ ‹“ ରାମକୃଷ୍ଣ- ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ନିବେଦିତା ' 
ବରାବର ମହାରାଜଙ୍କର ବିଶେଷ ସ୍ଵେହର ପାତ୍ରୀ ଥୁଲେ ।“ ଅପରପକ୍ଷରେ ମିଶନର କାମରେ, 
ବିଶେଷତଃ ' ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ଭାରତ” ମାସିକ ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦନାରେ, ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ବାଣୀ ଓ ରଚନା 
ପ୍ରକାଶ୍ରନ ଓ ପ୍ରଚାର ବିଷୟରେ ନିବେଦିତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ । ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କର 
ଇଚ୍ଛା ବା ଆଦେଶ ଜାଣିପାରିଲେ ନିବେଦିତା ତାହା ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ନେଉଥୁଲେ । 

ନିବେଦିତା ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଇଂରାଜୀ ଜୀବନୀ ରଚନା କରନ୍ତୁ, ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କର 
ଏହା ଅଭିପ୍ରାୟ ଥୁଲା, ଏହା ଜାଣି ପାରି ଆନନ୍ଦରେ ଉତ୍‌ ଫୁଲ୍ଲିତ ନିବେଦିତା ମିସ୍‌ ମ୍ୟାକ୍‌ଲାଉଡ୍‌ଙ୍କୁ 
୧୯୦୪ ଷ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ୍ର ଜାନୁଆରୀ ମାସ ୭ ତାରିଖରେ ଲେଖୁୂଲେ, “ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚାହାନ୍ତି ମୁ 
ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କ ଇଂରାଜୀ ଜୀବନୀ ଲେଖେ । ସୁତରାଂ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାର ଏଥୁନିମନ୍ତେ ଉପାଦାନ 
ସଂଗ୍ରହ କର । ଏହି ଆଦେଶକୁ ଠିକ୍‌ ଭାବରେ ପାଳନ କରି ନିବେଦିତା ରଚନା କଲେ ଅମୂଲ୍ୟଗ୍ରନ୍ଧ୍ର 
୮76 /,1 856୮ 55 | 5ଞ୍ଯ/ 10? ( ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଦେଖୁଅଛି ) । ଦୀର୍ଘ ଚଉଦ ବର୍ଷ 
ନିବେଦିତା ଗୁରୁସେବାରେ ରତ ଥାଇ ୧୯୧୧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ୍ଦ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ୧୩ ତାରିଖରେ 
ଦାଜିଲିଂରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ । ଏହି ଶୋକ ସମ୍ବାଦରେ ଅଧ୍ଧକ୍ଷ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଳୀ ଓ ମଠବାସୀଗଣ 
ଗଭୀର ଭାବରେ ଦୁଃଖୁତ ହୋଇଥୁଲେ । 

ସ୍ଵାମୀ ତୁରୀୟାନନ୍ଦ ଆମେରିକାର ସାନ୍‌ ଅଁତୋଲ ଉପତ୍ୟକାରେ ୧୯୦୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, 
ଅଗଷ୍ଠ ମାସ ୨ ତାରିଖରେ ଶାନ୍ତି ଆଶ୍ରମ” ପ୍ରତିଷ୍ଠାପୂର୍ବକ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆଦର୍ଶରେ 
୧୨ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଧର୍ମଜୀବନ ଗଢ଼ିଥୁଲେ । ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କ ଆହ୍ବାନରେ ସେ ଆମେରିକାରୁ 
ଭାରତବର୍ଷ ଫେରୁଥୁଲେ । ପଥ ମଧ୍ଯରେ ସେ ସମ୍ବାନ୍ଦପତ୍ରରେ ଦୁଃସମ୍ବାଦ ପାଇଲେ, ବିଶ୍ଵବିଜୟୀ 
ବିବେକାନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ମଟ୍ଭ୍ୟଲୀଳାର ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ଟାଣିଛନ୍ତି । ଶୋକରେ ଦୁଃଖରେ ଅଭିଭୂତ 
ତୁରୀୟାନନ୍ଦ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆନୀତ ଉପହାର ଦ୍ରବ୍ୟାଦି ଅନେକ କିଛି ସମୁଦ୍ରଜଳକୁ 
ନିକ୍ଷେପ କଲେ ।” ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ହୃଦୟରେ ବେଲୁଡ଼ମଠକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଲେ ଜୁଲାଇ ମାସ 
୨୯ ତାରିଖରେ। ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ଅସଂଖ୍ୟ ସ୍ମତି ବିଜଡ଼ିତ ମଠରେ ତାଙ୍କର ଶୋକ ବହ୍ନି 
ଅଧୂକତର ଜଳି ଉଠିଲା । ସେ ସେବାଯଜ୍ଞର କୌଣସି ଦାୟିତ୍ଵ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହିଲେ 
ନାହିଁ । କୌଣସି ନିର୍ଚଜନସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ତପସ୍ୟା କରିବାପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଉଠିଲା । 


ଏହିପରି ବିରହକାତର ଗୁରୁଭ୍ରାତାଙ୍କୁ ମହାରାଜ ଧରି ରଖୂବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ; ତୁରୀୟାନନ୍ଦଳୀ 
୧. ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭଗିନୀ ନିବେଦିତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ପତ୍ରର ସାମାନ୍ୟ ଅଂଶ ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଇପାରେ । ଖ୍ରୀ:ଅ: ୧୯୦୪ର 
ନଭେମ୍ବର ତା ୬ ରିଖରେ ନିବେଦିତା ଲେଖ୍‌ଥୁଲେ, “` ପ୍ରିୟ ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ କେତେବେଳେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ମୋ 
ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ନେଇ ନାହାନ୍ତି ।'' ପର ସପ୍ତାହରେ ତା ୧୩ ନଭେମ୍ବରରେ ଲେଖ୍ଥୁଲେ, ' ‹ ଆମ୍ଭେମାନେ ଗତକାଲି ମଠକୁ 
ଯାଇଥୁଲୁ, ଫେରିଲୁ ନବୀନଚାନ୍ଦକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ନେଇ! ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଗୁରୁତର ପୀଡିତ ହୋଇଥୁଲେ । ଏବେ ଭଲ ହୋଇ 
ଯାଇଛନ୍ତି ଯଦିବା ତାହା ସେ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ, ଅସଲ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କର ସହସା ଆବିର୍ଭାବ ଦେଖୂଲି- ଯେତେବେଳେ ଗତକାଲି 
ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି କଥା କହୁଥୁଲି । ତାଙ୍କୁ ମନେହେଲା ସ୍ଵାମୀଜୀ! ସେମାନେ ( ସେବକଗଣ ) କହିଲେ, ଏବେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରି 
ତାଙ୍କର ସ୍ବରୂପ ! ଅପରୂପ ! 
ୁ ( ଶଙ୍କରୀ ପ୍ରସାଦ ବସୁ : ନିବେଦିତା ଲୋକମାତା ) 
୨. ମତାନ୍ତରେ ସେ ସ୍ବାମୀଜୀଙ୍କ ପାଇ ଆନୀତ ଦ୍ରବ୍ୟାଦି ମଠକୁ ଆଣି ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କଲେ | ତାଙ୍କ ଆନୀତ 
ସୁନାର ଘଡ଼ି ମହାରାଜ ଅନେକ ଦିନ ବ୍ୟବହାର କରିଥୁଲେ । 


ଲୋକ ନାୟକ ୧୮୫ 


ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ୨୪ ତାରିଖରେ ବୃନ୍ଦାବନ ପଥରେ କାଶୀଧାମ ଯାତ୍ରା କଲେ । ମହାରାଜଙ୍କ 
ଆଦେଶରେ ତିତିକ୍ଷାମୂର୍ଭି ତୁରୀୟାନନ୍ଦଜୀଙ୍କର ଯନ୍ନ ନେବାପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କୃଷ୍ଣଲାଲଂ ତାଙ୍କର 
ଅନୁଗାମୀ ହେଲେ । 

ଆମେରିକାରେ ସ୍ବାମୀ ତୁରୀୟାନନ୍ଦଙ୍କର କର୍ମକେନ୍ଦ୍ରର ଦାୟିତ୍ଵ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ସ୍ବାମୀ 
ତ୍ରିଗୁଣାତୀତାନନ୍ଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ । ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦର 
ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ, ବିଦାୟ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କଲେ । ତ୍ରିଗୁଣାତୀତାନନ୍ଦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 
ମାସ ୨୭ ତାରିଖରେ କଲିକତାରୁ ଯାତ୍ରା କରି ମାନ୍ଦ୍ରାନଂ କଲମ୍ବୋ, ଜାପାନ ହୋଇ ୧୯୦୩ 
ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ୨ ତାରିଖରେ କାଲିଫଣ୍ଢିୟାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ । 

ଗୁରୁଭ୍ରାତା ତ୍ରି ଗୁଣାତୀତାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦିତ କରିବାପାଇଁ ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ ୱ୍ବାଲଟିୟର 
ଆସିଥ୍ଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ସୁଧୀବୂୃନ୍ଦଙ୍କର ଅନୁରୋଧରେ ସେ ଦୁଇଟି ବକ୍ତୃତା ପ୍ରଦାନ କଲେ । ସେଠାରୁ 
ସେ ବେଲୁଡ଼ ମଠକୁ ଆସି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ୧୯ ତାରିଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ । ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର 
ମହାସମାଧ୍ପରେ ଗୁରୁଭ୍ରାତା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହା ଥୁଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ୍‌ । ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କ 
ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରୁକରୁ ତାଙ୍କର କେତେଦିନ ଅତିବାହିତ ହୋଇଗଲା । ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦଳୀ 
ଗୁରୁଭ୍ରାତାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଲୌକିକ ଦର୍ଶନର କାହାଣୀ କହିଲେ । 
ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କ ଦେହତ୍ୟାଗ ପରେ ସେ ଦେଖୁଥୁଲେ, ସ୍ଵାମୀଜୀ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆବିଭ୍ଭୂତ ହୋଇ 
କହୁଛନ୍ତି ଶଶୀ, ଶଶୀ, ମୁଁ ଶରୀରଟାକୁ ଛେପ ପରି ପକାଇ ଦେଇଛି ।”” ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର 
ସୁଖସ୍କତି ସବୁ ଆଲୋଚନା କରି ତାଙ୍କର ହୃଦୟର ବୋଝ କିଞ୍ଚୁତ ଲାଘବ ହେଲା । କର୍ମବ୍ୟସ୍ତ 
ଗୁରୁଭ୍ରାତାଙ୍କୁ ମହାରାଜ ଅଟକାଇ ରଖୁଲେ ନାହିଁ । ଆଠଦିନ ପରେ ସେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜକୁ ଯାତ୍ରା 
କଲେ । 

ସଂଘର ଏହିସବୁ କାମଦାମର ତଦାରଖ ଛଡ଼ା ମଧ୍ଯ ମହାରାଜଙ୍କର ଦାୟିତ୍ଵ ମଧ୍ଯରେ ଥୁଲା 
ରାମକୃଷ୍ଣଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆପଦ ବିପଦରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଭକ୍ତଜନଙ୍କର 
ସେ ଥୁଲେ ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ । ସମ୍ବାଦ ଆସିଲା “ଗୋପାଳର ମା”? ପୀଡ଼ିତା । ତାଙ୍କୁ କଲିକତାର 
ଗୋଟିଏ ଗ୍ବହରେ ରଖ୍‌ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଶୁଶ୍ରୁଷା ଆଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥୁଲେ । ସେ ନିଜେ ମଝିରେ 
ମଝିରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁବାକୁ ଯାଉଥୁଲେ । ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତ ପ୍ରିୟ ମୁଖୋପାଧ୍ଯାୟ ମ୍ତ୍ୟୁଶ ଯ୍ୟାରେ 
ଶାୟିତ; ସମ୍ବାଦ ଆସିଲା ସେ ମହାରାଜଙ୍କର ଦର୍ଶନପ୍ରାର୍ଥୀ । ସବୁକାମ ପକାଇ ମହାରାଜ ତାଙ୍କ 
ନିକଟକୁ ଗଲେ; ତାପରଦିନ ଡିସେମ୍.ର ମାସ ୪ ତାରିଖ ( ୧୯୦୨ )ରେ ପ୍ରିୟ ବାବୁ ଦେହତ୍ୟାଗ 
କଲେ । ଏହିପରି ନାନାଭାବରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଡାକରେ ମହାରାଜ ଜବାବ ଦେବ। 
ଦେଖାଯାଉଥୁଲା । 

କଲିକତାର ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କ ଭାବଧାରା ପ୍ରଚାର ନିମନ୍ତେ ଭଗିନୀ 


ୟା ୨ 
. କିଛିଦିନ ପରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନନ୍ଦଲାଲ ଯାଇ କୃଷ୍ଣଲାଲଙ୍କର ଦାୟିତ୍ସ୍‌ ଗ୍ରହଣ କଲେ । । 

. ଉଚ୍ଚ ସାଧକା 'ଗୋପାଳମା' ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷଙ୍କୁ “ ବାଳ- ଗୋପାଳ” ଭାବରେ ପୂଜା ଓ ସେବା କରୁଥୁଲେ | ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ 
ଦର୍ଶନାଦିର କାହାଣୀ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଅନ୍ତରଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହୁଥ୍ବଲେ । ସେ ୧୯୦୬ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଜୁଲାଇ ମାସ ୮ 
ତାରିଖରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ । 


୦ (୦ 


୧୮୬ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ନିବେଦିତା କିଛି ସଂଖ୍ୟକ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥୁଲେ । ମଠର ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ 
ସହିତ ପରିଚୟ କରାଇବା ପାଇଁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଦିନେ ମଠକୁ ଆସିଲେ । ଉତ୍ସାହୀ 
ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ରାଜନୀତି - ମୁକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଜୀ ଓ ସାରଦାନନ୍ଦଜୀ 
ଇଚ୍ଛା କଲେ । ୧୯୦୨ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ୨୩ ତାରିଖରେ ଏଲବାର୍ଟ ହଲ୍‌ରେ ଗୋଟିଏ 
ଜନସଭାର ମାଧ୍ଯମରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏହାର ଉଦ୍‌ବୋଧନ ହେଲା । ` ବିବେକାନନ୍ଦ 
ସୋସାଇଟି? ° ନାମରେ ପରିଚିତ ଏଇ ଯୁବ ସଂସ୍ଥାଟି ସାରଦାନନ୍ଦଜୀଙ୍କର ପରିଚ ର୍ଯ୍ୟାରେ ପୁଷ୍ଟ 
ହେଲା ଏବଂ ସଦାସର୍ବଦା ମହାରାଜଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରି ଧନ୍ୟ ହୋଇଥୁଲା । ମହାରାଜ 
ସାଧାରଣତଃ ସଭାସମିତିକୁ ଆଡ଼େଇ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଏ ଜୀବନର ସାୟାହ୍ନରେ ମଧ୍ଧ 
ଏଇ ସୋସାଇଟିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସମିତିର ଅଧ୍ଵବେଶନରେ. ସେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି | ବିଭିନ୍ନ 
ସଭାସମିତି ସ୍ଥାପନ ଓ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟତୀତ ରାମକୃଷ୍ଣ ସଂଘର କାଯ୍ୟ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସୁଦୂଢ଼ 
ହୋଇ ଉଠିଥୁଲା ।୨ । 

କର୍ମପ୍ରବାହ ମଧ୍ଯରେ ନିଜକୁ ଢାଳି ଦେଲେ ମଧ୍ଯ ପ୍ରିୟ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ବିୟୋଗବ୍ୟଥା 
ମହାରାଜଙ୍କର ଅନ୍ତରର ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳରେ ପ୍ରାୟ ବେଦନା ଦେଉଥାଏ । ବାହାରର କାହାକୁ ତାହା 
ବୁଝିବାକୁ ନ ଦେଇ ସେ ନୀରବରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥାଆନ୍ତି । ସେ ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ 


ଏତ ୯୫ ୧୬୧୫ 


ସବୁ ଶ୍ଟଙ୍ଗଳାବଦ୍ଧ କରିଦେଲେ । ଏଥରକ ସେ କିଛିଦିନ ପାଇଁ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ସାଧନଭଜନ 


୧. ସୋସାଇଟିର ସାପ୍ତାହିକ ସଭା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତା ୨୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ୧୯୦ ୨ ରେ | ସଭାପତି ଥିଲେ ବୃହ୍ମାନନ୍ଦଜୀ । 
ଚକ୍ତା ସାରଦାନନ୍ଦଜୀ [0685 0୮ 116 5\/3୮୮111 60୮0 |)୦,/ ୦୦୮ 1॥)€\/ € ୪୦।11୮ ¡୮1୦ /8010୦6” ଶୀର୍ଷକ ଭାଷଣ 
ଦେଲେ । ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଜୀ ସୋସାଇଟିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସମିତିର ସଭାପତି ଥୁଲେ ୧୯୧୯ ରୁ ୧୯୨୨ ଏପ୍ରିଲ 
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । 

୨. ୧୯୦୩ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ସଂଘର ଗୋଟିଏ ଘରୁଆ ଚିତ୍ର ମିଳେ ତା ୦୫.୦୨.୧୯୦୩ 
ତାରିଖରେ ଅଭେଦାନନ୍ଦଜୀଙ୍କୁ ଲେଖା ରାମ କୃଷ୍ଣାନନ୍ଦଜୀଙ୍କର ପତ୍ରରେ : 


ଆମେମାନେ ଏଠାରେ ଆଜିକାଲି ପାଞ୍ଚଳଣ ଅଛୁ, ଯଥା ଗୁପ୍ତ, ତାଙ୍କର ଭଣଜା, ପରମାନନ୍ଦ, ଯୋଗୀନ ନାମକ 
ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଓ ମୁଁ । ଶ୍ରୀ ମନ୍ନଠେ ( ବେଲୁଡ଼ସ୍ଥଃ ଶରତ, ବାବୁରାମ, ଗୋପାଳଦା, ଖୋକା, ତୁଳସୀ, 

ଚାଟାର୍ଜୀ, କାନାଇ, ନନ୍ଦ ଏବଂ କେତେଜଣ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ । ଲାଟୁ ଦେଦାରକୁ ଓ ଅନେକଙ୍କୁ କୃତାର୍ଥ 
କରୁଛନ୍ତି { 515(6୮ ||।୪¥୪ଧ1୦ ଗୋଟିଏ ବାଘର ଦୋକାନ ଖୋଲିବେ ବ୍ୟଯାଘହନରେ ବୋଲି ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି | 
ଅର୍ଥାତ୍‌ ସେ ତେଜୋବୀର୍ଯ୍ୟଓଚ୍ଚଃ ବିଶିଷ୍ଟ ହର୍ଷ ଉଭୟୋଦ୍ଦୀପକ କତିପୟ ଭାରତନନ୍ଦନଙ୍କୁ ନେଇ ଭାରତ ମେଳାର 
ଶୋଭାବର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ।... ସେ ସମ୍ପତି ନିଜ ପ୍ରତିଭା ବଳରେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ।... 
ଗଙ୍ଗାଧର ୦୮୩୫୮୩୬୮୫6 ଚଳାଉଛନ୍ତି ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ନିକଟରେ । ହରିପ୍ରସନ୍ନ ଏଲାହାବାଦରେ ଗୋଟିଏ ' ଧର୍ମ ଠାଧାଃ 
ଖୋଲିଛନ୍ତି, ତାର ନାମ ୩୮୫ 8୮୩୮୩୮୩୫୬୫୪୫୦୮ ଠାକାଃ । ତାରକ ଭାଇ କାଶ୍ରୀଧାମରେ ୮00୮ /16 ୮ '5 ନଥା[€/ ` 
^520ଠ3100 ରେ ଅନେକ ଜରାଗୁସ ଓ ରୋଗଗସ ବ୍ୟଛିଙ୍କର ଦୁଃଖ ଅପନୋଦନ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ବାମୀଜୀଙ୍କ ସହିତ 
ମଠର କେତେକ ବ୍ୟଳ୍ତି । 

ମତି ଲାଲ ( ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଛୋଟ), କାଳୀକୃଷ୍ଣ, ଖଗେନ, ସ୍ବରୂପାନନ୍ଦ, ମାତାଜୀ )୮୨ 5୫ ଙ୍କ ସହିତ ମାୟାବତୀ 
ନାମକ ହିମାଳୟ ଦୁଗ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅଦ୍ଵୈତବାଦର ସୁପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆୱାଜରେ-- ଯାହାଉ 
ନାମ ' ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ଭାରତ ', ସମଗ୍ର ନିଦ୍ରିତ ଭାରତ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ହୋଇ ଯାଉଛି ।... ପୀଡ଼ିତ ସାଧୁଗଣ କନଖଲରେ 
ଓ ହୃଷିକେଶରେ ଖୁବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିକିସ୍ପିତ ହେଉଛନ୍ତି । କଲ୍ୟାଣାନନ୍ଦ ଏବଂ ସତ୍ୟକାମ ( ସାରଦାଙ୍କ ଭାଇ ) 
ଏହି ସଂସ୍ଥାଟିକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି । ଭାରତର ଅନେକତ୍ଥାନରେ \/|/6|(8ମ୩ଞ୮୩୦୯ଞ 5୦୦// ସମୂହ ସୃଷ୍ଠି ହେଉ ଅଛି | 


ଲୋକ ନାୟକ ୨ 


କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ । ୧୯୦୩ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ୍ଦ ମେ ମାସ ୨୨ ତାରିଖରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଚିଠିରେ 
ସେ ଲେଖ୍‌ ଲେ, (ମୁ ଆଷାଢ଼ର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କାଶୀଧାମ ପ୍ରଭୂତି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବି । ତିନି- ଚାରିମାସ 
ତୀର୍ଥାଦି ଦର୍ଶନ ଓ ସାଧନ ଭଜନରେ ଅତିବାହିତ କରିବି, ଏହିପରି ମନରେ ସିର କରିଛି । ... 
ମୋର ଦୂଢ ବିଶ୍ଵାସ ଯାହାର ଯେତେ ବୈରାଗ୍ୟ ସେ ସେତେ ଭିତରେ ଶାନ୍ତିଲାଭ କରିଥାଆନ୍ତି । 
ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣଦେବ ଯଥାର୍ଥ ବିବେକ ଓ ବୈରାଗ୍ୟର ମୂର୍ଭି ଥୁଲେ । ଯେତେଦିନ ଯାଉଛି 
ସେତେ ଅଧୁକ ତାଙ୍କର ମହିମା ବୁଝି ପାରୁଛି । ବିବେକ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ବିଷୟରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ 
ପଢ଼ିଛି-- କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରେ ତାହା ଜ୍ଵଳନ୍ତ ଦେଖୁଛି ।”” 

ପୂର୍ବସଂକଳ୍ପ ଅନୁଯାୟୀ ମହାରାଜ ୧୯୦୩ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ମଧ୍ୟଭାଗରେ କାଶୀଧାମ 
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କଲେ । ସୁବୋଧାନନ୍ଦ ଓ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେଲେ । 
ସେଠାରେ ଯାଇ ମହାରାଜ ଦେଖୁଲେ ଗୁରୁଭ୍ରାତା ଶିବାନନ୍ଦ ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରି 
ଖାଜାଞ୍ଚୀ ଉଵକ୍ୟାନରେ ଭଡ଼ାଘରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଦ୍ଧୈତ ଆଶ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି । 
ଭିଙ୍ଗାର ରଜାଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅର୍ଥରେ କାଶୀଧାମରେ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ 
ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସ୍ବାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ ୧୯୦୨ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଜୁନ୍ନ ମାସ ୨୩ ତାରିଖରେ`ଂ 
ବେଲୁଡ଼ ମଠରୁ ଯାତ୍ରା କରିଥୁଲେ । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ, କାଶୀଧାମରେ ସ୍ବାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ 
କତ୍ତର୍‌କ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଅଦ୍ବୈତଆଶ୍ରମ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା । ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କ ମହାପ୍ରୟାଣ ଦିନରେ, 
୧୯୦୨ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ୍ଦ ଜୁଲାଇ ମାସ ୪ ତାରିଖରେ । ମହାରାଜଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର 
ସହୃଦୟତାରେ ଆଶ୍ରମର ଅର୍ଥ କଷ୍ଟ କେତେକାଂଶରେ ଲାଘବ ହେଲା । ଏହିସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କର 
ପୂଜକ କେଦାରନାଥ ବିଶେଷଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ ଜଳବାୟୁ 
ପରିବର୍ତନପାଇଁ କନଖଲ୍‌କୁ ପଠାଇଲେ । ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ପରିବର୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା 
ପୂଜାର ଦାୟିତ୍ସ ଗ୍ରହଣ କଲେ । ଏପଟେ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ଅନୁରାଗୀ କେତେକ ଯୁବକ-ଯାମିନୀ 
ରଂଜନ ମଜୁମଦାର, କେଦାରନାଥ ମୌଲିକ, ଚାରୁଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ପ୍ରଭୂତି କାଶୀଧାମରେ ୮୦୦୮ 
[//©୮'5 ନୁ 66୮ ^550ଠାଥୀ[0ମ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଆକାରରେ ସଂଗଠନ କରି ଯଥାସାଧ୍ 
ସେବାକାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥୁଲେ । ସ୍ଵାମୀଜୀ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସଂପର୍କରେ ମହରାଜଙ୍କୁ କହିଥୁଲେ, ' “ଏହି 
ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଟି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖୁବ ।?” ଏହିଥର ମହାରାଜଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ସେହି କର୍ମୀବୃନ୍ଦ 
ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଟିକୁ ସୁଦୂଢ଼ ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ । ୧୯୦୩ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ୍ଦ, 
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ୨୩ ତାରିଖରେ କାରମାଇକେଲ୍‌ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଅନୁଶ୍ଚିତ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ 
ସଭାରେ ସିନ୍ଧାନ୍ତ ଗୃହୀତ ହେଲାଯେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଟି ଏହାପରେ ରାମକୃଷ୍ଟ ମିଶନର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ 
ତତ୍ତ୍ଵାବଧାନରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ । ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଟିର ନାମ ରଖାଗଲା 
୮? ଥ୮) ଥାରଧୀଞ1ମ 8 |/115 5100 | 1000 € ୦୮ ୭6୮୦ ବା ରାମକୁଷ ମିଶନ ସେବାଶ୍ରମ | ସେବାଶ୍ରମ 
ସୁଚାରୁରୂପେ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ କାଶୀ ଅଦ୍ଵୈତ ଆଶ୍ରମ ସଂଲଗ୍ନ ଜମି ଖଣ୍ଡିକର ସଂଗ୍ରହ 


ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଲା । । 
୧.ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କର ଦିନଲିପି, 4୮€ 23, 1902. †ଞ୮ଥ(ଷଠଞ \⁄||) |‹©08୮ 90୮6 ।୦ 86୮©୮ଓ5 0// 115 €\/€୮।୮9 


///ଥା| (୮୦୮) ।ବ158।୮. 


୧୮୮ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଚୀବ୍ର ବୈରାଗ୍ୟରେ ସେତେବେଳେ ମହାରାଜଙ୍କର ମନ ଗଭୀରଭାବରେ ଅନ୍ତମୁଁଖୀ । 
ସେ ସାଧନ ଭଜନରେ ଦିବାରାତ୍ର କଟାଉଥୁଲେ ଏବଂ ଅବସର ସମୟରେ ଭକ୍ତ ଓ ସେବା 
କର୍ମୀବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଓ ନିର୍ଦେଶ ଦେଇ: ପରିଚାଳିତ କରୁଥୁଲେ । ମହାରାଜ କାଶୀଧାମରେ 
ପ୍ରାୟ ଏକମାସ ବାସ କରି ସେଠାରେ ଥୁବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦୁଇଟିକୁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ସଂଗଠିତ କରିବାକୁ 
ସାହାଯ୍ୟ କଲେ । ସେହି ସମୟରେ ମହାରାଜ ସ୍ବାମୀ ବେଦାନନ୍ଦ ନାମକ ଜଣେ ଯୋଗୀପୁରୁଷଙ୍କ 
ସହିତ ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କଲେ । “ ଏହାପରେ ସେ ହରିଦ୍ଵାର ନିକଟରେ କନଖଲ୍‌ 
ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ । 

ପୁଣ୍ୟଭୂମି ହରିଦ୍ଵାର ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀର୍ଥସେବିଗଣ ଓ ଏକମାତ୍ର ମାଧୁକରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ 
ସାଧୁ- ସକଛ୍ଚଗଣ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ““ଏଷଧ ଜାହ୍ୁବୀ ତୋୟଂ ବୈଦ୍ୟୋ ନାରାୟଣୋ ହରି” - 
-ର ଶରଣାପନା ହେଉଥିଲେ | ଏହିସବୁ ରୋଗୀନାରାୟଣମାନଙ୍କର ସେବା ଯନ୍‌ କରିବା 
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସେବାଶ୍ରମ ୧୯୦୧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ୍ଦ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥୁଲା । 
ସେଠାରେ ମାତ୍ର ତିନୋଟି ଚାଳଘର ନେଇ ସ୍ବାମୀଜୀଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ କଲ୍ୟାଣାନନ୍ଦ .ଓ ନିଶ୍ଚୟାନନ୍ଦ 
ପୀଡ଼ିତ ସାଧୁମାନଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୁ ଷାରେ ଆତ୍ମନିୟୋଗ କରିଥୁଲେ ।” ସେମାନେ ଓଷଧ ପଥ୍ୟାଦି 
ନେଇ ପଦବ୍ରଜରେ ହରିଦ୍ଵାର ଏବଂ ହୃଷୀକେଶକୁ ଯାଇ ପୀଡ଼ିତ ସାଧୁମାନଙ୍କର ସେବାଯନବ 
କରୁଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ କନଖଲ୍‌ରେ ଗରୀବ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପାଠଶାଳା ସଂଗଠନ 
କରିଥୁଲେ । ଅର୍ଥବଳ, ଲୋକବଳ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ କିଛି ନଥୁଲା । କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଜୟ ମନୋବଳ 
ନେଇ ସେମାନେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଥୁଲେ । “ ଭଙ୍ଗୀସାଧୁ' ନାମକ ସେଠାକାର ସାଧୁସମାଜର 
ଅନାଦର ଉପେକ୍ଷା ପୂର୍ବକ ଅଙ୍ଧାହାରରେ ଅନାହାରରେ ଦିନ ଯାପନ କରି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ 
ଚଳାଉଥୁଲେ । ସନ୍ନ୍ୟାସୀଦ୍ମୟ ମହାରାଜଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ପାଇ ଆହ୍ଲାଦିତ ହେଲେ । ସୁଯୋଗ 
ଦେଖ୍ଵ୍‌ ସେମାନେ ନିବେଦନ କଲେ, ସ୍ବାମୀଜୀଙ୍କ ତିରୋଧାନରେ ସେମାନଙ୍କର ମନ ଭାଙ୍ଗି 
ଯାଇଛି, ସେମାନେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ି ବାକି ଜୀବନ ତପସ୍ୟାରେ ଅତିବାହିତ କରିବେ । 
ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ମନର ବ୍ୟାକୁଳତାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ:` ଶୁଣିଲେ, କିନ୍ତୁ . କୌଣସି ଉତ୍ତର 
ଦେଲେ ନାହିଁ । ସେ ସ୍ବାଭାବିକ ଭାବରେ ନିତ୍ୟ ଗଙ୍ଗାସ୍ନାନ ଜପ ଧ୍ଯାନ ଓ ଧର୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ଦିନ 
କଟାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ । ପ୍ରାୟ ଏକମାସ ଚାଲିଗଲା । ମହାରାଜଙ୍କର ନିକଟ ସାନ୍ରିଧ୍ଯରେ ସେହି 
ସନ୍ୟାସୀ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମନରେ ପରିବର୍ଭନ ଆସିଲା । ସେମାନେ ମନରେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରି 
ପୁନର୍ବାର ସଂକଳ୍ପ କଲେ ଯେ “ବହୁ ଜନସୁଖାୟ” ସେବାଯଜ୍ଞରୂପକ ତପସ୍ୟା ମଧ୍ଯ ଦେଇ 
ସେମାନେ ଧର୍ମଜୀବନରେ ଅଗ୍ରସର ହେବେ । ମନ ମଧ୍ଯରେ ନୂଆ ବଳ ଲାଭ କରି, ମହାରାଜଙ୍କର 


୧. ସ୍ଵାମୀ ଶଙ୍କରାନନ୍ଦଙ୍କର ନୋଟବୁକ୍‌ରୁ ପ୍ରାପ୍ତ । 

୨. ମାୟାବତୀ ଅଦ୍ଵୈତାଶ୍ରମର ଡାଏରୀରୁ ଦେଖାଯାଏ ଯେ, ମାୟାବତୀରେ ତା ୨୭/୪/୧୯ ୦୧ ରିଖରେ ସ୍ବାମୀ 
କଲ୍ୟାଣାନନ୍ଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥୁଲେ ଯେ, ପୀଡିତ ସାଧୁମାନଙ୍କର ସେବା ନିମନ୍ତେ କନଖଲରେ ଗୋଟିଏ ହାସପାତାଳର 
ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥୁଲା । ସାମାନ୍ୟ ପାଥେୟ ସଂଗ୍ରହ କରି 
କଲ୍ୟାଣ ଓ ଆଶୁ ତା ୮/୬/୧୯୦୧ ରିଖରେ ମାୟାବତୀରୁ କନ୍‌ଖଲ ଗଲେ | 


ଲୋକ ନାୟକ ୧୮୯ 


ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଧନ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନେ ସେବାକର୍ମରେ ପୁନର୍ବାର ପୂଣ୍ଠ ଉଦ୍ୟମରେ ଆତ୍ମନିୟୋଗ 
କରିଥୁଲେ | ଏହି ସମୟର ଆ ନନ୍ଦଦାୟକ ସ୍ମ,ତିଚାରଣ କରି କଲ୍ୟାଣନନ୍ଦଜୀ ପରବର୍ତୀ ସମୟରେ 
କହୁଥ୍‌ଲେ, ““ମହାରାଜ ଥୁଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଭଳି ସ୍ନିଗ୍‌ଧ ବିମଳ ଜ୍ୟୋତିସ୍ଵରୂପ । ତାଙ୍କ ସାନ୍ରିଧ୍ଯରେ 
ମଣିଷର ସକଳ ସଂଶୟ ଦୂର ହୋଇଯାଏ, ହତାଶ ପ୍ରାଣ ବଳ ପାଏ ।”” ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ଯ 
କହୁଥୁଲେ, “ “` ମହାରାଜ ଏମିତି ଗୋଟିଏ 5୮୮୮ ରୁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କର ଆଦେଶ 
ନିଦ୍ଦେଶ ବିନା ଦ୍ବିଧାରେ ପାଳନ ନକରି ଉପାୟ ନଥୁଲା । ସେ ଯାହାକୁ ଯାହା ଆଦେଶ କରୁଥୁଲେ 
ସେହି ଆଦେଶ ପାଳନକାରୀ ଅନୁଭବ କରୁଥୁଲା ଯେ, ଆଦେଶ ପାଳନ କଲେ ତାର 
ସବ୍ବତୋଭାବରେ କଲ୍ୟାଣ ହେବ ।”? 

କନଖଲ୍‌କୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ କନଖଲ ଆଶ୍ରମର ଜମି କ୍ରୟ ନିମନ୍ତେ 
ମହାରାଜ କଲିକତାରୁ ୧୫୦୦ ଟଙ୍କା ରଣ” କରି ପଠାଇଥୁଲେ । ଏହି ଅର୍ଥ ଦେଇ ୧୯୦୩ 
ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଗୋଟିଏ କୂପ ସମେତ ପନ୍ଦର ବିଘା ଜମି କ୍ରୟ କରାଯାଇଥୁଲା । 
କିନ୍ତୁ ଜମି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିକ୍ରେତା ସହିତ ବୁଝାମଣା ନ ହେବାରୁ ଜମିର ଦଖଲ ମିଳିନାହିଁ । ଏଥର 
ମହାରାଜଙ୍କ ମଧ୍ଯସ୍ଥତାରେ ଜମି ମାଲିକ ସହିତ ଗୋଲମାଳ ସୁଧୁରି ଯାଇଥୁଲା । ପରେ ୧୯୦୫ 
ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମହାରାଜ କଲିକତାରୁ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରି ପଠାଇଲେ ଓ ସେହି ଅର୍ଥରେ ସେବାଶ୍ରମର 
କେତୋଟି ପକ୍କ୍ରା ଘର ତିଆରି ହୋଇଥୁଲା । 

ଏହାପରେ" ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ । ସେହି 
ସ୍ଥାନରେ ତୁରୀୟାନନ୍ଦଙ୍କୁ ପାଇ ସେ ପୁନର୍ବାର ଗଭୀର ସାଧନ ଭଜନରେ ନିମଗ୍ନ ହେଲେ । 
ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ନାଟାନୀକୁଞ୍ଜରେ ଥୁବା ଭୂତନକା ଗଳିରେ ଗୋଟିଏ ଗୃହରେ 
ବାସ କରୁଥଲେ। ପ୍ରାୟ ଅଢ଼େଇମାସ ସାଧନାନନ୍ଦରେ ଅତିବାହିତ କଲେ । ଏହି ସମୟରେ 
ମହାରାଜ ପ୍ରତ୍ୟହ ରାତ୍ରି ବାରଟା ପୂର୍ବରୁ ଶଯ୍ୟାତ୍ୟାଗ କରି ଧ୍ୟାନ କରୁଥୁଲେ । ଗୋଟିଏ 
ରାତ୍ରିରେ ଅବସାଦ ହେତୁ ସେ ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଉଠି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଅକସ୍ମାତ ଅନୁଭବ 
କଲେ, କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରି ଉଠାଇ ଦେଲା । ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ଧକାର ଗୃହ 
ମଧ୍ଯରେ ଦେଖୁବାକୁ ପାଇଲେ ସୌମ୍ଯମୂର୍ଭି ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ବାବାଜୀଙ୍କର ସୃକ୍ଷ୍ମ ଦେହ ¬ ସେ 
ତାଙ୍କର ଶଯ୍ୟାପାଶ୍ଵରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମାଳା ଜପ କରୁଛନ୍ତି । ମଧ୍ଯରାତ୍ରିର ନହବତ୍‌ ବାଜି 
ଉଠିଲା, ମହାରାଜ ବୁଝିଲେ ରାତ୍ରି ବାରଟା ବାଜି ଯାଇଛି । ସେ ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇ ଆସନ 
ଗ୍ରହଣ କଲେ । ଏହାପରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତ୍ରିରେ ଉକ୍ତ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ 
ମହାନିଶାରେ ଜପଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ମହାରାଜ କହିଥୁଲେ, “ ` ବହୁ 
ମହାତ୍ମା ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ବିରାଜ କରନ୍ତି ଓ ଆଗ୍ରହଶୀଳ ସାଧକକୁ 


୧. ସ୍ବାମୀ ଗଙ୍ଗେଶାନନ୍ଦଙ୍କର ସ୍ମ ତିକଥା । 

୨. ମହାରାଜ ଅଳ ସମୟ ମଧ୍ଯରେ କନଖଲ ସେବାଶ୍ରମ ନିମନ୍ତେ ୨୩୦୦ ଟଙ୍କାର ଦାନ ପାଇଥୁଲେ । 

୩. ହରି ମହାରାଜ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ତା ୧୬-୦୭- ୧୯୦୩ ରିଖରେ ଲେଖ୍ଥିଲେ, ' ରାଖାଲ ମହାରାଜ କାଶୀକୁ 
ଆସିଛନ୍ତି । ଦୁଇଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ପତ୍ର ପାଇଅଛି । ଲେଖୁଛନ୍ତି ୧୫/୧୬ ଦିନ ମଧ୍ଯରେ ଏଠାକୁ ଆସିବେ !' ' 
କାର୍ଯ୍ୟତଃ ସେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେ ଷ ଭାଗରେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ । 


୧୯୦ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ନାନାଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ମହାରାଜ ଦିନେ ହରି ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ପୂର୍ବ 
ତପସ୍ୟାର ସ୍ଥୀନ କୁସୁମ ସରୋଦର ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖ୍‌ ଆସିଲେ । 

ମହାରାଜ ଦେଖୁଲେ, ସ୍ଵାମୀ ତୁରୀୟାନନ୍ଦ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ବିୟୋଗ ବ୍ଯଥା କିଛିଟା 
ସମ୍ଭାଳିଲେଣି । ଦିନେ ସୁବିଧା ଦେଖୁ ମହାରାଜ ପ୍ରସ୍ତାବ କଲେ ଯେ, ମଠର କେତେଜଣ ସାଧୁ - 
ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ରାଦି ପାଠ ନିମନ୍ତେ ତୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇ ଦେବେ । “ ' ସ୍ଵାମୀଜୀ ଚାଲିଗଲେ,. 
ଆଉ କାମଦାମ ଭିତରେ ରହିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହି:? ଜଣାଇ ତୁରୀୟାନନ୍ଦଜୀ ଅବିଳମ୍ବେ ଏହି 
ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣରେ ସମ୍ମତ ହେଲେ ନାହିଁ । ସେହି ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତ ନବଗୋପାଳ 
ଘୋଷ ସପରିବାର: ବୃନ୍ଦାବନରେ .ବାସ କରୁଥୁଲେ। ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବାଳକ ନୀରଦ ପ୍ରାୟ ହରି 
ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଥୁଲା, କିଛୁ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରକୃତି ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାପାଇଁ ସାହସ 
କରିପାରୁ ନଥିଲା । ହରି ମହାରାଜଙ୍କ ଆଦେଶରେ ବାଳକ ଦିନେ ଭୟ ସହକାରେ ମହାରାଜଙ୍କ 
ଘରେ ପଶିଲା, ମହାରାଜ ତାର ପିଠିରେ ଓ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲାଇଲେ ଏବଂ “ଭୟ କଅଣ 
ବାବା” କହି ସାଦର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କଲେ । ଦେଖାଗଲା, ବାଳକ ନୀରଦ ତା” ପରଠାରୁ ମହାରାଜଙ୍କ 
ପାଖରେ ହିଁ ଅଧ୍କାଂଶ ସମୟ କଟାଉଛି । ଦିନେ ମହାରାଜ ହସିହସି ହରି ମହାରାଜଙ୍କୁ କହିଲେ, 
' ଆପଣଙ୍କ ଚେଲା ଯେ ବିଗିଡ଼ି ଗଲା |' ` ହରି ମହାରାଜ ସହାସ୍ୟରେ କହିଲେ, ' ' ଭଲ ହୋଇଛି !' ' 
ବାଳକ ନୀରଦ ପରବର୍ତୀ କାଳରେ ମହାରାଜଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରି ରାମକୃଷ୍ଣ ସଂଘରେ ଯୋଗଦାନ 
କରିଥୁଲେ ଏବଂ ସ୍ଵାମୀ. ଅମ୍ିକାନନ୍ଦ ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ | 

ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ସଦା ନିର୍ଭରଶୀଳ ମହାରାଜ ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରେରଣା ଲାଭ କରି 
କର୍ମକେନ୍ଦ୍ର କଲିକତା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ ।“ ସଙ୍ଗରେ ଗଲେ ବାଳକ ନୀରଦ ଓ ନବଗୋପାଳ 
ଘୋଷ । ମହାରାଜ ପଥରେ ଦିନକପାଇଁ ଏହ୍ଲାବାଦରେ ଓହ୍ଲାଇଲେ । ବ୍ରହ୍ମବାଦିନ୍‌ କ୍ଲବ୍‌ରେ 
ଗୁରୁଭ୍ରାତା ବିଜ୍ଞାନାନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେଲା, ଗୁରୁଭ୍ରାତାଙ୍କର ଓ ସେତେବେଳର କାର୍ଯ୍ୟ 
ସବୁର ଖବର ଅନ୍ତର ନେଇ ମହାରାଜ ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳକୁ ଗମନ କଲେ ଏବଂ ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ସେନ 
ମହାଶୟଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳରୁ ସେ ହରି ମହାରାଜଙ୍କୁ ଲେଖୁଲେ, ' ' ଆପଣଙ୍କ 
ସଙ୍ଗେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ପାଇଛି ତାହା ବର୍ଣ୍ରନାତୀତ ପୂର୍ବକଥା ସବୁ ମନେପଡ଼ି 
ଯାଉଥଲା । ପୁଣି ଥରେ କର୍ମ ମଧ୍ଯକୁ ଯିବାକୁ ହେବ । ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଲାଭ ପାଇଁ ମନ 
ଉଦ୍‌ଗ୍ରୀବ ହେଉଅଛି । ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳରେ ମହାରାଜ ଦୁଇ ସପ୍ତାହରୁ. ଅଧକ ରହ ବିନ୍ଧ୍ୟବାସିନୀ 
ଦେବୀଙ୍କର ସ୍ମରଣମନନ କରି ପରମ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିଥୁଲେ । ସେ ୧୯୦୩ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, 
ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ବେଲୁଡ଼ ମଠରେ ଆସି ପହଁଞ୍ଚୂଲେ । ସଂଘ ଅଧ୍ଯକ୍ଷର ଏହି ପରିକ୍ରମା 
ବିଶ୍ଲେଷଣ କରି ଦେଖାଯାଏ - ସେ ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ଭାବକୁ ଅବଲମ୍ବନ ପୂର୍ବକ ଅନ୍ତମୁଁଖ 
ହୋଇଥାଆନ୍ତି । ସେ ଯେଉଁଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି ସେଠାରେ ସେବା କର୍ମୀଗଣ ଉପଯାଚକ 


୧. ବେସୁଡ଼ ମଠରୁ ସ୍ଵାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମାନ୍ଦ୍ରାଚରେ ସ୍ଵାମୀ ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦଙ୍କୁ ତା ୬.୧୧.୧୯ ୦୩ ରିଖରେ ଲେଖୁଥିଲେ, 
“'ରାଖାଇ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଅଛି, ଶୀଘ ଫେରି ଆସିବ |'? 


ଲୋକ ନାୟକ ୧୯୧ 


ହୋଇ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଉପଦେଶ ପରାମର୍ଶ ଆଦି ଗ୍ରହଣ କରୁଥୁଲେ । ତାଙ୍କର 
ସାନ୍ନିଧ୍ଧରେ ସାଧକ- କର୍ମୀ ପ୍ରେରଣା ପାଉଥୁଲେ, ଆବିଷାର କରୁଥୁଲେ କର୍ମ ରହସ୍ୟର ସମାଧାନ | 
ବାହ୍ୟଦୃଷ୍ଟରେ ଏହି ପରିକ୍ରମାକୁ ସଂଘ ଅଧ୍ଯକ୍ଷଙ୍କର ପରିଦର୍ଶ ନ ଓ ପରାମର୍ଶ ଦାନର ସାର୍ଥକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା 
ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ପ୍ରତି କର୍ମକେନ୍ଦ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ 
ସାଧୁକମୀଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅଧ୍ଯାମ୍ଵଦୀପ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳତର କରିବାକୁ ସେ ସମଧକ ବ୍ୟସ୍ତ ଥୁଲେ । 

ମହାରାଜ ବେଲୁଡ଼ ମଠକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ସମ୍ବାଦ ପାଇ ସାଧୁ ଓ ଭକ୍ତମାନେ ମଠକୁ 
ବହୁ ସସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିଲେ । କଲିକତାରେ ଆସି ମହାରାଜ ଦେଖୁଲେ ସ୍ବାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦ 
ନିଷ୍ଠାର ସହତ ମିଶନ ପରିଚାଳନାର ଦାୟିତ୍ଵ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । ମହାରାଜାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ 
ସ୍ଵାମୀ ଅଦ୍ଧୈତାନନ୍ଦ ମଠର ଅର୍ଥ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଆରବ୍‌ଧ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଶୁଣା କରୁଛନ୍ତି । 
ମଠବିଭାଗ ତଦାରଖର ଦାୟିତ୍ସ ଥୁଲା ସ୍ଵାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ । ମଠରେ ମଧ୍ଯ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର 
ଯାତାୟାତ ବଢ଼ିଛି । କେବଳ ତାହା ନୁହେଁ, ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବ ଓ ବାଣୀ ଦେଶ ଦେଶାନ୍ତରରେ 
ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ତ୍ୟାଗର ମୂରି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟଜୀବନ ଶହଶହ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ 
ବୈରାଗ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ବଳିତ କରିଅଛି । ସାନନ୍ଦ ଚିତ୍ତରେ ସଂଘନାୟକ ମହାରାଜ ପୁନରାୟ ସଂଘ 
ତରଣୀର ମଙ୍ଗ ନିଜ ହସ୍ତରେ ଧାରଣ କଲେ । 

କଲିକତାକୁ ଫେରି ସଂଘ ଅଧ୍ଯକ୍ଷଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଗୋଟିଏ ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା । 
ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ମହାସମାଧୂ ପରେ ଦଳେ ଅର୍ବାଚୀନ ଭକ୍ତ “ଆମ ଗୁରୁଙ୍କର ମଠ” ବୋଲି ଘୋଷଣା 
କରିବା ମଠରେ ଅଶାନ୍ତିର କାରଣ ହୋଇଥଲା । ସହକର୍ମୀ ଗୁରୁଭ୍ରାତାମାନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ 
କରି ମହାରାଜ ଅତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଏହି ଅଶୋଭନୀୟ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିଥୁଲେ । 
କ୍ରମେ ସେମାନେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝି ପାରି କ୍ଷମାଶୀଳ ମହାରାଜଙ୍କ ଚରଣରେ ମଥାନତ କରିଥୁଲେ । 
ଏହି ଘଟଣା ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦିନେ କହିବାର ଶୁଣାଯାଇଥୁଲା, 
“%ଠୋକୁର କହିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ଜିଆ ପରି ହୋଇଯିବେ । ଏହି ତିକ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ 
ହୁସିଆର କରିଦେଇ ସଂଘର କଲ୍ୟାଣ ହି ସାଧନ କରିଥଲା ଗୁରୁଶକ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ମହିମା 
ଅବଧାରଣରେ ଅସମର୍ଥ ଶିଷ୍ୟଦଳ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବ ପ୍ରବଣତାର ବଶବର୍ଭୀ ହୋଇ ଗୁରୁ 
ଭକ୍ତିର ଦ୍ଵାହି ଦେଇ ନିଜର ଅହଂକାରକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି । ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନୁରୂପ ଦୁର୍ମତି ଯେପରି 
କୌଣସି ଅନର୍ଥ ନ ଘଟାଏ ସେଥୁପାଇଁ ମହାରାଜ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥୁଲେ । 
ମହାରାଜଙ୍କର ଅନୁସୃତ ନୀତି ପରବଦର୍ଭୀ ସମୟରେ ଆଦର୍ଶ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ବରୂପ ହୋଇ ରହିଅଛି । 

ରାମକୃଷ୍ଣପାର୍ଷଦବର୍ଗ ବାହିତ ଅମୋଘ ରାମକୃଷ୍ଣଭାବ ବୀଜ ଯେଉଁଠାରେ ଉର୍ବର ଜମି 
ପାଇଅଛି ସେହିଠାର ହି ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇଅଛି । କ୍ରମେକ୍ରମେ ପତ୍ର ପୁଷ୍ପରେ ଶୋଭିତ ହୋଇ 
ମାନବ ସମାଜର ଅଶେଷ କଲ୍ୟାଣର ନିଦାନ ସ୍ଵରୂପ ହୋଇଅଛି । ମୂଳ କେନ୍ଦ୍ର ବେଲୁଡ଼ ମଠରେ 
ଯେ ମହୀରୁହ ଦିନକୁ ଦିନ କଳେବର ଓ ଶକ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥୁଲା, ସେଇ କ୍ରମ ବର୍ଦିମାନ 
ଭାବବୃକ୍ଷ ନାନା ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାରେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ରାମକୃଷ୍ଣ ସଂଘର ନିଷ୍ଠାବାନ ସେବକମାନଙ୍କର 


୧୯୨ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଅକୁଣ୍ତ ସେବା ଓ ଯନ୍ନରେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବିସ୍ତୃତି ଲାଭ କରିଥଲା । ଏହା ସଂଘଟିତ ହୋଇଥୁଲା 
ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ଯରେ । ରାମକୃଷ୍ଣ- ଭାବ ବୃକ୍ଷର ସଞ୍ଚାରଣ ଓ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଇତିବୂତ 
ଆଲୋଚନା କଲେ ଦେଖାଯିବ ଯେ, ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ଏହାର ପୁରୋଧା ଥୁଲେ ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ । 
ଦେଖାଯାଏ, ସେ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ବା ପତ୍ର ଦ୍ଵାରା ଯୋଗାଯୋଗ କରି 
ହେବା କର୍ମୀମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଦୀପ ଜଳାଇ ଦେଇଥୁଲେ, ଏବଂ ସେହି ଜାଗର ଦୀପ 
ସଦା ଉତ୍କଳ ରଖୁବାର କୌଶଳ ମଧ୍ଯ ଶିଖାଇଥୁଲେ । ଏହି ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ¬ ପୂତାଗ୍ନରେ, 
ନିଷ୍କ୍ରିୟଠୟା, କଳୁୁଷ, ଭଗବତ୍‌ ବିମୁଖତା ଦଗ୍‌ଧ ହୋଇଥିଲା । ଉପନିଷଦର ଆହ୍ନାନ, ' ଉତ୍ିଷ୍ତ 
ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରାପ୍ୟ ବରାନ୍ନ ନିବୋଧତ' ପୁନରାୟ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇ ମଣିଷ ପ୍ରେୟରୁ 
ଶ୍ରେୟପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଅଛି । 

ଉଦ୍‌ବୋଧନ ପଚ୍ରିକାର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପାଦକ ଏକନିଷ୍ଠ କମ୍ମୀ ସ୍ବାମୀ ତ୍ରି ଗୁଣାତୀତାନନ୍ଦ 
ଆମେରିକାରେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପାଇ କାଲିଫଣ୍ଣ୍ରିଆ ଅଭିମୁଖରେ ୧୯୦୨ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ୍ନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 
ମାସରେ ଯାତ୍ରା କରିବାରୁ ତାଙ୍କର ଅଭାବ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥଲା । ଯେତେବେଳେ 
ଅର୍ଥାଭାବହେତୁ ଉଦ୍‌ବୋଧନର ନିୟମିତ ପ୍ରକାଶ ବନ୍ଦ ହେବାର ଉପକ୍ରମ ହେଲା ।“ ସେତେବେଳେ 
ମହାରାଜଙ୍କର ନିଙ୍ଦେଶରେ ଭକ୍ତମଶ୍ଚଳୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରି ଅର୍ଥ-ସଂକଟ ଲାଘବ 
କରାଗଲା । ସ୍ବାମୀ ଶୁଦ୍ଧାନନ୍ଦ ଓ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଅମୂଲ୍ୟଚରଣ ° ପତ୍ରିକାଟିର ପରିଚାଳନାର ଦାୟିତ୍ଵ 
ଗ୍ରହଣ କଲେ ଓ ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ରକାଶନ ବିଭାଗ ସାବଲୀଳ ଗତିରେ ଉନ୍ନତିର ପଥରେ 
ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା । ପାକ୍ଷିକ ପତ୍ରିକା ଦଶ ମ ବର୍ଷରେ ମାସିକ ପତ୍ରିକାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ 
ହେଲା । ଅଧ୍କନ୍ତୁ ସେ ଉଦ୍‌ ବୋଧନର କର୍ମୀବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଓ ପ୍ରେରଣାଦାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 
ନିଜେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖୂଦେଲେ । ପଞ୍ଚମବାର୍ଷିକ ଉଦ୍ବବୋଧନରେ ପ୍ରକାଶିତ ମହାରାଜଙ୍କ 
“ଗୁରୁ? ପ୍ରବନ୍ଧ କେବଳମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ରଚନା ନୁହେ, ଗୁରୁତତ୍ତ୍‌ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ 
ଅଭିମତ । ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସେ ସଦ୍‌ଗୁରୁ ଓ କୁଳଗୁରୁ ମଧ୍ଯରେ ତୁଳନାମୂଳକ ଆଲୋଚନା 
ପୂର୍ବକ ଶାସ୍ତ୍ର, ଯୁକ୍ତି ଓ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଉପଲବୃଧ ସତ୍ୟସମୂହକୁ ଏକତ୍ର କରି ସଦ୍‌ଗୁରୁଙ୍କର 
ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ଓ ସାର୍ଥକତା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ନିବନ୍ଧଟିର ବିଶେଷ 
ଗୁରୁତ୍ଵ ଏହି କାରଣରୁ ଯେ ଏହାର ପ୍ରତିଟି ଛତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟଳଜୀବନ୍ର ପ୍ରକାଶ ଘଟିଛି । 
“ ଉଦ୍ବୋଧନ” ପ୍ରକାଶନ କ୍ରମେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇ ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶରେ ରାମକୃଷ୍ଣ- ବିବେକାନନ୍ଦ- 
ଭାବଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବିଶେଷ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥୁଲା । ଏପଟେ ମାୟାବ୍‌ତୀ ଅଦ୍ଧୈତଆଶ୍ରମ ଉତ୍ତର 
ଭାରତରେ ଓ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ. ମଠ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ନବଯୁଗର ଭାବଧାରା 
ଭାରତବର୍ଷରେ ଓ ଭାରତ ବାହାରେ ପ୍ରସାରିତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା । ଏହା ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ 


୧. ଉଦବୋଧନ ପତ୍ରିକା ପାଇଁ ଯାହା ଦେବାକୁ ହେଉଥୁଲା ତାହାର ପରିଶୋଧ ପାଇଁ ହିଁ ଛାପାଖାନା ବିକ୍ରି ହେଲା । ଜନୈକ ଭକ୍ତ 
ଗିରୀନ୍ଦ୍ରଲାଲ ବସାକ୍‌ ନିଜ ଗୃହରେ “ସାରଦା ପ୍ରେସ୍‌' ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ । ତ୍ରିଗୁଣାତୀତାନନ୍ଦଜୀ ବିଦେଶ ଯିବାରୁ ଗିରୀନ୍ଦ୍ରବାବୁ 
ଏକବର୍ଷ ପ୍ରକାଶନର ଦାୟିତ୍ସ୍‌ ନେଲେ । ଗିରୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ ୧୯୦୬ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ୍ଦର ନଭେମ୍ବର ମାସରେ । 

୨. ସେ ପରବର୍ରୀ କାଳରେ ମଠ ଓ ମିଶନର ସପ୍ତମ ଅଧକ୍ଷ ସ୍ଵାମୀ ଶଙ୍କରାନନ୍ଦ | 


ଲୋକ ନାୟକ ୧୯୩ 


ଯେ ଇଂରାଜୀ ଓ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶନର ଏହି ତିନୋଟି ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ଏହି ସମୟରେ 
ବିପୁଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଲାଭ କରି ପ୍ରଚାରକାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଶେଷ ସହାୟତା କରିଥଲା । 

୧୯୦୪ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ଶେଷ ଭାଗରେ ଭାଗଲପୁର ସହରରେ ପ୍ଲେଗ୍‌ ରୋଗର ଭୀଷଣ 
ପ୍ରାଦୁଭାବ ଦେଖାଦେଲା । ଏହି ଧରଣର ସେବାକାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଭିଜ୍ଞ ସଦ୍ବାନନ୍ଦଙ୍କର ନେତୃତ୍ସାଧୀନରେ 
ଦଳେ ସେବକ ପ୍ରେରିତ ହେଲେ । ଭୀତ ସନ୍ତ୍ରସ୍ତ ସହରବାସୀ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ସହର ତ୍ୟାଗ 
କରୁଥୁଲେ । ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେବକବୃୂନ୍ଦଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଓ ଯନ୍ଵରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥା 
ଆୟତ୍ତକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଆଉକିଛି ସମୟ ପରେ ସହରଟି ପ୍ଲେଗରୋଗ ମୁକ୍ତ ହେଲା । ଜୀବନକୁ 
ଉପେକ୍ଷା କରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀବୃନ୍ଦ ଯେଉ ସେବାର ଆଦଶ ସ୍ଥାପନ କରିଥୁଲେ, ତାକୁ ଦେଖ୍‌ 
ସହରବାସୀଗଣ ସଭାସମିତି କରି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥୁଲେ । ୧୯୦୫ 
ଓ ୧୯୧୨ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ୍ଦରେ ମଧ୍ଯ ପ୍ଲେଗ୍‌ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଏହି ସହରବାସୀମାନଙ୍କର ଆବେଦନରେ 
ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ତରଫରୁ ଅନୁରୂପ ସେବାକାର୍ଯ୍ୟର ଦାୟିତ୍ସ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା । 

ଏହା ବ୍ଯତୀତ ଆଲୋଚ୍ୟ ସମୟରେ ୧୯୦୬-୦୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆସାମର ଶ୍ରୀହଙ୍ଟ 
ଜିଲ୍ଲାରେ, ବଙ୍ଗଳାର ତ୍ରିପୁରା, ନୋୟାଖାଲି, ୨୪ ପ୍ରଗଣା ଜିଲ୍ଲା ୧୯୦୮ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୁଶିଦାବାଦ 
ଓ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଭିକ୍ଷ ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କର ସେବା କରା ହୋଇଥୁଲା। ବନ୍ୟା 
ପ୍ରପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କର ସେବାପାଇଁ ୧୯୦୯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମେଦିନୀପୁର ଓ ହୁଗୁଲୀ ଜିଲ୍ଲାରେ, 
ଅଗ୍ନିବିଧ୍ଵସ୍ତ ଆଉ୍ଭମାନଙ୍କର ସେବା ନିମନ୍ତେ ୧୯୧୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ୍ଦରେ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ, ଭୂମିକମ୍ପରେ 
କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣ ସେବା ନିମନ୍ତେ ପଞ୍ଜାବର ଧର୍ମଶାଳାରେ ୧୯୦୫ ଖ୍ରୀଷ୍ଟବ୍ଦରେ 
ସେବା-କାର୍ଯ୍ୟ କରାହୁଏ । ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ସେବା-କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ମିଶନ 
କର୍ତ୍ୁପକ୍ଷ, ଦୁଭିକ୍ଷ, ପ୍ଲେଗ୍‌, ପ୍ରଭୂତିରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ମାନଙ୍କର ଆର୍ତତ୍ରାଣ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭାବ 
ଅନଟନର ପ୍ରତିକାର ବିଧାନ ନିମନ୍ତେ ୮୮୦\10€୮୮ ନଞାଃ୮ ୮୮।ମ୮୯ ଓ ୮୦୦୮ ୮।।ମ୦ କରିବାଗ 
ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କଲେ । ମିଶନର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମହାରାଜ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ 
କଲେ, ଯେଉଁଥୁରେ କି ହିନ୍ଦୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଓ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମ, ବିବାହ, 
ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି ଉପଲକ୍ଷେ ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତି । ଏହିପରି ଭାବରେ ଦେଶର 
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆଉଁ ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କର ଦୁଃସମ୍ବାଦ ମଠରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସାଧୁ କର୍ମୀଗଣ ସେଠାକୁ 
ଯାଇ ଯଥା ସାହାଯ୍ୟ ସେବା ଶୁଶ୍ରୁସା କରି କର୍ମ ମାଧ୍ଯମରେ ଧର୍ମ ସେବା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । 

୧୯୦୪ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ଫେବୃଆରୀ ମାସ । ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଜନ୍ମୋସ୍‌ବ ସମାରୋହ 
ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା । ଏହାର କେତେଦିନ ପରେ ମହାରାଜ କଠିନ ଟାଇଫଏଡ଼୍‌ ରୋଗରେ 
ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ। ଚିକିସ୍ବାର ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ମହାରାଜଙ୍କୁ କଲିକତାସ୍ଥିତ ବଳରାମଭବନକୁ 
୫ ଆବେବନ ପତ୍ରରେ ମହାରାଜ ଲେଖୁଥୁଲେ, ' ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମେ ସମବେତ ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ଵାର, 

ନାନାବିଧ ଦୁଃଖ ଓ କ୍ଲେଶର ହାତରୁ ଆମର ଦେଶବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଚ୍ତି ପ୍ରଦାନ ନ କରିଛୁ ଏବଂ ଭାରତର ଅତୀତ 


ସୁଖଶାତ୍ତିର ତୂ ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ସମର୍ଥ ନ ହୋଇଛୁ ସେତେଦିନ ନିଶ୍ଚୈେଷ୍ଟ ଭାବରେ ବସି ରହିବାର ଅଧ୍କାର ଆମର 


ଆଦୋ ନାହିଁ । ଏ କଥା ଆମେ ଯେମିତି ଜୀବନରେ କେବେବି ବିସ୍ତୃତ ନ ହେଉ ।' 
(ଉଦ୍ବୋଧନ, ୧୩୧୭, ପୃ-୭୦୪) 


୧୯୪ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଅଣାହେଲା । ଯଥାରୀତି ଚିକିସ୍ଵା ଓ ସେବକମାନଙ୍କର ଦରଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା ଯନ୍ନରେ ମଧ୍ଯ ଦୀର୍ଘ 
ଏକଚାଵିଶଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ଵରର ଉପଶମ ହେଲା ନାହିଁ । ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ହେବା 
ସମୟରେ ମହାରାଜଙ୍କର ସହଜାତ ଦୈବ ବାଳକ ଭାବଟି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଉଠିଲା । ସେବକଗଣ 
ମହାରାଜଙ୍କର ବାଳକବତୂ ଆଚରଣ ସବୁ ଦେଖୁ ବିସ୍ମିତ ଓ ପୁଲକିତ ହେଲେ; ମହାରାଜଙ୍କର 
ପ୍ରକୃତ ସ୍ବରୂପର ସାମାନ୍ୟ ଆଭାସ ପାଇ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କଲେ । ମହାରାଜ 
ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଉଠିବା ପରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତନ ପାଇଁ ବିରର୍ଜାନନ୍ଦଙ୍କୁ ନେଇ କିଛିଦିନ ଶିମୂଲତଲାରେ 
କଟାଇ ଆସିଲେ । କିନ୍ତୁ ଅସୁସ୍ଥତା ପରଠାରୁ ଗୋଟିଏ ନାସ୍ତିକ୍ୟ ଭାବ ସଦାନନ୍ଦମୟ ମହାରାଜଙ୍କର 
ବଡ଼ ଅସ୍ଵସ୍ତିର କାରଣ ହୋଇଉଠିଲା । ଚିନ୍ମୟ ଶରୀରରେ ଏହି ବିପରୀତ ଭାବ ଏତେ ଅସହନୀୟ 
ହୋଇ ଉଠିଲା ଯେ ଏହାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଯାଇ ମହାରାଜ ପରବର୍ତୀ କାଳରେ କହିଥ୍ବଲେ, 
ସେହି ଭାବଟା ଆଉକିଛି ଦିନ ରହିଥୁଲେ ଏହି ଶରୀର ରହିନଥାନ୍ତା । ଗୁରୁଭ୍ରାତା ସାରଦାନନ୍ଦ 
ବୁଝିଲେ, ଏହା ଟାଇଫଏଡ଼ ଜ୍ଵରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ସେ ମହାରାଜଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ତୀର୍ଥଭୂମି 
ପୁରୀଧାମକୁ ଗଲେ । ନିତ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଓ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ମହାରାଜ ସେହି 
ଅସ୍ବଵସ୍ତିକର ଭାବଟିରୁ ନିଷ୍କତିଲାଭ କଲେ । ମହାରାଜ ଦିନେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇ 
ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଦେଖୁଲେ ମହାପ୍ରଭୁ, ବଳରାମ ଓ ସୁଭଦ୍ରା ବିଗ୍ରହ ପରିବତ୍ଭେ ଗୋଟିଏ 
ଅପରୂପ - ଦର୍ଶନ ରାଖାଲ ( ଗୋପାଳ ) - ବାଳକବେଶରେ ଶ୍ରୀକୁଷ ଦଣ୍ଡାୟମାନ | ଏହିଭାବ 
ଦର୍ଶନରେ ଆନନ୍ଦବିହ୍ଵନଳ ହୋଇ ମହାରାଜ ବାହ୍ୟ ସଂଜ୍ଞା ହରାଇ ବସିଲେ । ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ 
କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ବିଭୋର 
ହୋଇଯାଉଥିଲେ, ବେଳେ ବେଳେ ସହାସ୍ୟ ବଦନରେ ହାତମ୍ହ ହଲେଇ ଯେମିତି କାହା ସହିତ 
କଥା କହୁଛନ୍ତି । ପୁରୀରେ ପୂର୍ବ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଫେରିପାଇ ସେ ମଠକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବତ୍ତନ କରିବାକୁ ମଠବାସୀଗଣ 
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନେକଲେ . ` 

ପୁରୀରୁ ଫେରିବା ପରେ ମହାରାଜଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ପରିବର୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ଯ 
କରାଗଲା । ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଲେ ମନେ ହେଉଥଲା ସେ ଯେମିତି ସଦାସବ୍ବଦା 
ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟରେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି । ତାଂପରଠାରୁ ସେ କର୍ମ ଜଞ୍ଜାଳ ମଧ୍ଯରେ ନିଜକୁ 
ବେଶୀ ଲିପ୍ତ ରଖୁ ନଥୁଲେ । ମଠର କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରୁଥୁଲେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀ ଓ ପରେ 
ଶିବାନନ୍ଦଜୀ ଏବଂ ମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥୁଲେ ସାରଦାନନ୍ଦଜୀ, କିନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର 
ଶୀର୍ଷଦେଶରେ ଅର୍ଥାତ ସର୍ବ ପ୍ରଧାନ ରୂପେ ଥାଆନ୍ତି ମହାରାଜ, ସବୁ ଦାୟିତ୍ସ୍‌ ବହନ କରୁଥୁଲେ 
ସୋ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ ନଥୁଲା । କେବଳ ମୂଳକେନ୍ଦ୍ରରେ 
ନୁହେ, ସବୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ସେବାକର୍ମୀମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରେରଣା ରୂପେ ବିରାଜି ଥ୍ବଲେ । 
ଇତିହାସ ଆଲୋଚନା କରିଲେ ଦେଖାଯାଏ -ସାରଦାନନ୍ଦ, ରାମକୁୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୂତି 
ସୁଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ସଂଘ ତରୀ ଆହୁଲା ବାଇଥୁିଲେ ସଂଘନାୟକ ମହାରାଜ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ 


୧. ସେ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଜୀଙ୍କର ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତା ୫.୧ ୨. ୧୯ ୦୪ ରିଖରେ ଚିଠିରେ ସ୍ଵାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦଜୀ 
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ଲୋକ ନାୟକ ୧୯୫ 


ସେହିଁ ନାଆର ମଙ୍ଗ ଧରିଥୁଲେ । ସଂଘ ତରୀ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାଳନଦୀର ପ୍ରବାହକୁ ପାରି ହୋଇ 
° ଠାକୁରଙ୍କର ଅମୃତମୟ ଭାବ ଚତୁଙ୍ଦିଗରେ ବିତରଣ କରିଥଲେ । 

ନୂତନ ଯୁଗର ହାଓ୍ବାରେ ରାମକୂଷ୍ଣ- ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଭାବଧାରା ତୀବ୍ର ଗତିରେ ପ୍ରଚାର 
ଓ ପ୍ରସାର ହେଉଥାଏ । ନାରାୟଣଜ୍ଞାନରେ ଆଉଁ ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କର ସେବାର ବାତ୍ଭା ଓ ଠାକୁର, 
ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ଜୀବନ ଓ ବାଣୀ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଲା । ମୂଳକେନ୍ଦ୍ରର ନିଦ୍ଦେଶରେ କଲିକତା, 
ମାନ୍ଦ୍ରାଜଂ କାଶୀ, କନଖଲ ପ୍ରଭୂତି ସ୍ଥାନରେ କର୍ମ ସଂଗଠନ ହେଉଥିଲା । ଏପଟେ ରାମକୂଷ୍ଣ- 
ବିବେକାନନ୍ଦ - ଭାବଆଁନ୍ଦୋଳନରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତବୂନ୍ଦ ଓ ଅନୁପ୍ରାଣୀତ ଯୁବକଗଣ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 
ପ୍ରଚାର ଓ ସେବାକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ । ମଠର ସନ୍ନ୍ୟାସୀଗଣ ମଧ୍ଯ ବିଭିନ୍ନସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଚାରଆଦି 
କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଉଥୁଲେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ସେଇସବୁ ସ୍ଥାନରେ ନୂତନ 
ଯୁଗର ଭାବପ୍ରଦୀପ ପ୍ରହ୍ଜ୍ଵଳିତ କରିଦେଉଥୁଲେ। ବିକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଗୃଡ଼ିକ ମଧ୍ଯରେ 
ଉଦ୍ୟେକ୍ତାମାନଙ୍କର ସ୍ଵକୀୟତା ସ୍ଵଭାବତଃ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥାଏ । ଉଦ୍ୟେକ୍ତାମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ 
ନୂତନ ଯୁଗର ଆଲୋକ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବିକୀରଣ୍ଣ୍ର ହୋଇଛି ତଦନୁଯାୟୀ ତାହା ପ୍ରଚିଫଳିତ 
ହୋଇଅଛି ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ସଂଗଠନ ମଧ୍ଯରେ । ସର୍ବସ୍ତରରେ ସେବାକର୍ମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ 
ଉସ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଜାଗ୍ରତ ହେବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରେ ସଂଗୃହୀତ ଅର୍ଥ ଓ ସେବାକର୍ମୀଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ 
ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ଯରେ ଅନେକ ସେବାଯଜ୍ଞର ହୋମାଗ୍ନି ପ୍ରହ୍ପଳିତ 
ହେଲା, ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ଯାପକ ଆକାର ଧାରଣା କଲା । ଏହିସବୁ ବ୍ଯକ୍ତି ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀର 
ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ଖର୍ବ ନକରି, କାହାକୁ ମଧ୍ଯ ଅନୁସ୍ବାହିତ ନକରି ନୂତନ ଭାବାଦର୍ଶ ଯଥାର୍ଥରୂପେ 
ପ୍ରଚାରସାଧନ ରାମକୃଷ୍ଣ ସଂଘର ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ଉଠିଲା | ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ଏହି ଭାବଥୁଲା 
ଯେ, ସତ୍ଲୋକ ସତ୍‌ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତାକୁ ସର୍ବତୋଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ 
ହେବ । “ଏହି. ବଳିଷ ଦୃଷ୍ଠିଭଙ୍ଗୀ ନେଇ ସଂଘର ପରିଚାଳକ- ବର୍ଗ ସମସ୍ୟାର ଗୋଟିଏ ସରଳ 
ସମାଧାନ କଲେ । ପରିକଳ୍ପନା ରୂପାୟନ କଲେ ସାରଦାନନ୍ଦଜୀ । 

୧୯୦୯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ଆଇନବଦ୍ଧ ହେବାପରେ ବ୍ୟଲ୍ତି ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ 
ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମକେନ୍ଦ୍ରକୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନର ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିବାପାଇଁ 
ସଚେଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା । ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥୁଲା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଓ 
ସୁଦୂଢ଼ ଭିଭିରେ ପରିଚାଳନା କରିବା । ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନର କର୍ତୂପକ୍ଷ ଏହି ସବୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ମୁକ୍ତ 
ହସ୍ତରେ ସ୍ଵୀକୃତି ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ । କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତଭୂକ୍ତ ପାଇଁ ମୌଳିକ କେତୋଟି ନୀତିନିୟମ 
ରଖୁଲେ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଚାଳନାର ଗୋଟିଏ ନିଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲେ । ସ୍ଵତଃ ସ୍ତୂର୍ଭ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ 
ଗଠିତ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏଥର ସୁସଂହତ ଓ ମୂଳକେନ୍ଦ୍ର କର୍ତ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବାଦର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ପୁନର୍ଗଠିତ 
ହେବାକୁ ଲାଗିଲା । ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସମର୍ଥନ ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ସମାଜର ସ୍ତୁ ଟନୋନ୍ଜ.ଖ 
କଲ୍ୟାଣଆକାଂକ୍ଷାକୁ ସଂଗଠିତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଦ୍ଵାରା ରାମକୃଷ୍ଣ- ବିବେକାନନ୍ଦ -ଭାବ ଆନ୍ଦୋଳନ 
ଅଧୁକତର ବଳିଷ୍ଠ ହେଲା, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଜାଗରଣ ଆଣିଦେଲା | ଏହି ସମୟର 


ଦ୍‌ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଇତିହାସ ଆଲୋଚନା କଲେ ଦେଖାଯିବ ଯେ, ସଂଗଠନର ସବୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥୁଲା 
ଶ୍ରୀମାତାଠାକୁରାଣୀଙ୍କର କୃପା- କରୁଣାଲାଭ ` ଏବଂ ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଜୀ ପ୍ରମୁଖ ଶ୍ରୀରାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କର * 
ସନ୍ତାନଗଣ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷୟ ଧର୍ମଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଛନ୍ତି ସେଥ୍ଵରୁ ଧର୍ମସୁଧା ଆହରଣ । ନାନା ସ୍ଥାନରେ 
ସ୍ଥାପିତ କ୍ଷୁଦ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସବୁ ମୂଳକେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରି ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ 
ମୂଳକେନ୍ଦ୍ରର ଚିରସ୍ରୋତା ଅଧ୍ଯାମ୍ବଦବଶକ୍ତି ଦେଶବିଦେଶକୁ ବହନ କରି ନେଇ ଯାଇଥୁଲା । ଏହିପରି 
ଶସ୍ତିସଞ୍ଚାର ଫଳରେ ଅଗଣିତ ନରନାରୀ ନବଯୁଗର ଆଲୋକରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ 
ଆଲୋକିତ କରିପାରିଥୁଲେ । 

ମହାରାଜଙ୍କର ପଦ୍ଧତି ଥୁଲା “କର୍ମରୁ ଧର୍ମକୁ ନେଇଯିବା ।” ନାନା ପ୍ରକାର ଧାରଣାର 
ବଶବର୍ତୀ ହୋଇ ସେବାକର୍ମୀଗଣ ଯେଉଁ ସେବାମୂଳକ କର୍ମ ସଂଗଠନ କରୁଥୁଲେ, ସେହି ସବୁ 
ଶୁଭପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମହାରାଜଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵର ଆଲୋକ ଛିଟାରେ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମର ପରଶ ପାଇ ପାଣବନ୍ତ 
ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା । ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଭ୍ରାତା, ଶିଷ୍ୟ ଏବଂ ସେବକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନେଇ 
ଏହିସବୁ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଥୁଲେ । କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅଳ୍ପସମୟ, କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ 
ଦୀର୍ଘଦିନ ଅବସ୍ଥାନ ପୂର୍ବକ ପ୍ରୟୋଜନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକେନ୍ଦ୍ରରେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାଳନ କରି 
ଦେଉଥିଲେ । ମହାରାଜ ଯେଉ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥୁଲେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେବାକର୍ମୀ, ଭକ୍ତ ଓ 
ସାଧୁଗଣ ତାଙ୍କର ଚାରିପଟେ ସମବେତ ହେଉଥୁଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ 
ଅନୁଯାୟୀ ଉପଦେଶ ନିର୍ଦେଶ ଲାଭ କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମଣୁଥିଲେ । ମହାରାଜଙ୍କର ସଂଶ୍ରବରେ 
ପ୍ରତ୍ୟେକର ଧର୍ମଜୀବନ ପୁଷ୍ଚିଲାଭ କରୁଥିଲା । କେନ୍ଦ୍ରର ଗୋଷ୍ଠୀଜୀବନରେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ- ଭାବଦୀପ 
ଉଜ୍ସ୍ଵଳତର ଆଲୋକ ବିକୀରଣ୍ଣ୍ର କରୁଥୁଲା । ସମୀପାଗତ ସମସ୍ତେ ଏକ ଅନଆସ୍ଵାଦିତ ରସ ଆସ୍ଵାଦନ 
କରି ଧର୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନଗଠନର ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲାଭ କରୁଥୁଲେ । କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର 
ସହିତ ଓ ପ୍ରଧାନକେନ୍ଦ୍ର ବେଲୁଡ଼ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧଯୁକ୍ତ ହେଉଥୁଲା । ଏହା ଫଳରେ 
ସେବା ଓ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜସ୍ଵ ଗତି ପ୍ରବାହରେ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥୁବାରୁ ମହାରାଜଙ୍କର 
ଅଲୌକିକ ଅଧ୍ଯାମ୍ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ କର୍ମକେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ରାମକୃଷ୍ଣ- ବିବେକାନନ୍ଦ ପରମ୍ପରା ଉପରେ 
ସୁଦୂଢ଼ ଭାବରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥଲା । 

ନୂତନ ଯୁଗର ଭାବ ଆଦର୍ଶରେ ଦେଶବାସୀ ସଚେତନ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି, ଦେଶର 
ପ୍ରାଣପଞ୍ଜରାରେ ନୂତନ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି । ଦେଶବାସୀ ପରାଧୀନତାର କଳଙ୍କ 
ଲିଭାଇବାକୁ ପୁଣି ସଚେଷ୍ଠ ହେବାରୁ ବିଦେଶୀ ଦେଶଶାସକ ଦୃଢ଼ହସ୍ତରେ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ 
ସେହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦମନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ । ୧୯୦୫ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ୍ଦର ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିପୁଲବର 
ନିଆଁ ଜାଳି ଦେଲା । ଦେଶବାସୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘକାଳର ଅସନ୍ତୋଷର ବାରୁଦରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ 
ହେଲା। ସେହି ନିଆକୁ ଶାସକବର୍ଗ ଆଉ ନିର୍ବାପିତ କରିପାରିନଥୁଲେ । ସେହି ସମୟରେ 
ବ୍ରିଟିଶ୍‌ ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ପେଷଣ ଓ ଦମନନୀତିର ଧକ୍କା ଜନପ୍ରିୟ ରାମକୃଷ୍ଣ ମଠ ଓ ମିଶନ 


୧. ସ୍ଵାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦ ୧୯୧୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, ଜୁନ୍‌ ମାସ ୧୬ ତାରିଖର ଚିଠିରେ ଶ୍ରୀମତୀ ବୁଲଙ୍କୁ ଲେଖୁଥିଲେ, ,୦ 
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ଲୋକ ନାୟକ ୧୯୭ 


ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା । ପ୍ରାୟ ୧୯୧୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘକାଳ ଏହି ଝଡ଼ଝଞ୍ଜାର 
ଉତ୍ପାତ ମଠ କର୍ଭୁଁପକ୍ଷଙ୍କୁ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ହୋଇଛି । 

ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥ୍‌ଲା¬ ଧର୍ମ ସଂଘ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ରାଜନୀତିର 
ଉଦ୍ଧବ ରେ ରହିବ । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବଳବୀର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବସବୁ ସ୍ଵଦେଶୀ-ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନଙ୍କ 
ଅତି ଆଦରଣୀୟ ଓ ପ୍ରେରଣାର ସ୍ଥଳ ଥଲା । ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ଭାଷଣ ଓ ରଚନା ସମ୍ବଳିତ ପୁସ୍ତକ 
ବିପ୍ଲବୀମାନଙ୍କ ହାତେ ହାତେ ରହୁଥୁଲା । ସେମାଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଆଡ୍ଭାସ୍ଥଳରେ ଦେଖବାକୁ ମିଳୁଥୁଲା 
ଗୀତା, ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ପତ୍ରାବଳୀ, ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର କର୍ମଯୋଗ ଇତ୍ୟାଦି । ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର 
ପୋଲିସବାହିନୀ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ରାମକୃଷ୍ଣ ମଠର ଯୋଗଯୋଗ କଳ୍ପନା 
କରିନେଇଥୁଲେ ।୧ ଉପରନ୍ତୁ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ବିପ୍ଲବୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯୁରୁ କେତେଜଣ ରାଜନୀତିକୁ ସମ୍ପୂଣ୍ଠ 
ରୂପେ ବର୍ଜନ କରି ରାମକୃଷ୍ଣ ସଂଘରେ ଯୋଗ ଦାନ କଲେ । ଏଥୁରେ ପୋଲିସ୍‌ କରୁଁ ପକ୍ଷଙ୍କର 
ସନ୍ଦେହ ଘନୀଭୂତ ହେଲା । ପୋଲିସ ମଠ- ମିଶନ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖୁଥିଲା ; 
ବେଳେବେଳେ ହାଙ୍ଗାମା ମଧ୍ଯ କରୁଥୁଲା । ପୋଲିସ ଉତ୍‌ପୀଡ଼ନ ମଠ କରୁ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ନୀରବରେ 
ସହ୍ଯ କରିବାକୁ ହୋଇଛି; ଅପରପକ୍ଷରେ ରାଜନୈତିକ ଆନନ୍ଦୋଳନରେ ଅସମ୍ପୃକ୍ତ ରାମକୃଷ୍ଣ 
ସଂଘକୁ ସେହି ସମୟର ସ୍ଵଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅନେକ ନେତା ସୁନଜରରେ ଦେଖୁନଥୁଲେ । 
କେହିକେହି ଏମିତି ମଧ୍ଯ ଭାବୁଥୁଲେ ଯେ ରାମକୃଷ୍ଣ ସଂଘ ବିପ୍ଳବୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କରୁଁ କ ପ୍ରଚାରିତ 
ସତ୍ୟରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ଦେଶବାସୀଙ୍କର ଅନେକଙ୍କ ଭୁଲଧାରଣା ଓ ଅସନ୍ତୋଷ ଫଳରେ 
ସେବାକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଅନେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ 
ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର ସହୃଦୟ ସହାନୁଭୂତି ଉପରେ ହିଁ ସେବାକାର୍ଯ୍ୟର ଅସ୍ତିତ୍ଵ ଓ 
ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ସ୍ଵାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦ ଓ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ଶିଷ୍ୟା ମିସ୍‌ ମ୍ୟାକ୍‌ଲାଉଡ଼ଙ୍କର 
ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ୧୯୧୭ ଖୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରାଜଶକ୍ତି ସ୍ଵୀକାର କଲାଯେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ 
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୧୯୮ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ସହିତ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ ।। ଏହି ସ୍ଵୀକୃତି ଫଳରେ 
ସରକାରଙ୍କ ରୋଷଦୂୃଷ୍ଟି ରୁ ଅନେକଟା ଅବ୍ୟାହତି ମିଳିଲା; ସଂଘନାୟକ ମହାରାଜ ଏଥୁପାଇଁ 
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୋଧ କଲେ । 

ସ୍ଵଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରବଳ ହେବାସମୟରେ ବିପ୍ଲବୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଚିନ୍ତାରାଶ 
ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ପରିଚୟ ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣ ଆଗ୍ରହାନ୍ଵିତ ହେଲେ । ରାମକୃଷ୍ଣ 
ସଂଘର ପ୍ରଚାରକାର୍ଯ୍ୟର ଚାହିଦା ମଧ୍ଯ ବଢ଼ିଲା । ବେଲୁଡ଼ ମଠର ନିୟମାବଳୀରେ ରହିଅଛି, 
“ପ୍ରଚାର ଦ୍ଵାରା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜୀବନୀଶକ୍ତି ବଳବତୀ ହୋଇଥାଏ, ଅତଏବ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରୁ 
କେବେହେଲେ ବିରତ ହେବନାହିଁ ।”' ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଚାରକଗଣ 
ନାନାସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରେରିତ ହେଲେ । ମହାରାଜଙ୍କ ନିର୍ଦେଶରେ ପ୍ରଚାରକଗଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଦିବ୍ୟ 
ଜ୍ଚୀବନ ଓ ବାଣୀର ଆଲୋକରେ ଦେଶର ଅତୁଳନୀୟ ଆଧ୍ଯାମ୍ବିକ ସମ୍ପଦ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ 
ମଧ୍ଯରେ ବିତରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ସ୍ଵାମୀ ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ ଦକ୍ଷିଣଭାରତରେ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ଭାବରେ 
ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥୁଲେ । ସେ ବମ୍ବେର (ବର୍ତମାନ ମୁମ୍ବାଇ) କେତେଜଣ ଉତ୍ସାହୀ ଭକ୍ତଙ୍କ 
ଆହ୍ବାନରେ ଧାରାବାହିକ ବକ୍ତୃତା ଦେଲେ । ଲୋକମାନ୍ୟ ତିଲକ, ସାର୍‌. ବାଲଚନ୍ଦ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ମଦାସ 
ପ୍ରଭୂତି ନେତୃ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦଜୀଙ୍କର ଭାଷଣ ଶୁଣି ମୁଗ୍‌ଧ ହୋଇଗଲେ । 
ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବମ୍ବେ ସହରରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ସଂଘର ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ 
ଜଣାଇଲେ | ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦଜୀ ସେଠାକାର ଉତ୍ସବର ବିବରଣୀ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅ।ବେଦନ 
ମହାରାଜଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ । ଏହାପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ଯ ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦଜୀ ରେଙ୍ଗୁଂନରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତ 
କାଳୀପଦ ଘୋଷ ପ୍ରଭୂତିଙ୍କର ଉଦ୍ୟୋଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମହୋତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥୁଲେ । ସେ 
ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ଯ ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦଜୀଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ପୂର୍ବ ସାଫଲ୍ୟର ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ମହାରାଜ ବଡ଼ ଖୁସୀ 
ହୋଇଥୁଲେ । 


୧. ୧୯ ୧୬ଣ୍ଷର୍ଦର ^0୮1710/ ଞ1[/6 ୮6୮୦୮ ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲାଯେ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦତ୍ତ ନାମରେ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ 
ତଦାନୀନ୍ତନ ବିପୂୁବର ମସ୍ତିଷ୍କ । ଏହି ଶାସନ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶପରେ ବଙ୍ଗଳାର ଲୀଟ୍‌ ଲର୍ଡକାରମାଇକେଲ୍‌ (77୦୮ 
03\¶0 86୮୦୮ ୦୫୮୮୮୦୮୦)) ୧ ୯ ୧ ୬ ଖ୍ରୀଷା୍ଦ, ଡିସେମ୍ର ମାସ ୧ ୧ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଦରବାର ଭାଷଣରେ ମନ୍ତବ୍ଯ 
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16)'ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ରେ ମିଶନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ-ପ୍ରବଳ ପତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଦେଲା | ସ୍ଵାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦଜୀ ଓକିଲମାନଙ୍କ ସହିତ 
ପରାମର୍ଶ କରି ତା୨୩୧।୧୯୧୭ରିଖରେ ଲାଟ୍‌ ସାହବେଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରତିବାଦ ପତ୍ର ପେଶ୍‌ କଲେ ଏବଂ ତା୧୦ ମାର୍ଚ୍ଚ 
ଗଭଣ୍ଠରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି ସବୁ ବିଷୟ ବୁଝାଇ କହିଲେ ଲର୍ଡ଼ କାର୍‌ମାଇକେଲ୍‌ ୨୬.୩.୧୯୧୫ ତାରିଖର ଗୋଟିଏ 
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ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଫଳରେ ଘନୀଭୂତ ବିପଦର ମେଘ କଟିଗଲା । 


ଲୋକ ନାୟକ ୧୯୯ 


ବାଙ୍ଗାଲୋର ସହରରେ ରାମକୂୃଷ୍ଣାନନ୍ଦଜୀଙ୍କର କେତୋଟି ଧାରାବାହିକ ବସ୍ତୃତାଦାନ ପରେ 
ସହରବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ସହରର ଫୋର୍ଟ୍‌ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା 
୧୯୦୪ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ । କିଛିବର୍ଷ ପରେ ବୁଲ୍‌ଟେମ୍ଲୁଲ୍‌ ରୋଡ଼ରେ ୧୩ ଏକର ଜମି ଉପରେ 
ଆଶ୍ରମର ନିଜସ୍ଵ ଗୃହ ନିର୍ମିତ ହେଲା । ଏହି ଆଶ୍ରମର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଉଦ୍ରବୋଧନ କରିଲେ ସଂଘାଧ୍ଯକ୍ଷ 
ମହାରାଜଜୀ । ମହାରାଜଙ୍କର ସଭାପତିତ୍ଵରେ ଗୋଟିଏ ଜନସଭାରେ ମହୀଶୂର ମହାରାଜଙ୍କର 
ଦେୱ୍‌ାନ ବାହାଦୂର ମହାରାଜଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଅଭିନନ୍ଦନ ପତ୍ର ପାଠ କଲେ । ଆହୁରି 
କେତୋଟି ଅଭିନନ୍ଦନ ପତ୍ର ପାଠ ହେବାପରେ ମହାରାଜ ଇଂରାଜୀରେ ଗୋଟିଏ ନାତିଦୀର୍ଘ 
ମନୋଜ୍ଞ ଭାଷଣ ଦେଲେ । ମହାରାଜଙ୍କ ଭାଷଣର କିୟଦଂଶ ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଉଅଛି । 

““ ସନାତନ କାଳରୁ ଭାରତ ଧର୍ମଭୂମି । ଭାରତର ସମ୍ପଭି ଛଶ୍ଵର । ସେଥୁପାଇଁ ହଁ ଭାରତବାସୀ 
କହନ୍ତି, “ହେ ପ୍ରଭୋ, ତୁମର ପାଦପଦୁୃହି ମୋର ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ |! ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଧନର ମୂଲ୍ୟ 
ନାହିଁ । ଏହା ଠାରୁ କଣ ଆଉକିଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥାଇପାରେ? କେବେହେଲେ ନୁହେଁ । 

ପ୍ରଭୁହିଁ ସକଳ ପଦାର୍ଥରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ସେ ଯେପରି ସତ୍ୟ ଆଉକିଛି ସେପରି ନୁହେଁ । 
କେବଳ ସେହିଁ ସତ୍ବ ଆଉ ସବୁ ମିଥ୍ୟା । ମଣିଷ ଏହି ମହାସତ୍ୟକୁ ଭୁଲିଯାଏ । ସେମାନଙ୍କୁ 
ବାରମ୍ବାର କହିଦେବାକୁ ହୁଏ, ସେମାନେ ଯେ ଆମ୍ସ୍ବରୂପ ଏବଂ ଆମ୍ମାହିଁ ସବୁ, ଜଗତ୍‌ ମିଥ୍ୟା । 

ମଦୀୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଦେବ ଏହା ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାପାଇଁ ଜଗତକୁ 
ଆସିଥିଲେ । ସେ ତାଙ୍କର ମହତ୍‌ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଯାଇଛନ୍ତି । କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସମଗ୍ର ଜଗତ୍‌ 
ସେହି ଆଧ୍ଯାମ୍ମିକତାରେ ରଞ୍ଜତ ହେବ । ସେମାନେ ଉଚ୍ଚତମ ସତ୍ୟସମୂହ ପାଇଁ, ଜୀବନ ସମସ୍ୟାର 
ସାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ତୃଷ୍ଣା ସେଥୁରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ... ସେ ଆ ବିଭଭୂତ 
ହୋଇ ସାଧନାଦ୍ଵାରା ଦେଖୂଲେ ଯେ, ସବୁ ଧର୍ମହିଁ ସତ୍ୟ | ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରେମର ଆଦର୍ଶରେ ଯେ 
ଜୀବନଯାପନ କରାଯାଏ ତାକୁ ସେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଦେଖାଇ ଦେଲେ । ତାଙ୍କର ଆବିଭାବରେ 
ଜଗତର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପୁଣି ବିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି । ତାଙ୍କର କୃପାରେ ସବୁ ଦେଶ ଧନ୍ୟ ହେବ । 

ତାଙ୍କର ମହତ୍‌ ଆବିର୍ଭାବ କଥା ବୁଝି ଯେଉ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅପେକ୍ଷା 
ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରୁ ଅନ୍ଯତମ ଏହା ଦେଖ୍‌ ମୁଁ 
ଆନନ୍ଦିତ ହେଲି । ତୁମେମାନେ ତାଙ୍କର ଆହ୍ଵାନକୁ ବୁଝିଅଛ--ତୁମେମାନେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ । 
ତୁମେମାନେ ଯେ ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିପାରିବ ଓ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ 
ସେଥୁରେ ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କଅଣ ଅଛି? କାରଣ ତୁମର ଦେଶ ଅନେକ ମହାନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର 
ଜନ୍ମଭୂମି-ତୁମ ଦେଶରେ ବେଦ ଅଧ୍ଯୟନ ଓ ଅଧ୍ଯାପନ ଏବେ ମଧ୍ଯ ପ୍ରାଚୀନ କାଳପରି ପବିତ୍ର ଓ 
ଅକ୍ଷୁଣ୍ତ ଭାବରେ ରହିଅଛି । ଆଜିକାଲିର ହିନ୍ଦୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ମଧ୍ଯରେ ତୁମର ମହାରାଜା ଜଣେ 


ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ଧାର୍ମିକବ୍ୟକ୍ତି । 


୧. ସେହି ଦିନଟି ଥୁଲା ୧୯୦୯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ୨୦ ତାରିଖ । 


୨୦୦ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ମୁଁ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଅନେକ ମହତ୍‌ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଶା କରେ । ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି-କ ଜଗତରେ 
ଯେଉଁ ମହା ଆଧ୍ଯାମ୍ଭିକ ବନ୍ୟା ଉଠିଅଛି, ଶ୍ରୀରାମକୁଷ୍ଠଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ତୁମେମାନେ ତା'ର 
ସୁଫଳ ଲାଭ କର । ଏହାପରେ ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦଜୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ 
ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭାଷଣ ଦେଲେ । ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ତିତ ହେବାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ 
ମହତ୍‌ କର୍ମର ସୂଚନା ମିଳିଲା । 

ଏହି ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଉତ୍ସବର ସମ୍ବାଦ କଲିକତାରେ ପହଞ୍ଚୁବାରୁ, ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ- 
- ପରେମାନନ୍ଦଜୀ ଲେଖୁ ପଠାଇଲେ | ସେ ଲେଖୁଥିଲେ, ' “ଏଠାକାର ଭସ ମହଲରେ ମହାରାଜଙ୍କର 
।୦୦୪।୮୦ ପଢ଼ି ଉତ୍ସାହ ଓ ଆନନ୍ଦର କୋଳାହଳ ଚାଲିଛି ।”! 

ଦୀର୍ଘକାଳ ପରେ ଆମେରିକାରୁ ଅଭେଦାନନ୍ଦଜୀ ୧୯୦୬ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସ୍ଵଦେଶକୁ 
ଫେରିଆସିଲେ । କଲୋମ୍ବୋରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଦିଆଗଲା । 
ସବୁଠାରେ ସେ ସମୟୋପଯୋଗୀ ଭାଷଣ ଦେଇ ରାମକୂୃଷ୍ଣ-ଭାବଧାରାକୁ ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ଯମରେ 
ପ୍ରାଣବନ୍ତ କରିଦେଲେ । ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ୨୩ ତାରିଖରେ ସେ ପୁରୀଧାମକୁ ଯାଇ ମହାରାଜଙ୍କ 
ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ହୋଇଥୁବା ରାମକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଚାରର ବିସ୍ତାରିତ ସମ୍ବାଦ 
ଜ୍ଞାପନ କଲେ । ଛଅମାସ ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅଭେଦାନନ୍ଦଜୀ ପୁନରାୟ 
ଆମେରିକା ଗମନ କଲେ । 

ସ୍ଵାମୀ ଅଭେଦାନନ୍ଦ ନିଉୟର୍କ ସହରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥୁଲେ । ୧୯୦୩ 
ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସ୍ଵାମୀ ନିର୍ମଳାନନ୍ଦ ଆମେରିକା ଯାଇ. ବ୍ରକ୍‌ଲିନ୍‌ରେ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ର ସଂଗଠନ କରି 
ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ । ପ୍ରାୟ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ପରେ ମଠ କର୍ଭୁପକ୍ଷଙ୍କ ନିଦ୍ଦେଶରେ ସେ ସ୍ଵଦେଶ 
ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ଭନ କଲେ । ସ୍ଵାମୀ ବୋଧାନନ୍ଦ ଓ ସ୍ଵାମୀ ପରମାନନ୍ଦ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଵାମୀ ଅଭେଦାନନ୍ଦଙ୍କର 
ସହାୟକ ଭାବରେ ଓ ପରେ ଏକାକୀବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି । ସ୍ଵାମୀ 
ତ୍ରିଗୁଣାତୀତାନନ୍ଦ ଏପଟେ ସାନୁ ପ୍ରାନ୍ସସିସ୍ଦେ॥ ସହରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସ୍ଵାମୀ ତୁରୀୟାନନ୍ଦଙ୍କର 
କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀକୁ ସମ୍ପ୍ପସାରିତ କଲେ ଏବଂ କେତୋଟି ବର୍ଷ ମଧ୍ଯରେ ବେଦାନ୍ତ ପ୍ରଚାର ସେଇ 
ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁଦୂଢ଼ ` ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା । ୧୮୦୫ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦୁଇବର୍ଷ 
ମଧ୍ଯରେ ଗୋଟିଏ ତିନିତାଲାଘର “ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ନାମରେ ୧୯୦୬ ଖ୍ରୀଷ୍ଟବ୍ଦର ଜାନୁଆରୀ ମାସ 
୭' ତାରିଖରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେଲା । ସ୍ବାମୀ ତ୍ରିଗୁଣାତୀତାନନ୍ଦଜୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ଥୁଲା - 
ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପଲକ୍ଷେ ସଂଘାଧ୍ଯକ୍ଷ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ନେଇଯିବାକୁ । ନାନା କାରଣବଶତଃ 
ତାହା ସମ୍ଭବ ନହେଲେ ମଧ୍ଯ ମହାରାଜ ଗୁରୁଭ୍ରାତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥୁଲେ ଓ 
ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଣୀ ପଠାଇଥୁଲେ । 

ତ୍ରିଭେନ୍ଦ୍ରମ୍‌ରେ ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦଜୀଙ୍କର ପଦାର୍ପଣ ଓ ଭାଷଣ ଦାନ ପରେ ଗୋଟିଏ ବେଦାନ୍ତ 
ସମିତି ଗଠିତ ହେଲା 1 କ୍ରମେ ୧୯୨୪ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେହିସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ରାମକୃଷ୍ଣ ମଠ 
ସ୍ଥାପିତ ହେଲା । ଏପଟେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜରେ କ୍ୟାସଲ୍‌ କାରନାନ୍‌ରେ (୦&୫୫୩€ ଠଞ୮୩୫୩)ରେ ଅବସ୍ଥିତ 


ଲୋକ ନାୟକ 5 ତି 


ରାମକୃଷ୍ଣ ମଠ ମୈଲାପୁରରେ ନିଜସ୍ଵ ଜମିରେ ଗୋଟିଏ ନବନିର୍ମିତ ଅଙ୍ଗାଳିକାକୁ ୧୯୦୭ 
ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ୍ଦ ନଭେମ୍ବର ମାସ ୧୭ ତାରିଖରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲା । ୧୯୦୫ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଫେବୃଆରୀ 
ମାସ ୧୭ ତାରିଖରେ ଗୁରୁଗୃହବାସ ରୀତିରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ରାବାସ ମଧ୍ଯ 
ମାନ୍ଦ୍ରାଜରେ ପ୍ରତିଶ୍ଚିତ ହେଲା । 

କଲିକତାସ୍ଥିତ ଭକ୍ତ କେଦାର ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ଗୋପାଳ ନିୟୋଗୀ ଲେନ୍‌ରେ ଥ୍ବବା 
ଭୂମିଖଣ୍ଡ ଉପରେ ସ୍ଵାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦଙ୍କ ଅଶେଷ ପରିଶ୍ରମ ଫଳରେ ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଗ୍ବହ ନିର୍ମିତ 
ହେଲା । ୧୯୦୮ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ଶେଷ ଭାଗରେ “ ଉଦ୍‌ବୋଧନ) ଅଫିସ୍‌ ନୁତନ ଗୃହକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ 
ହେଲା ଏବଂ ୧୯୦୯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମେ ମାସଂ ୨୩ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ପାଦସ୍ପର୍ଶରେ ଗୃହର 
ଶୁଭ ଉଦ୍‌ବୋଧନ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା । ସେହି ଗୃହର ଦୁଇତାଲ୍‌ରେ ଶ୍ରୀମାତା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ରହିବାର 
ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା । ତଳତାଲାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା “ଉଦ୍‌ ବୋଧନଂ ପ୍ରକାଶନ ବିଭାଗର ବିକ୍ରୟ 
କେନ୍ଦ୍ର । ୧୯୦୫ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କନଖଲ୍‌ ସେବାଶ୍ରମରେ ଗୃବହନିର୍ମାଣର ପରିକଳ୍ପନା କଲିକତାର 
ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଅର୍ଥ ଆନୁକୁଲ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା । ମହାରାଜଙ୍କ ଆଦେଶରେ 
ବିଜ୍ଞାନାନନ୍ଦଜୀ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଗୃହନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କଲେ । ପକ୍‌କାଘରେ ସେବାଶ୍ରମ 
ସ୍ଥାପିତ ହେବାରୁ ସେବାକାର୍ଯ୍ୟର ସୁବିଧା ହେଲା ଓ ପ୍ରସାର ମଧ୍ଯ ହେଲା । 

କାଶୀ ସେବାଶ୍ରମର ମଧ୍ଯ ଦ୍ରୁତ ଉନ୍ନତି ହେଉଥାଏ । ମହାରାଜଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଭକ୍ତ 
ଉପେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଦେବ ଚାରିହଜାର ଟଙ୍କା ଦାନ କଲେ, ତାରିଣୀ ପାଲ ତାଙ୍କ ସାରା ଜୀବନର 
ସଞ୍ଚୟ ଦୁଇହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଲେ । ଏହି ଅର୍ଥର ସାହାଯ୍ୟରେ ୧୯୦୬ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, ଜୁଲାଇ ମାସ 
୩୧ ତାରିଖରେ ସେବାଶ୍ରମ ଓ ଅଦ୍ବୈତାଶ୍ରମ ନିମନ୍ତେ ଜମି କିଣାଗଲା । ସେବାଶ୍ରମ ନିମନ୍ତେ 
ଖାଜାଞ୍ଚୀର ଉଦ୍ୟାନ ଖରିଦ କରି ନୂତନ ଗୃହାଦି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଲା । 

ମହାରାଜ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥୁଲେ ଯେ ସେବାଶ୍ରମର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଓ୍ଵାଡ଼଼ ବା ଘର 
ନିର୍ମାଣର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେ ବହନ କରିବେ ସେଇ ଦାତା ବା ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ 
ନାମ ପଥରରେ ଖୋଦେଇ କରିଦିଆହେବ । ଅନଳ୍ପବ୍ୟୟରେ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କର ବିଶେଷତଃ 
ପରଲୋକଗତ ଆମ୍ମୀୟସ୍ଵଜନଙ୍କର ସ୍ମତି ରକ୍ଷାର ଏହି ସୁଯୋଗ ଅନେକେ ଗ୍ରହଣ କଲେ । 
ମହାରାଜଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କୌଣସି କୌଣସି ଭକ୍ତ ଏହି ଭାବରେ ସ୍ମ ତିରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥଦାନ 
କରିବାକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ । ମହାରାଜଙ୍କର ଏହି ପରିକନ୍ପନାରେ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ ହେବାରୁ 
ସେବାଶ୍ରମ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଅନେକଗୁଡିଏ ସ୍ମ¦.ତିଭବନ ଅଳ୍ପସମୟ ମଧ୍ଯରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା । ୧୯୦୮ 
ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ୍ଦ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ୧୬ ତାରିଖରେ ମହାରାଜ ନୂତନ ସଂଗୃହୀତ ଜମିରେ ସେବାଶ୍ରମର 
ଭିଭିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲେ । ମହାରାଜଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସ୍ବାମୀ ବିଜ୍ଞାନାନନ୍ଦ କିଛିଦିନ କାଶୀରେ 
ବାସ କରି ଗ୍ବହନିର୍ମାଣର ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସବୁ କରିଦେଲେ ଏବଂ ସ୍ବାମୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର 


୧ ତା ୨୫ ମେ ୧୯୦୯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀଙ୍କର ଲେଖା ପତ୍ରର ଅଂଶ : ““ ଦୁଇଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପରମ 
ପୂଜନୀୟା ଶ୍ରୀଶ୍ରୀମାତାଠାକୁରାଣୀ କଲିକତାର ନୂତନ ଗ୍ହରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ।.... ୧ ୨ନଂ ଗୋପାଳ ନୟୋଗୀ 
ଲେନ୍‌ ବାଗ୍‌ବଜାର ହେଉଛି ତାର ଠିକଣା ।' ' 


୨୦୨ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ତତ୍ତ୍ଵାବଧାନରେ ଗ୍ବହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା ୧୯ ୧୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ । 
ମହାରାଜ, ମହାପୁରୁଷ ମହାରାଜ, ରାମଲାଲ ଦାଦା ଓ ବହୁ ସାଧୁଭକ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ କାଶୀଧାମକୁ 
ଆସିଲେ ଏବଂ ମେ ମାସ ୧୬ ତାରିଖରେ ସେବାଶ୍ରମର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରକୋଷ୍ଠର ଦ୍ଵାର ଉଦ୍‌ଘାଟନ 
କଲେ । ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଥୁବା ବିଲ୍ଵବୃକ୍ଷମୂଳରେ ପୂଜା ଓ ହୋମ ହେବାପରେ ମହାରାଜ ପ୍ରତ୍ୟେକ 
ଘରେ ନାରାୟଣଶି କାସହ ପ୍ରବେଶ କଲେ । ଅଦ୍ଵୈତାଶ୍ରମରେ ବିଶେଷ ପୂଜା ଓ ଭୋଗ ନିବେଦନ 
ହେଲା, ରାତିରେ ସୁଗାୟକ ଅଘୋର ବାବୁ ଭଜନ ଗାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିତୃପ୍ତ କଲେ । ଏହିଭାବରେ 
ଉତ୍ସବ ଆନନ୍ଦରେ ସାରାଦିନ ଅତିବାହିତ ହେଲା । ରାମାପୁରାରୁ ସେବାଶ୍ରମ ଆସି ନବନିମିତ 
ଗୃହରେ ଜୁଲାଇ ମାସ ୪ ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା । ମହାରାଜ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ତିନି 
ସପ୍ତାହ କାଶୀବାସ କରିଥୁଲେ । 

ବ୍ରଜଧାମରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ, ସାଧୁ, ବୈରାଗୀ ଓ ସାଧାରଣ ଦୁଃସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କର 
ସେବାଶୁଶ୍ରୁଷା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେତେଜଣ ଧର୍ମପ୍ରାଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେଲେ । 
ଉଦ୍ୟୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ଭକ୍ତ ଯଜ୍ଞେଶ୍ଵରଚନ୍ଦ୍ର ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବିଶେଷ ଉତ୍ସାହୀ ଥୁଲେ । 
ବିଳମ୍ବ ନକରି ସେବା- କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସ୍‌କ ହୋଇ. ଉଦ୍ୟୋକ୍ତାଗଣ ବୃନ୍ଦାବନସ୍ଥିତ 
କାଲାବାବୁଙ୍କ କୁଞ୍ଜରେ ଦୁଇ ତିନିଟି ଘର ଯେମିତି ମିଳିପାରିବ ଏହି ମର୍ମରେ ପୁରୀରେ ଥୁବା 
ରାମବାବୁଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଲେଖୁଲେ । ୧୯୦୬ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ୨୬ ତାରିଖରେ 
ସେ ସେହି ପତ୍ର ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ । ମହାରାଜ ଆନନ୍ଦରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଅନୁମୋଦନ 
କରିବାରୁଂ ରାମବାବୁ ତାଙ୍କର କାଲାବାବୁ କୁଞ୍ଜର ବର୍ହିଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦୋତାଲା ଘରର 
ତଳେ ଥିବା ଦୁଇଟି ଘର ଛାଡ଼ିଦେଲେ । ଗୋଟିଏ ପରିଚାଳକ ସମିତିର ଦାୟିତ୍ଵରେ ଯଜ୍ଞେଶ୍ଵ ରବାବୁ 
ସେବାକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି ମଠର ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ । ୧୯୦୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ୍ଦ୍ଦ ଫେବୃଆରୀ 
ମାସରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସେବାକାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବୂନ୍ଦାବନକୁ ପ୍ରେରିତ ହେଲେ । ଅଳ୍ପସମୟ 
ମଧ୍ଯରେ ସେବାକେନ୍ଦ୍ର ଜନପ୍ରିୟ ହୋଇଉଠିଲା । ସେବାକାର୍ଯ୍ୟର ଦାୟିତ୍ଵ ବଢ଼ିଯିବାରୁ ୧୯୦୮ 
ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଜାନୁଅଅରୀ ମାସ ୧୨ ତାରିଖରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ଏଇ ସେବାକେନ୍ଦ୍ରଟିର ପୂର୍ଣ୍ତ 
ଦାୟିତ୍ଵ ନେଲେ । । 

ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ତରଭାରତର ପ୍ରଧାନ ତିନୋଟି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ- ହରିଦ୍ଵାର, କାଶୀ ଓ 
ବୃନ୍ଦାବନରେ ସେବାଶ୍ରମ ସଂଗଠିତ ହେବାରୁ ଧର୍ମସେବୀମାନଙ୍କର ନରନାରାୟଣ ସେବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ 
ଓସ୍ସୁକ୍ୟ ବଢ଼ିଲା । ମହାରାଜଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ' ତୁ ମମାନଙ୍କର କୋଟୀ କୋଟୀ ବର୍ଷର ତପସ୍ୟାର 
-କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଅଛି ଏହି ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣ ସେବାରେ”? ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରି ସାମାନ୍ୟ 
ସଂଖ୍ୟକ ସେବା କର୍ମୀ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ବିରାଟ ସେବାଯଜ୍ଞ ସାଧ୍ଵତ କରିଥୁଲେ ତାର 
ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ ସମସ୍ତଙ୍କତ୍ତ ଗର୍ବର ବିଷୟ ହୋଇ ରହିଅଛି । ବର୍ତମାନର ରାମକୃଷ୍ଣ ମଠ- 
ମିଶନର ଘରବାଡ଼ି, କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରେ, ଏହାର ପଶ୍ଚାତରେ 
ରହିଅଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ କେତେଜଣଙ୍କର ନିବେଦିତ ପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ସେବା- କର୍ମୀ, ଯେଉଁମାନେ 


୧. ରାମକୃଷ୍ଣ ବସୁଙ୍କର ଦିନପଞ୍ଜୀରୁ ଚାହିତ । 


ଲୋକ ନାୟକ ୨୦୩ 


ମନପ୍ରାଣ ଓ ଆଦର୍ଶରେ ଉଦବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ସବୁ ବିରୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍ଗେ ସଂଗ୍ରାମ କରି ସଂଗଠିତ 
ସେବାକାର୍ଯ୍ୟ ସୁପ୍ରତିଶ୍ଚିତ କରିଥଲେ । 

୧୯୧୨ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନର ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶିତ ବିବରଣୀରେ ମଠ ଓ ମିଶନ 
କତ୍ତୂକ ସ୍ଵୀକୃତ ସାତଟି ମଠ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଛଅଟି ମିଶନ କେନ୍ଦ୍ରର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । ଏହାବ୍ୟତୀତ 
ସଂଘର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣୀତ ଅନେକଗୁଡିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାପୃତ 
ଥୁଲା । ସେହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସବୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସଂଘର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ଯ ସଂଘର 
ସନ୍ନ୍ଯାସୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଓ ପ୍ରେରଣା ଲାଭରେ ପୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା 
ଲାଭ କରିଥୁଲା । ୧୯୦୯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ସରକାରୀ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ 
ହେଲେ ମଧ୍ଯ ଏହି ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ମଠ ଓ ମିଶନ ପ୍ରାୟ ସମାର୍ଥକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ 
ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିଲେ । ମଠ ଓ ମିଶନର ଅନ୍ତନିହିତ ଶକ୍ତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଓ 
ସର୍ବୋପରି ଛଶ୍ବରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସାମାନ୍ୟ କେତେଜଣ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ- ପ୍ରାଣ 
ବିରାଟ ସେବାଯଜ୍ଞର ଉଦ୍‌ବୋଧନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥୁଲେ । ସଂଘନାୟକ ମହାରାଜଙ୍କର 
ଧମକୁ ଧରି ସେବାକାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପ୍ରେରଣା ହେମନ୍ତର ଶିଶିରକଣା ଭଳି ପ୍ରସ୍ତଟନୋନ୍ଲ୍‌ ଖ 
ସାଧକ-କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ -ଗୋଲାପକୁ ସଞ୍ଜୀବିତ କରୁଥୁଲା, ଧୀର ପଦବି କ୍ଷେପରେ 
ସେବାଯଜ୍ଞ ଆଶ୍ରୟପୂର୍ବକ ସେବାଶ୍ରମ ଓ ମଠ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସମାଜଜୀବନରେ ବିପ୍ଲବାମୂକ 
ପରିବର୍ତନ ସାଧନ କରୁଥଲା । ଏହାର ପରବର୍ତୀ ଦଶବର୍ଷରେ ଉପରୋକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର କର୍ମପରିଧୁ 
ଦ୍ରତ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରେ । ଏହା ବ୍ଯତୀତ ଅନେକ ନୂତନ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଏବଂ 
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ସ୍ଥାପିତ କେତୋଟି କେନ୍ଦ୍ର ମଠ ଓ ମିଶନର ଅନ୍ତଭ୍ଭୂକ୍ତ ଦ୍ବଏ । 
ପରବତ୍ତୀ ଦଶବର୍ଷର ସମ୍ପ୍ରସାରଣର ଇତିହାସ ସଙ୍ଗେ ସଂଘନାୟକ ମହାରାଜଙ୍କର ଗତିବିଧ୍‌ ଓ 
କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ଆଲୋଚନା କଲେ ତାଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟପୂଣ୍ଠ ନେତୃତ୍ବର ପ୍ରଭାବ ଅନେକାଂଶରେ 
ବୋଧଗମ୍ୟ ହେବ । ରାମକୂୃଷ୍ଣ- ବିବେକାନନ୍ଦ ଭାବଧାରାକୁ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ କରି ଧର୍ମସଂଘର 
ଯେଉଁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଵକୀୟ ଏତିହ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ତାହା ବୁଝିହେବ ସଂଘ-ଶୀର୍ଷରେ ଅବସିତ 
ମହାରାଜଙ୍କର ନେତୃତ୍ଵ ଧାରା ଅନୁସରଣ କଲେ । 

ମହାରାଜ ଯେଉଠାକୁ ଯାଉଥୁଲେ, ସେଠାକୁ କେତେଜଣ ଗୁରୁଭ୍ାତା ଓ ସାଧୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 
ସାଥ୍ଵରେ ନେଉଥୁଲେ । ଯେ କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ସେ ସର୍ବଜନଙ୍କର ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଏକ 
ଆନନ୍ଦର ଆସର ଜମାଇ ଦେଉଥୁଲେ । ଦେଶର ପ୍ରଚଳିତ ରୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର 
ନିମନ୍ତେ ବସ୍ତୁତା ସଭା ଇତ୍ୟାଦି ସେ ବିଶେଷ ପସନ୍ଦ କରୁନଥୁଲେ । ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ 
ପ୍ରଥମେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ମଠକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଜନୈକ ଭକ୍ତ ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, “ନୂତନ 
ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ବକ୍ତୁତା ହେବ କି ?”? ସେ ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ, ‹ 'ବକୁତାରେ ଅଛି କଅଣ ତାଙ୍କ 
ଭଳି ମନୁଷ୍ଯର ଦର୍ଶନ ସ୍ପର୍ଶନରେ ହିଁ ଅନ୍ୟ ମଧ୍ଯରେ ଧର୍ମଭାବ ସଞ୍ଚାରିତ ହୁଏ ।”” ମହାରାଜଙ୍କର 
କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଥୁଲା ସମ୍ପୂଣ୍ଠ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର । ସେ ଯେଉଠାକୁ ଯାଉଥୁଲେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ନିଦ୍ଦେଶରେ 
ପୂଜା, ହୋମ, ଶାସ୍ପାଠ, ଭଜନକୀର୍ଭନ ଦିବାରାତ୍ର ଚାଲୁଥୁଲା, ମଝିରେ ମଝିରେ ତାଙ୍କ ମୁଖନିସୃତ 


୨୦୪ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଦିବ୍ୟବାଣୀ ନିକଟରେ ଥୁବା ବ୍ଯକ୍ତି ମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦରେ ପୂଣ୍ଠ କରିଦେଉଥୁଲା | 
ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ବେଳେବେଳେ ମହାରାଜଙ୍କର ଦିବ୍ୟଭାବର ପ୍ରକାଶ ଦେଖ୍‌ ଧନ୍ୟ 
ହୋଇଯାଉଧିଲେ - ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଥୁଲେ, ଦେଖୁଥୁଲେ, ସଙ୍ଗଲାଭ କରୁଥିଲେ ସେମାନେହି 
ଆନନ୍ଦରେ ମାତି ଉଠୁ ଥୁଲେ, ସେମାନଙ୍କର ମନ ସ୍ବାଭାବିକ ଭାବରେ ଭଛଶ୍ଵରାଭମୁଖୀ 
ହୋଇଯାଉଥୁଲା । 

ମଠ-ମିଶନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ସୃକ୍ଷ୍ମଦୂଷ୍ଟି ସାହାଯ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ 
କରୁଥୁଲେ, ସେଠାରେ ଆଧାା|ମିକ ଭାବର ସଭି କେତେ ପରିମାଣରେ ହୋଇଛି, ସାଧୁ ବ୍ହ୍ୁଚାରୀଗଣ 
ସଂଘର ଆଦଶ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ନିଷ୍ଠାମ କର୍ମଭିଭିକ ନର ନାରାୟଣ ସେବାଯଜ୍ଞର 
ମୂଳସୂତ୍ରଟି ସାଧକ- ସେବକ ଧରିପାରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ । ଅକ୍ଷମ କର୍ମୀର ଦୋଷଦତ୍ଦୁଟି କ୍ଷମା କରି ସେ 
ସହୃଦୟତାର ସହିତ ସେବା-କର୍ମୀକୁ ସଠିକ ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥୁଲେ, କେନ୍ଦ୍ରର 
ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଧର୍ମଭାବ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ କରି ତୋଳିଥ୍ଵଲେ । 

୧୯୧୨ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ୍ଦର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ୨୧ ତାରିଖରେ ମହାରାଜ ସ୍ଵାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ, ସ୍ବାମୀ 
ତୁରୀୟାନନ୍ଦ ଓ ଅନ୍ୟ କେତେଜଣ ସାଧୁ ସମବେତ ହୋଇ ହରିଦ୍ବାର ନିକଟବର୍ତୀ କନଖଲ୍‌ 
ଆଶ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ । ଦୁଇଜଣ ଦାତାଙ୍କର ଅର୍ଥାନୁକୂଲ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀମାନଙ୍କର 
ଓାଡ଼ ମହାରାଜ ଉଦ୍‌ବୋଧନ କଲେ ।` ତତ୍‌ ଉପଲକ୍ଷେ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଶେଷ ପୂଜା 
ଏବଂ ସାଧୁ ଭାଣ୍ଡାରା ଅନୁଶ୍ଚିତ ହୋଇଥଲା । ରୁଗ୍‌ଣ ସାଧୁ ଓ ତାର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଅକାତରରେ 
ସେବାଶୁଶ୍ରୁଷା କରି ମଧ୍ଯ / ସେଳାଶ୍ରମର ସାଧୁସେବକଗଣ ସେଠାକାର ସାଧୁସମାଜରେ ଅସ୍ବଵୀକୃତ 
ହୋଇଥିଲେ । କାରଣ ପ୍ରଚଳିତ ଧାରଣା ଅନୁଯାୟୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସେବାକାର୍ଯ୍ୟ ଗହିତ 
ବୋଲି ବିବେଚିତ ହେଉଥୁଲା । ତୁଷାର ଧବଳ ହିମାଳୟ ଶ୍ବଙ୍ଗର ଭାବଗମ୍ଭୀର ପରିବେଶ, 
ପତିତୋଦ୍ଧାରିଣୀ ଜାହ୍ନବୀର ସୁମଧୁର କଳନିନାଦ, ମହାଶକ୍ତି ସତୀର ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମଭୂମି ଓ 
ଲୀଳାସ୍ଥଳୀର ପବିତ୍ର ଓ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବପ୍ରବାହ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସେଠାରେ ସର୍ବଦା ଭାବଗମ୍ଭୀର କରି 
ରଖୁଥୁଲା । ସେ. ସେଠାରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ । ମହାରାଜଙ୍କ ଆଦେଶରେ 
ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶରୁ ପ୍ରତିମା ଅଣାଯାଇ ସେବାଶ୍ରମରେ ଆଡ଼ମ୍ବରସହିତ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଅନୁଶ୍ଚିତ ହେଲା । 
ହିମାଳୟ ପାଦପୀଠ ଓ ଯୁଗଯୁଗୀନ୍ତଵ୍ୟାପୀ ସାଧୁଜନସେବିତ ପୁଣ୍ୟଭୂମିରେ ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା 
ମହାନନ୍ଦ. ସୃଷ୍ଟି କଲା । 'ପୂଜାଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ମହାରାଜ ବିରାଟ ଏକ ସମଷ୍ଟିଗତ ଭାଣ୍ଡାରାରେ 
ସେଠାକାର ସାଧୁଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇଲେ । ବହୁସଂଖ୍ୟକ ସାଧୁ ଭାଣ୍ଡାରରେ ଯୋଗଦାନ 
କଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁବିଧ ଉପାଦେୟ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଆଦି ଦ୍ଵାରା ପରିତୋଷ ପୂର୍ବକ ଭୋଜନ 
କରାଗଲା । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ଅନେକେ ମହାରାଜଙ୍କର ତେଜଲାବଣ୍ୟମଣ୍ଡିତ 
ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ଓ ସୁମିଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର ଦେଖ୍‌ ମୁଗ୍‌ଧ ହୋଇଗଲେ । କେହିକେହି ମହାରାଜଙ୍କ 


ନିକଟକୁ ସତ୍‌ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଆସୁଥୁଲେ । ଯାହାହେଉ, ଏହି ଘଟଣାପରେ ସେଠାକାର ସାଧୁ 
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୨. ୧୯।୪।୧୯୧୨ ଖୁୀଷାା୍ଦରେ ଅନୁଷ୍ିତ ମୀରାଟର ଦରବାରରେ ଇଂରେଢ ସରକାର କନଖଲ ସେବାଶ୍ରମର 
ସେବାକାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ବୀକୃତି ସ୍ବରୂପ ଗୋଟିଏ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଦାନ କରିଥୁଲେ । 


ସମାଜର ଧାରଣା ଅନେକାଂଶରେ ପରିବର୍ଭିତ ହୋଇଥଲା । ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଉତ୍ସବର ସମାପନ 
ହେବାପରେ ମହାରାଜ, ସ୍ଵାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ, ସ୍ବାମୀ ତୁରୀୟାନନ୍ଦ ଓ ସେବକଗଣ କାଶୀଧାମରେ 
ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ । ସେମାନଙ୍କ ଆଗମନରେ ଆଶ୍ରମରେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଲାଗିଗଲା । ଏଠାରେ 
କାଳୀପୂଜାର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ପାଇଁ ମହାରାଜ ସଂକଳ୍ପ କରିଥୁଲେ । ଉଭୟ ଆଶ୍ରମର ସାଧୁ 
ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଗଣ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନାରେ ମାତି ଉଠିଲେ । ଅବିଳମ୍ବେ ସ୍ଥାନୀୟ କାରିଗର ଡାକି ଆଣି 
ପ୍ରତିମା ଗଠନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା । ମହାରାଜଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାଶୀ ଓ କଲିକତାରୁ ପୂଜାର 
ଯାବତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଦି ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ପୂଜାର ଭଣ୍ଡାର ପରିପୂଣ୍ଠ ହେଲା । 

ଏପଟେ ଶ୍ରୀମା ବାୟୁପରିବର୍ଭନ ପାଇଁ କାଳୀପୂଜାର ତିନିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନଭେମ୍ବର ମାସ ୫ 
ତାରିଖରେ କାଶୀକୁ ଶୁଭାଗମନ କଲେ । ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ମହାସମାରୋହପୂବକ ଶ୍ୟାମାପୂଜା ` 
ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା । କିଛିଦିନ ପରେ ବୂୃନ୍ଦାବନରୁ ଆଗତ କେତେଜଣ ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନୀ ଅଭିନେତା 
ଅଦ୍ଵୈତାଶ୍ରମରେ “ରାସଲୀଳା” ଅଭିନୟ କଲେ। ଶ୍ରୀମା ତାହା ଦେଖ୍‌ ଖୁବ୍‌ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ 
କଲେ ଏବଂ ରାଧା ଓ କୃଷ୍ଣ ଭୂମିକାର ଅଭିନେତା ବାଳକ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପ୍ରଣାମ 
କଲେ । ଡିସେମ୍ବର ମାସ ୩୦ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉସୁବ ଦିବସଟି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା । 
ଭକ୍ତ ନୃପେନ୍‌ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କର ଉଦ୍ୟୋଗରେ ଉସୁବଟି ଏତେ ସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା 
ଯେ, ଲୋକମାନେ କହନି ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରି ଅ।ନନ୍ଦଉସ୍୍‌ବ ପୂର୍ବରୁ କେବେହେଲେ 
ହୋଇନାହି । ସେଦିନ ଶ୍ରୀମା ସବୁ ତ୍ୟାଗୀ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସୁତା ଲୁଗା ଉପହାର 
ଦେଲେ, ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦେଲେ ଗୋଟିଏ ରେଶମୀ ବସ୍ତ୍ର । ଏହି ବୈଷମ୍ୟଟିକୁ କେହି ଇଙ୍ଗିତ 
କଲେ ଶ୍ରୀମା ସହାସ୍ୟରେ କହିଥୁଲେ, ' “ରାଖାଲ ଯେ ପୁଅ |”? 

ଏହିଥରକ କାଶୀରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟେ ଯାହାକି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବହିଭ୍ଭୂତ ହେଲେ 
ମଧ୍ଯ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଲେ ମନ୍ଦ ହେବନାହି । ଘଟଣାଟି 'ଶ୍ରୀଶ୍ରୀମାଙ୍କ କଥା” ରୁ ଉଦ୍ଧୃତ 
କରାଯାଉଛି । ଦିନେ ମା ସାରନାଥ ଦେଖୁବାକୁ ଗଲେ । କେତେ ଜଣ ସାହେବ ମଧ୍ଯ ଦେଖୁବାକୁ 
ଯାଇଥିଲେ । ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅବାକ୍‌ ହୋଇ ସାରନାଥଙ୍କର ପୁରାତନ କୀରି ଦେଖୁଛନ୍ତି । 
ମା କହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କରିଥୁଲେ, ସେମାନେ ହି ପୁଣିଥରେ ଆସିଛନ୍ତି । ଆଉ ଦେଖ୍‌ 
ଅବାକ୍‌ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି, କିପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଇଛନ୍ତି !7* ସାରନାଥରୁ ଫେରିବା 
ସମୟରେ ମହାରାଜ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ମାଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ । ପ୍ରଥମେ ମା ମୋଟେ ରାଜି 
ହେଉନଥିଲେ, କହିଲେ, 'ନା, ନା, ସେ ଗାଡ଼ିରେ ରାଖାଲ ଆସିଛି, ରାଖାଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ 
ସେଥ୍ଵରେ ଯିବେ। ମୋର ଏ ଗାଡ଼ିରେ କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ।” ମାଂଙ୍କର ଗାଡ଼ି ବାହାରି ଯାଇ 
ଦୃଷ୍ଟିର ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବାମାତ୍ରେ ମହାରାଜ ଯେଉ ଗାଡ଼ିରେ ଉଠିଥୁଲେ ତାର ଘୋଡ଼ା ହଠାତ୍‌ 
ବିଗିଡ଼ି ଯାଇ ଗାଡ଼ି ସହିତ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଗାତରେ ପଡ଼ିଗଲା, ମହାରାଜଙ୍କ ଶରୀର ବହୁସ୍ଥାନ 
ଛିଡ଼ିଯାଇ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥୁଲା । ମା ଏହି ଘଟଣା ଶୁଣି କହିଥୁଲେ, “ଏଇ ବିପଦ ମୋର 
ଅଦୂୃଷ୍ଟରେ ଥୁଲା । ରାଖାଲ ଜୋର କରି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିନେଲା । ନ ହେଲେ ପିଲାମାନେ 


୧. ସେହି ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତା ୧୬ ଅକ୍ଟୋବର ଏବଂ ଶ୍ୟାମପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ତା ୮ ନଭେମ୍ବର । 


୨୦୬ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


୨୬୨୧ 


( ରାଧୁ, ଭୂଦେବ ପଭୂତି ) ଗାଡ଼ିରେ ଥୁଲେ. କଅଣ ଯେ ହୋଇଥାଆନା | 

ମହାରାଜ କହୁଥୁଲେ, କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ଯରେ କାଶୀଧାମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ । କାଶୀ ଭଳି ସ୍ଥାନ ନାହି । 
କେତେ ସାଧୁ, ରଷି, ତପସ୍ବୀ, ରାଜର୍ଷୀଙ୍କର ସାଧନାର କ୍ଷେତ୍ର, ସିଵିର ସାନ । ଏଠାରେ ଟିକିଏ 
ଜପ ଧ୍ୟାନ କରିଲେ ମନ ଲାଗିଯାଏ । ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଲାଭ କରି ସାଧୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଗଣଙ୍କ 
ମଧ୍ଯରେ ସାଧନ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ଉସ୍ଵାହ ବଢ଼ିଯାଏ, ସେବାକାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଉପାସନା ଏକ ସଙ୍ଗେ 
ସାଧନ କରିବାର କୌଶଳ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଶିକ୍ଷା କରି ଯୁଗଧର୍ମ ପାଳନରେ ବ୍ରତୀ ହୁ ଅନ୍ତି । 
ମହାରାଜ ସତେ ଯେମିତି ଥୁଲେ ଅଧ୍ୟାମବ ଶକ୍ତିର ଗୋଟିଏ ଡାଏନାମୋ 2?! ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ଯ 
ସାହଚର୍ଯ୍ୟରେ ଧର୍ମସେବକଗଣ ନିଜ ନିଜର ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ କରି ନେଉଥୁଲେ, ସେବବବୁନ୍ଦ 
“କର୍ମ କରି ଧର୍ମ” ସାଧନ କରିବାର ରହସ୍ୟ ଜାଣି ନେଉଥିଲେ । ଛଅମାସ କାଶୀଧାମରେ 
ଅବସ୍ଥାନପୂର୍ବକ ମହାରାଜ ୧୯୧୩ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ୨୩ ତାରିଖରେ ବେଲୁଡ଼ ମଠ 
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କଲେ । 

ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଚରଣାଶ୍ରିତ ନବଗୋପାଳବାବୁଙ୍କର ଭକ୍ତି ମତୀ ପନ୍ନୀ ନିସ୍ତାରିଣୀ ଦେବୀଙ୍କର 
ଏକାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମହାରାଜ ପୁନରାୟ ୧୯୧୩ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ୫ ତାରିଖରେ 
କାଶୀକୁ ଗଲେ ଏବଂ ନିସ୍ତାରିଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ନାମରେ ଆୟୋଜିତ ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ଯୋଗ ଦେଇ 
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ ବିହ୍ବଳ କରି ଦେଇଥିଲେ । ମହାରାଜଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଅମ୍ବ କାନନ୍ଦଙ୍କ ନେତୃତ୍ଵରେ 
ଅଦ୍ଧୈତାଶ୍ରମ ଓ ସେବାଶ୍ରମର ଅନେକ ସାଧୁବ୍ରମ୍ଧଚାରୀ ସମବେତ ହୋଇ ଭଜନ କୀତ୍ତନ ଅଭ୍ୟାସ 
କରୁଥାଆନ୍ତି । କିଛିଦିନ ମଧ୍ଯରେ ସୁରତାନଲୟ ଆୟତ୍ତ କରି ଆଶ୍ରମବାସୀଗଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ । 
ଆମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ଏହି ଭଜନ କୀଉ୍ତନ ଦଳଟି ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରରେ ଓ ଅନ୍ନପୂଣ୍ଠା ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ 
ପ୍ରାୟ ତିନି ଘଣ୍ଟା ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଦେଲେ । ଏହି ଦଳ ସଙ୍ଗେ 
ଯେତେବେଳେ ମହାରାଜ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଥୁଲେ ସେତେବେଳେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଅପୂର୍ବ ଏକ ଆ ୍ୟାମ୍ବିକ 
ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥୁଲା । 

୧୯୧୪ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା । ବର୍ଦ୍ରମାନ, ମେଦିନୀପୁର ଜିଲ୍ଲାର 
ବନ୍ୟାକ୍ଲିଷ୍ଟ, ଅନ୍କକଷ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦିର ସମ୍ବାଦ ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା । ଆଉଁମାନଙ୍କର 
ସେବା କରିବାପାଇଁ ସେବକଗଣ ସାହାଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ନେଇ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ । ଏପଟେ ମହାରାଜଙ୍କ 
ଆଦେଶରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସ୍ଥଗିତ ରଖୁ କାଳୀପୂଜା ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା । 
ମହାରାଜଙ୍କ ସାଦର ଆହ୍ବାନରେ ଡେରାଡୁନ୍‌ରୁ ସ୍ଵାମୀ ତୁରୀୟାନନ୍ଦ ଓ ଆଲ୍‌ମୋଡ଼ାରୁ ସ୍ବାମୀ 
ଶିବାନନ୍ଦ ଆସି କାଶୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ । ବେଲୁଡ଼ ମଠରୁ ସ୍ଵାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମଧ୍ଯ ଆସିଲେ ମହାରାଜଙ୍କ 
ମଠକୁ ନେଇଯିବା ପାଇ । ସେମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କାଳୀପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଦୁଇଦିନ ଦିବ୍ୟ 
ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥଲା । ତାର ସ୍ମତି ଉପସ୍ଥିତ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଚିର ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇ 
ରହିଅଛି । ମହାରାଜଙ୍କର ଦୀର୍ଘକାଳ ଉପସିତିରେ ଅଦ୍ଧୈତ ଆଶ୍ରମ ଓ ସେବାଶ୍ରମର ବହୁବିଧ 
ଉନ୍ନତି ସାଧୃତ ହେଲା, ସାଧୁ ବ୍ରହ୍ଚାରୀମାନଙ୍କର ଧର୍ମଢୀବନ ପୁଷ୍ଠିଲାଭ କଲା । ଏହି ସମୟରେ 


୧. 'ଶ୍ରୀଶ୍ରୀମାୟେର୍‌ କଥା',, ୨ୟ ଭାଗ, ପୃ: ୧୩୯ | 


ଲୋକ ନାୟକ ୨୦୭ 


ହି ମହାରାଜଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ସେବାଶ୍ରମ-- ସଂଲଗ୍ନ ଜମି ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ କ୍ରୟ 
କରାହୁଏ । 

ଏହିଥର କାଶୀବାସ କରିବା ସମୟରେ ମହାରାଜ ଠାକୁରଙ୍କର ଅମୃତମୟ ଉପଦେଶାବଳୀ 
ସଂକଳନ କରି ( ଶ୍ରୀଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଉପଦେଶ? ° ପୁସ୍ତକଟିକୁ ସଂମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ । ମହାରାଜ ନିଜ 
ଘରେ ବସି ଠାକୁରଙ୍କର ଉପଦେଶାବଳୀ ଲେଖୁଥିଲେ; ସଂକଳନ କରିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ 
କାହାକୁ ସେହି ଘରେ ରହିବାକୁ ଦେଉନଥୁଲେ ।? ତାଙ୍କର ସେବକଗଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥୁଲେ ସେ 
ଗଭୀର ରାତ୍ରିରେ ଶଯ୍ୟାତ୍ୟାଗ କରି କେଉଁଦିନ ଉପଦେଶ ସଂଗ୍ରହର ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଅଣାଇ ସଂଶୋଧନ 
କରାଇଛନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, “ଠାକୁର ଆସି. କହିଗଲେ, ଏକଥା ତ ମୁଁ 
କହିନି- ମୁ ଅନ୍ୟପ୍ରକ୍ାର କହିଛି । ଏହି ସଂକଳନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନେକବାଟ` ଆଗେଇ ଯିବାପରେ 
ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା | ସତ୍ୟସ୍ଵରୂପ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଅନ୍ୟପାଖରୁ ଶୁଣିଥିବା କଥା କିଛି କହିଲା 
ବେଳେ ‹ ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ କହୁଥୁଲେ', “କେଶବ କହୁଥିଲେ” ଏହି ଭଳି ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରି କହୁଥ୍ଲେ | 
ଦିନେ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଯେ, ଲିଖୂତ ଗୋଟିଏ ଉପଦେଶ,” 
ତାଙ୍କର ନୁହେଁ। ପରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ସେହି ଉପଦେଶଟି ସେ ଗୁଜରାଟରୁ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କ 
ନିକଟରୁ ଶୁଣିଥୁଲେ । ଏହି ଘଟଣା ଉଲ୍ଲେଖ କରି ମହାରାଜ ପରେ କହିଥୁଲେ, “ଠାକୁର ଦୟା 
କରି ମତେ ମିଥ୍ୟା ହାତରୁ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି । ଅବିଳମ୍ବେ ସେ ସେଇ ଉପଦେଶ- ବାକ୍ୟଟି ବାଦ 
ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସଂକଳନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ଯ ସେହିଠାରେ ସମାପ୍ତ ` କଲେ । ଠାକୁରଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ 
ଉପଦେଶାବଳୀର ସାର- ସଂଗ୍ରହ ମୁମୁକ୍ଷୁମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ରୂପେ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି । 

କାଶୀରୁ ମହାରାଜ ଏଲାହାବାଦ୍‌ ଯାଇ ତିନି ରାତ୍ରି ବାସ କରିଥୁଲେ ଏବଂ ବେଣୀ ମାଧବ 
୧. ମହାରାଜଙ୍କର ସଂକଳିତ ଶ୍ରୀରାମକୁଷ୍ଣଙ୍କର `ବାଣୀ “ଉଦ୍‌ବୋଧନ ର ପ୍ରଥମ ଚିନି ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ 
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୦ଥ\/5 51 1)© |।8005 ୦୮ ୮୫୮), ( ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ବାଣୀ ଅନେକଙ୍କର ଅଯନ୍‌ରେ- ବିକୃତ ଓ କଦର୍ଥ 
ହେଉଛି ଦେଖ୍‌ ଜନସ୍ବାଧାରଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାହା ଯଥାଯଥ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସଂକଲଣ ତାଙ୍କର 
ସ୍ନେହଧନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟର କୃତଜ୍ଞତାସୂଚକ ପ୍ରେମର ନିଦଶ୍ନ । ତାଙ୍କଠାରୁ ବେଶୀ ଅନ୍ୟ କେହି ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ସଙ୍ଗ 
ଲାଭ କରିନାହାନ୍ତି ।) 

୨. ସମ୍ଭବତଃ କେତେଥର ମହାରାଜ ମୁହେଁ ମୁହେଁ କହି ଯାଇଥୁଲେ ଏବଂ ସ୍ଵାମୀ ଦେବାନନ୍ଦ ନାମରେ ଜଣେ ତ୍ୟାଗୀ 
ଶିଷ୍ୟ ଲେଖ୍‌ ନେଇଥିଲେ । 

୩. ମହାରାଜ ପ୍ରାୟ ଏହି ଉପଦେଶ ମୂଳକ ଗଳ୍ପଟି କହୁଥୁଲେ । ଜଣେ ସାଧୁ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରୁଥୁଲାବେଳେ 
ଦେଖୁଲେ ଗୋଟିଏ ବିଛା ପାଣିରେ ପଡ଼ି ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଛି । ସାଧୁଟି ବିଛାଟିକୁ ହାତରେ ଟେକି ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ 
ରଖୂଲେ । ବିଛାଟି ସାଧୁର ହାତକୁ କାମୁଡିଦେଲା । ବିଛାଟି ପୁଣି ପାଣିରେ ପଡିଗଲା, ସାଧୁଟି ପୁଣି ଚାକୁ ଟେକି 
ଆଣିଲେ କିନ୍ତୁ ପୁଣି ତା ପାଖରୁ କାମୁଡ଼ା ଖାଇଲେ । ଏମିତି କେତେଥର ଘଟିଲା । ଆଉଜଣେ ସାଧୁ ଏପରି 
କରିବାର କାରଣ ପଚାରିବାରୁ ସେହି ସାଧୁଟି କହିଲେ, ‹ ' ବିଛା ତାର ସ୍ଵଭାବ ଅନୁଯାୟୀ କାମୁଡ଼ିଛି, ସାଧୁର 
ସ୍ଵଭାବ ଅନ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ମୁଁ ତାହା କରୁଛି ।' 


90 ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଓ ତ୍ରିବେଶୀ ସଙ୍ଗମ ଦର୍ଶନ କରି ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କଲେ । ମହାରାଜ ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ବେଲୁଡ଼ମଠକୁ 
ଯାଇ ନଥିଲେ । ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀ କହୁଥୁଲେ, ' ` ମହାରାଜ ନଥୁଲେ ସବୁ ନୀରସ”? ସେ କାଶୀରୁ 
ମହାରାଜଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଏଲ୍ଲାହାବାଦ୍‌ ଆଁସିଥୁଲେ । ଦିନେ ସୁଯୋଗ ଉଣ୍ଡି ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ 
ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ' ` ମହାରାଜ ତୁମକୁ ମଠକୁ ଯିବାକୁ ହେବ !'' ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ 
ଗୁରୁଭ୍ରାତାଙ୍କୁ ପଦତଳେ ଦେଖୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ମହାରାଜ ଚେୟାର୍‌ ଛାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହୋଇପଡ଼ିଲେ; 
କହିଲେ, “ଏହା କଅଣ ବାବୁରାମ ଭାଇ, ଏହା କଅଣ! ଉଠ ଉଠ ।'' ମହାରାଜ ମଠକୁ 
ଯିବାପାଇଁ ସମ୍ମତି ନଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଲେ । ଏହାପରେ 
ମହାରାଜଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ନଭେମ୍ବର ମାସ ୨ ୬ ତାରିଖରେ ବେଲୁଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚୁଲେ । 

ମହାରାଜ ମଠକୁ ଦୀର୍ଘକାଳ ପରେ ଯିବାରୁ ସେଠାରେ ନିତ୍ୟଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା !' ˆ 
ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯାତାୟାତ ବଢ଼ିଗଲା । ମହାରାଜ ଦିନେ ମଠ ବିଭାଗର ତତ୍ତ୍ଵାବଧାୟକ 
ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ‹ ' ପିଲାମାନଙ୍କର ଧାନ ତପସ୍ୟା ସାଧନ ଭଜନ କାହି? ଆଉ 
ଏମାନଙ୍କର ତ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ଦେଖୁନାହି ।” ମହାରାଜ ନିୟମ କରିଦେଲେ ମଠର ସବୁ ସାଧୁ 
ବ୍ରମ୍ମାଚାରୀଙ୍କୁ ଭୋର ଚାରିଟାରେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଜପଧ୍ୟାନ କରିବାପାଇଁ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ । 
କେହି କୌଣସି କାରଣରୁ ଉପସ୍ଥିତ ନଥୁଲେ ମହାରାଜ ଖୋଜ ଖବର ନିଅନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର 
ମନ୍ଦିରରେ ବା ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ନ ବସି ସମସ୍ତେ ମହାରାଜଙ୍କ ଘରେ ଜପଧ୍ଯାନ କରିବାକୁ 
ଆସନ୍ତି । ଭୋର ସାଢ଼େ ଛଅଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜପଧ୍ଯାନ ଚାଲିବାପରେ ସମବେତ ଭାବରେ ଭଜନ, 
ସ୍ତୋତ୍ରପାଠ ଇତ୍ୟାଦି ହୁଏ । ଏହାପରେ ମହାରାଜ କୌଣସି କୌଣସି ଦିନ ସାଧନ ଭଜନ 
ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ । ମଠବାସୀଗଣ ସାଧନଭଜନରେ ବିଭୋର ହୋଇ ଉଠିଲେ | 
ସେମାନଙ୍କର ସାଧନ ଭଜନର ତୀବ୍ର ଇଚ୍ଛାକୁ ଉଦୁବୁଦ୍ଧ କରି ମହାରାଜ କହୁଥୁଲେ, ଉଠି ପଡ଼ି 
ଲାଗ। “ମନ୍ତ୍ରର ସାଧନ ବା ଶରୀର ପାତନ ।” ମରିବାକୁ ତ ହେବ, ଦୁଇଦିନ ଆଗରୁ ବା 
ପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନଟା ଯଦି ଯାଏ ଲାଭ ଛଡ଼ା କ୍ଷତି ହେବ ନାହି । ଜୋର କରି 
ମନକୁ କହିବ ବସ୍ତୁଲାଭ କରିବିହିଁ କରିବି ।... ଠାକୁରଙ୍କର ଏଠାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛ 
ସେତେବେଳେ ଆଉ ଭାବନା କଅଣ/? ଦୁନିଆର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଠେଲି ପକାଇ ଦେଇ କେବଳ 
ତାଙ୍କୁ ନେଇ ପଡ଼ିଥାଅ । ଏହି ସମୟର ପ୍ରାଣଚଞ୍ଚଳ ମଠଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଫ୍ରୁଟିଉଠିଛି 
ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀଙ୍କର ୧୯ ୧୫ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ୨୫ ତାରିଖର ଲେଖା ଗୋଟିଏ ଚିଠିରେ । 
ସେ ତୁରୀୟାନନ୍ଦଜୀଙ୍କୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ଦିନହିଁ ଭକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି । ନିତ୍ୟ ଉତ୍ସବ 
ଚାଲିଛି । ଏ ଘରେ ଆଉ ଜାଗା ହେଉନାହିଁ ।” ସେଥୁପାଇଁ ଗିରିଶବାବୁ ଓ କାଳୀବାବୁଙ୍କ ସ୍ମରଣାର୍ଥ 
ଗୃହ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ମହାରାଜ ଖୁବୁ ଲାଗିଛନ୍ତି । ... ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ପ୍ଲାବନ ଯେମିତି 


୧. ସ୍ବାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ୧୯୧୪ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ୍ଦ ନଭେମ୍ବର ମାସ ୨୭ ତାରିଖର ଚିଠିରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଗତ ବୁଧବାର 
ପ୍ରୟାଗରୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ମଠକୁ ଆସିଛି । 


୨. ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ “ଶ୍ରୀମ ଚଠରେ ଲେଖଛନି, "ଠାଧ୮ 063୮ 60; 6| !ଥା)ଥ୮6] |) 85 ୮6୦©୮1[//, ୦୦୮) |୬ଷ୦ା‹ ।୦ 16 
)/|8!1। !୦ [© 9୮61 }0\/ ୦୮ [16 9|131(]55." 


ଲୋକ ନାୟକ ୨୦୯ 


ଆସିବ ତାର ସୂଚନା ବୋଧହୁଏ ଦେଖବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି, ମହାରାଜା ପୂର୍ବବଙ୍ଗରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର 
ଅନୁରୋଧରେ ମହାରାଜ ସ୍ବାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଧୁଭକ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ସର୍ବପ୍ରଥମେ 
କାମାକ୍ଷା ତୀର୍ଥକୁ ଗଲେ । ସେଠାରେ ତିନିରାତ୍ରି ବାସ କରି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ରକର୍ମଆଦି ସୁସମ୍ପନ୍ନ କରି 
ସଦଳବଳେ ୧୯ ୧ ୬ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଜାନୁୟାରୀ ୨୦ ତାରିଖରେ ଯାତ୍ରା କରି ମୟମନ୍‌ସିଂହ ପହଞ୍ଚୁଲେ । 
ଭକ୍ତଗଣ ବହୁସଂଖ୍ୟାରେ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କଲେ । ଭକ୍ତ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ଦତ୍ତଙ୍କ 
ଗୃହରେ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା । ତା ପରଦିନ ଓପରଓଳି ସ୍ଥାନୀୟ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟିଏ 
ସଭାର ଆୟୋଜନ ହେଲା । ଭକ୍ତଗଣ ମହାରାଜଙ୍କୁ କିଛି କହିବାପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ । ସେ 
ନିଜେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ ବା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କହିବାକୁ ଆଦେଶ କଲେ ନାହି, ତା ପରିବର୍ଭେ 
ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ରାମନାମ ସଂକୀତ୍ତନ ହୋଇଥୁଲା । ନୂଆକରି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ 
ଲାଇବ୍ରେରୀର ଦ୍ଵାର ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତାଗଣ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ 
କଲେ। ସେ ମଧ୍ଯ କରିବାକୁ ସମ୍ମତ ହେଲେ । ମହାରାଜଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କି ଆନନ୍ଦଉଚ୍ଛ୍ପାସ 
ସର୍ବତ୍ର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ତାହା ବାବୁରାମ ମହାରାଜଙ୍କ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରରୁ ଜଣାଯାଏ । 
ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, “ମହାରାଜଙ୍କୁ ପାଇ ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର, ଦେଶ ଜାଗି ଉଠିଛି। ଦେଖୁଛି 
ସେଇ ଉବୁଟୁବୁ ଭାବ, ଆଉ ମନେହେଉଛି ଢାକା ଭାସିଯିବ। କି ସୁନ୍ଦର ଭାବ, ଆପଣ 
ଦେଖୂଲେ ଖୁବ୍‌ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତେ, କେବଳ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମୟ । ଭଲ୍ତମାନେ ଏଠି ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ 
କରି ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ଘର କରିଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଗତକାଲି ଠାକୁର ବସିଲେ । ମହାରାଜ ପୂଜା 
କଲେ, ଆରତୀ ଆଉ ଭୋଗ ମଧ୍ଯ ନିବେଦନ କଲେ । ଗୀତ ଓ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ ହେଲା । 
ଆନନ୍ଦର ଢେଉ ଖେଳିଗଲା । ଭକ୍ତମାନେ ମନେ ମନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ମହାରାଜ ଆସନ୍ତି 
ତେବେ ଜାଣିବୁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ନହେଲେ ସବୁ ମିଥ୍ୟା । କଳ୍ପତରୁ ପ୍ରଭ୍ଭୁ ମୋର ସେଥରପାଇଁ 
କାମାଖ୍ୟାଦେବୀ ଦର୍ଶନ ଉପଲକ୍ଷେ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆଣିଲେ । ଭକ୍ତ ଯେ ଚୁମ୍ବକ ସେଥ୍ଵପାଚଚ 
ଠିକ୍‌ ଦେଖୂଲି କି କାଣ୍ଡ ଯେ ଠାକୁର କରୁଛନ୍ତି ତା ଲେଖୁ ଜଣାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଯେଉମାନେ 
ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଛିକିଛି ବୁଝିଛନ୍ତି । ' ସେଠାରୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ୨୫ ତାରିଖରେ ମହାରାଜ ସଦଳବଳେ 
ଢାକା ସହରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମଧ୍ଯରେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବର ହିଲ୍ଲୋଳ ଉଠିଲା । 
ଢାକା ସହରରେ କାୟେତଗୁଲିସ୍ଥିତ ସାରଦା ରାୟଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଗୃହରେ ମହାରାଜ ଅବସ୍ଥାନ 
କଲେ । ଢାକାରେ ପହଞ୍ଚବାର ପରଦିନ ପ୍ରାତଃକାଳରେ ମହାରାଜ କହିଲେ, “ଗତ ରାତିରେ 
ଦେଖୂଲି ଠାକୁର ଏଠାରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଠାକୁରହି ତାଙ୍କର ନିଜର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ 
କରୁଛନ୍ତି । ଆମେମାନେ କେବଳ ଉପଲକ୍ଷ ମାତ୍ର ।' ` ଏହି ଦୈବ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଯିବାରୁ 
ଭଲ୍ତମାନଙ୍କର ମଧ୍ଯରେ ଉତ୍ସାହର ବନ୍ୟା ପ୍ରବାହିତ ହେଲା । ଢାକା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର କର୍୍‌ପକ୍ଷଙ୍କ 
ଆମନ୍ତ୍ରଣରେ ମହାରାଜ ସଦଳବଳେ ସେଠାକୁ ଗଲେ । ମହାରାଜଙ୍କ ଆଦେଶରେ ମାଧବାନ-- 


୧. ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଧୁ ବ୍ରହୂଚାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ଥୁଲେ ଶଙ୍କରାନନ୍ଦ, ମାଧବାନନ୍ଦ, ଅନ୍ବିକାନନ୍ଦ, ହରିହରାନନ୍ଦ, ବର: ଅବିନାଶ, 
ବ୍ର: ନରେନ୍ଦ୍ର, ବ୍ର: ବିନୋଦ । ( ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କର ଖାତାରୁ ) 


+= 


୨. ମୟମନସିଂହରୁ ତା୨୪।୧।୧୯୧୬ ରିଖରେ ତୁରୀୟାନନ୍ଦଜୀଙୁ ଲିଖିତ ପତ୍ର | 


୨୧୦ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


5ଗାଟିଏ ବକ୍ତୃତା ଦେଲେ; ଏହା ପରେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଚ ୍ଯ୍ୟର ଭିଭି ଉପରେ 
ଛୀବନଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆବେଗପୂଣ୍ଠ ଭାଷଣ ଦେଲେ । ଫେବୃଆରୀ ମାସ ୧୩ 
୨୮ରିଖରେ ମହାରାଜ ଯଥାବିଧ୍‌ ପୂଜା ଓ ହୋମ ପରେ ଢାକା ରାମକୃଷ୍ଣ ଆଶ୍ରମର ଭିଭି ପ୍ରସ୍ତର 
ସ୍ାପନ କଲେ । ଏହି ଯାତ୍ରାକାଳରେ ମହାରାଜ ଦିନେ ଗେଣ୍ଡେରିୟାରେ ଥୁବା ମହାତ୍ମା ବିଜୟକୃଷ୍ଣ 
;ଗାସ୍ଵାମୀଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ । ଢାକାରୁ ନାରାୟଣଗଞ୍ଜ ଯାଇ ଭକ୍ତ ନିବାରଣ 
ଚୀଧୁରୀଙ୍କ ଗୃହରେ ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ପଦବ୍ରଜରେ ଦେଓ ଭୋଗକୁ ଯାଇ 
ଭକ୍ତପ୍ରବର ସାଧୁ ନାଗମହାଶୟଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଗଲେ । ପୂର୍ବବଙ୍ଗରେ ଏହିରୂପେ 
ମହାଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରି ଫେବୃଆରୀ ମାସ ୨୬-୨୭୯ ତାରିଖରେ ମହାରାଜ ବେଲୁଡ଼ 
ମଠକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବତ୍ତନ କଲେ । ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରରେ ଲେଖୁଲେ, “ଗୋଟିଏ ଅତି 
ଅପୂର୍ବ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ସେ ଦେଶରେ । ଅର୍ଥବ୍ୟୟ କରି କେତେ ନିୟମବିଧୂ ପ୍ରଣୟନ କରି 
କେତେ ଶକ୍ତିମାନ ପୁରୁଷମାନେ ଯାହା କରିବାକୁ ଅପାରଗ, ମହାରାଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ମୁଣ୍ଡରେ 
ହାତବୁଲେଇ ତାହା କରି ଆସିଛନ୍ତି । ବୋଧହୁଏ ମହା ଆପଦ କଟିଯିବ, ଲୋକମାନେ ନବଜୀବନ 
ଲାଭ କରିବେ ।? “୭ 

ରାମକୃଷ୍ଣ ସଂଘର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଓ ପ୍ରଚାରକାର୍ଯ୍ୟ ଅବ୍ୟାହତ ଭାବରେ ଚାଲୁଥାଏ । ହିମାଳୟରେ 
ଅବସିତ ମାୟାବତୀ ଆଶ୍ରମ କରୁଁକ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ବିବେକାନନ୍ଦ- ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରକାଶନ 
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଲାଭ କରେ । ୧୯୨୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶନ ବିଭାଗଟି 
କଲିକଚାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଗଲା । ମାୟାବତୀ ଦାତବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ମଧ୍ଯ ଖୁବ୍‌ ଜନପ୍ରିୟ 
ହୋଇଥିଲା । ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ମଠ ସଂଗଠିତ ପ୍ରକାଶନ ବିଭାଗଟି ଏହି ସମୟରେ ବିଶେଷ ଶକ୍ତିଶାଳୀ 
ହୋଇଉଠିଲା । ଉଦ୍‌ ବୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ବଙ୍ଗଳାଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶନର ବିପୁଳ ପ୍ରସାର 
ହୋଇଥୁଲ। । ୧୮୯୮ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସ୍ଵାମୀଜୀ ମହାପୁରୁଷ ମହାରାଜଙ୍କୁ କହିଥୁଲେ, 
° ଆଲମୋଡ଼ାରେ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମ ସାପିନ କରନ୍ତୁ |`?` ଏହାକୁ ଜରଣ କରି ମହାପୁରୁଷ ମହାରାଜ 
ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏଂ ଆଶ୍ରମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେଲେ। ସ୍ବାମୀ 
ତୁରୀୟାନନ୍ଦଜୀଙ୍କ ଅଧ୍ଯବସାୟ ଓ ଚେଷ୍ଟାଫଳରେ ୧୯ ୧୬ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆଲମୋଡ଼ାରେ ରାମକୃଷ୍ଣ 
କୁଟୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା; ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ- ସାଧୁବ୍ରହ୍ମଚାରୀଗଣ ନିର୍ଜିନରେ ସାଧନଭଜନ କରିବେ । 
ଅନୁରୂପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ସ୍ବାମୀ କରୁଣାନନ୍ଦ ଡେରାଡ଼ୁନ୍ନ ନିକଟସ୍ଥ କିଷାନୁପୁରରେ ୧୯୧୬ 
ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କଲେ । ମାୟାବତୀରୁ ୩୦ ମାଇଲ ଦୂରରେ ଶ୍ୟାମଲାତାଲ 
ଗ୍ରାମରେ ସାଧୁଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସାଧନ ଭଜନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ବାମୀ ବିରଜାନନ୍ଦଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ 
୧୯୧୫ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗଢ଼ିଉଠିଲା ବିବେକାନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ । କ୍ରମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ 
ଗୋଟିଏ ଦାତବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା । ମହାରାଜଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସ୍ଵାମୀ 
ବିରଜାନନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଲେଖୁଲେ । ଉତ୍ତରରେ ମହାରାଜ ଓଡ଼ିଶାର ଭଦ୍ରକରୁ ଜୁନ ମାସ ୯ 


୧. ତା୨୯।୨।୧୯୧୬ରିଖରେ ସ୍ଵାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ଦୁଇତିନ ହେଲା ଢାକା ପ୍ରଭୂତି ବୁଲି 
ମଠକୁ ଫେରିଆସିଲୁ । 


ଲୋକ ନାୟକ ୨୧୧ 


ତାରିଖରେ ଲେଖୁଲେ, “ନୁଆ ଆଶ୍ରମର ଉଦ୍‌ବୋଧନ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆମର ସ୍ବାମୀଜୀଙ୍କ 
ନାମରେ ଆଶ୍ରମର ନାମକରଣ ହୋଇଛି ଶୁଣି ଭାରୀ ଖୁସି ହେଲି ।... ଏହି ଆଶ୍ରମର ଆଦର୍ଶ 
ସିଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାନୁଭୂତି ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିବ । ଆଶ୍ରମଟି ଥରେ 
ଦେଖୁବାର ଇଚ୍ଛା ରହିଲା । ଷ୍ଟେସନରୁ ଆଶ୍ରମ ଯେତେବେଳେ ତିରିଶ ମାଇଲ ଭିତରେ, 
ସେତେବେଳେ ସେଠାକୁ ଯିବା କଷ୍ଟକର ହେବ ବୋଲି ମନେହୁଏ ନାହିଁ । ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି 
ଜୟରାମବାଟୀରେ ୧୯ ୧ ୬ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆଶ୍ରମ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା । ନିକଟବତ୍ତୀ କୋୟାଲପାଡ଼ା 
ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ଯ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା । ଏପଟେ ବାଙ୍କୁଡ଼ା, ଢାକାର ସୋନାର 
ଗାଓ, ମେଦିନୀପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗଡ଼ବେତା ଗ୍ରାମର ଆଶ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ମଠ କଉ୍ଭୁପକ୍ଷଙ୍କର ସ୍ଵୀକୃତି ଲାଭ 
କଲା। ୧୯୨୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କଲିକତାର ଭବାନୀପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନୈକ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ 
ଗୃହରେ ଗଦାଧର ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା ଏବଂ ପରେ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ବେଦବିଦ୍ୟାଳୟ 
ସ୍ଥାପିତ ହେଲା । ୧୯୨୧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ୍ଦରେ ବିହାରର ପୂର୍ବ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଜାମତାରା ଗ୍ରାମରେ ସାଧନ 
ଭଜନ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ । ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ଯ ମହାରାଜଙ୍କ ପକ୍ଷରେ 
ସବୁ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନଥୁଲା । ଯେଉ ସବୁ ଆଶ୍ରମକୁ ମହାରାଜ ନିଜେ ଯାଇ 
ପାରୁନଥୁଲେ, ସେଠାକାର ସେବ-କର୍ମୀଗଣ ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାସାକ୍ଷାତ୍‌ କରି ଓ ପତ୍ର 
. ମାର୍ଫତ୍‌ରେ ଘନିଷ୍ଠ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖୁଥୁଲେ, ତାଙ୍କର ଶୁଭାଶୀଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥଲେ | 
ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ, ବିଶେଷତଃ କେରଳ ପ୍ରଦେଶରେ ସ୍ବାମୀ ନିର୍ମଳାନନ୍ଦଙ୍କ ଅକ୍ଲାନ୍ତ 
ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ଠାକୁର ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ଭାବଧାରା ଦ୍ରୁତଗତିରେ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ 
ହେଉଥଲା । ସେ ମହାରାଜଙ୍କ ପଦପ୍ରାନ୍ତରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇଲେ, ମହାରାଜ 
ଯେମିତି ତାଙ୍କର ପୂତସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ଵାରା ସଂଗଠନୋନ୍କ୍‌ ଖ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଧର୍ମଭାବ ମଣ୍ଡିତ କରିଦିଅନ୍ତି । 
ମହାରାଜ ସେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣାତ୍ୟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥ୍ଲା, କିନ୍ତୁ 
ସ୍ଵାମୀ ନିର୍ମଳାନନ୍ଦଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଅନୁରୋଧରେ ମହାରାଜ ସମ୍ମତି ଦେଲେ । ୧୯ ୧୬ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ୍ଦ, 
ଜୁଲାଇ ମାସ ୨୧ ତାରିଖରେ ସ୍ବାମୀ ନିର୍ମଳାନନ୍ଦ ଓ କେତେଜଣ ସାଧୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ 
ମହାରାଜ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ । ମାନ୍ଦ୍ରାଜରେ ଯାଇ ଦେଖ୍‌୍‌ଲେ ନୃତନ ମଠର ନକ୍‌ସା 
ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି । ମହାରାଜ ତାହା ଅନୁମୋଦନ କଲେ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ୪ ତାରିଖରେ 
ସେହି ଗ୍ବହର ଭିଭି ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲେ । ଏହାପରେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯାଇ ସେଠାକାର ଆଶ୍ରମରେ 
କିଛିଦିନ ଅତିବାହିତ କରିଲେ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ମେଲକୋଟ, ଶିବସମୁଦ୍ର ଓ ମହୀଶୂର 
ପରିଭ୍ରମଣ କଲେ । କିଛିଦିନ ପରେ ନଭେମ୍ବର ମାସ ୨୬ ତାରିଖରେ ମହାରାଜ ସଦଳବଳେ 
ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଯାତ୍ରା କରି ଆଲ୍‌ୱାଇ ଏରନାକୁଲମ୍‌, କୋଟ୍ଟାୟାମ୍‌, ହରିପାଦ, କୁଇଲାନ୍‌ ¬ 
୧. ତା ୨୭ ନଭେମ୍ବର ଅପରାହ୍ନରେ ମହାରାଜ ଆଲୱାଇରେ ଗୋଟିଏ ଉକ୍ତ ସଭାରେ ଇଂରାଜୀରେ ଭାଷଣ ଦେଲେ । 
ସେହି ଭାଷଣର ଅନୁଦିତ କିୟଦଂଶ : ଦ୍ଧୈତଭାବରୁ ସାଧନ ଆରମ୍ଭ କରିବାହିଁ ପ୍ରଶ ସ୍ତା ଏହି ପଥରେ କିଛିଦୂର 


ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ତୁମେମୀନେ ମନକୁମନ ସହଜରେ ଅଦ୍ଧୈତରେ ପହଞ୍ଚୁବ । ଭଶ୍ଵରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବାହାରେ ଦେଖୁବାହିଁ 
ଠିକ୍‌ : ପରେ ତୁମର ଅନ୍ତରରେ ମଧ୍ଯ ଦେଖୁବାକୁ ପାଇବ । ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୟାନର ଅଭ୍ୟାସ 


୨୧୨ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଏସ୍‌ ୨୯୧୩ ଵର ` 


ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇତିନିଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନାନା ଭାବରେ ଅନୁଗୃହୀତ କରି 
ତ୍ରିବେନ୍ଦ୍ମ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚୁଲେ । ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ୯ ତାରିଖରେ ଆଶ୍ରମ ଗୃହର 
“ଶ୍ରିଳାପ୍ରତିଷ୍ଠା”ଣ କଲେ। ତ୍ରିବେନ୍ଦ୍ରମୁରୁ ମଟର ଗାଡ଼ିରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ୧୦ ତାରିଖରେ 
କନ୍ୟାକୁମାରୀରେ ଯାଇ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ । ସେହି ସମୟରେ ଦେଖାଗଲା ମହାରାଜଙ୍କର ଦିବ୍ୟ 
ସଙ୍ଗଲାଭ ପାଇଁ ଇନ୍ଥା କରୁଥୁବା ଭକ୍ତସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତି ସ୍ଥାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ବତ୍ରିଶଜଣ ହୋଇଛନ୍ତି 
ତ୍ରି ବାଙ୍କୁର ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିବାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା । 
କନ୍ୟାକୁମାରୀରେ ସାତଦିନ ରହି ସେଠାରୁ ସୁଚୀନ୍ଦ୍ରମ୍‌ ହୋଇ ମହାରାଜ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ୩୦ 
ତାରିଖରେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ପହଞ୍ଚୁଲେ । ମହାରାଜଙ୍କର ଏହି ପରିଭ୍ରମଣ ଓ ଅକାତରରେ ବିଭିନ୍ନ 
ସ୍ଥାନରେ ଧମଦାନ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପ୍ରାଚୀନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଧର୍ମଯାତ୍ରାର ଇତିହାସକୁ 
ସ୍ମରଣ କରାଇଦିଏ । 

ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ମହାରାଜଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବର ଆନନ୍ଦ ଶତ ଗୁଣରେ 
ବଦ୍ଧିତ ହୋଇଥଲା । କିଛିଦିନ ପରେ ସେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଯାଇ ନୂତନ ମଠଗ୍ହରେ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁରଙ୍କର 
ପ୍ରତିକୃତି ସ୍ଥାପନ କଲେ। ସେଦିନ ଥୁଲା ୧୯୧୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ୍ଦ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ୨୪ ତାରିଖ, 
ଅକ୍ଷୟତୃତୀୟା । ମେ ମାସ ୬ ତାରିଖରେ ଛାତ୍ରାବାସ ନିମନ୍ତେ ପରିକଳ୍ପିତ ଅଟ୍ଟାଳିକାର ଭିଭି ପ୍ରସ୍ତର 
ମଧ୍ଯ ମହାରାଜଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥଲା । ଇତିମଧ୍ଯରେ ସେ କାଞ୍ଚୀ, ତିରୁପତି, ପେରେମବୁଦୁର 
ପ୍ରଭୃତି ଚୀର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଯଥାରୀତି ତୀର୍ଥସେବା କରିଥୁଲେ । ପ୍ରାୟ ଦଶମାସ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ 
ଅବସ୍ଥାନ କରି ସେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଚାରର ଭାବପ୍ରଦୀପଟିକୁ ସୁଦୀପ୍ତ କଲେ ଏହାପରେ 
ସେ ଦଳବଳସହ ମେ ମାସ ୯ ତାରିଖରେ ପୁରୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କଲେ । 

ଗୁପ୍ରକାଶୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଗୋଟିଏ ମଠ ସ୍ଥାପନର ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାଦି କରି 
ମହାରାଜ ଅସୁସ୍ଥ ସ୍ଵାମୀ ତୁରୀୟାନନ୍ଦଙ୍କୁ ନେଇ ନଭେମ୍ବର ମାସ ୧୦ ତାରିଖରେ କଲିକତାକୁ 
ଆସିଲେ । ସ୍ଵାମୀ ତୁରୀୟାନନ୍ଦଙ୍କୁ .ଉଦ୍ବବୋଧନ” ଗୃହରେ ରଖ୍‌ ଚିକିତ୍ସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଲା । 
ପ୍ରାୟ ପନ୍ଦରଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ଓ ବାମ ହାତରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାହେବାରୁ 
ସେ କ୍ରମେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । 

ସେହି ସମୟରେ ମହାରାଜ ଅଧ୍କଂାଶ ଦିନ ବଳରାମ ଭବନରେ ଏବଂ କେତେଦିନ 
ପାଇଁ ଉଦ୍ବୋଧନରେ ବାସ କରିଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ମହାରାଜଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅନନ୍ୟ 
ସାଧାରଣ ଆଚରଣ ଦେଖ୍‌ ଜନୈକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥୁଲେ, ' ମା, ବାବୁରାମ ମହାରାଜ, 
ଶରତୃ ମହାରାଜ, ମହାପୁରୁଷ ମହାରାଜ, ଖୋକା ମହାରାଜ, ହରି ମହାରାଜ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ 
ପ୍ରଣାମ କରି ଯାଆନ୍ତି, ମହାରାଜ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି??? ଶ୍ରୀମା ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ, ‹ “ରାଖାଲ 


ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ । ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଲାଭ ନକରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ଵୈତଭାବହିଁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ହେବ । ସମାଧୂ 
ଅବସ୍ଥାରେ କେବଳ ମାତ୍ର ଶଶ୍ଵରଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖୁବାକୁ ପାଇବ । ସେତେବେଳେ ମନ ଭଶ୍ଵରମୟ ହୋଇଯିବ । 
ସମାଧ୍ର ସ୍ବରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ ନାହିଁ । 

(ପି . ଶେଷାଦ୍ରିର ସ,ତିକଥା : ଅନୁବାଦକ-- ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଅକ୍ଷୟଚୈତନ୍ୟ) 


ଲୋକ ନାୟକ ୮ 


ଯେ ସାକ୍ଷାତ୍‌ ନାରାୟଣ, ମତେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁବାକୁ ଇଚ୍ଛାକରେ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଖୁବାକୁ 
ପାଏ |'?‹ 

ସ୍ଵାମୀ ତୁରୀୟୀନନ୍ଦ ସୁସ୍ଥହୋଇ ଉଠିବାପରେ ହିଁ ସ୍ଵାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମାରାତ୍ମକ କାଲାଜ୍ସରରେ 
ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ । ରୋଗର ସାମାନ୍ୟ ଉପଶମ ହେବାପରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତନ ନିମନ୍ତେ 
ତାଙ୍କୁ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଧାମକୁ ନିଆଗଲା । ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହେଲେ ମଧ୍ଯ ଅକସ୍ମାତ୍‌ 
ଇନଫ୍ ଏଞ୍ଜା ହେବାରୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସଂଶୟ ଦେଖାଦେଲା । ତାଙ୍କୁ କଲିକତାକୁ ଆଣି ସବୁପ୍ରକାର 
ଚିକିତ୍ସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସତ୍ତ୍ଵେ ୧୯୧୮ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଜୁଲାଇ ମାସ ୩୦ ତାରିଖ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା 
ଖୁବ୍‌ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେଲା । 

ଏହାର ପୂର୍ବ ରାତିରେ ମହାରାଜ ଦେଖୁଲେ, ଦୁଇଟି ଅଶରୀରୀ ମୂରି ପଶ୍ଚି ମପଟ ସିଡ଼ି 
ପାଖରେ ଛଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ଅଶୁଭ ଦର୍ଶନରେ ସେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ସାଧୁମାନେ 
ନାମକୀଉ୍ଭନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ମହାରାଜ ବିମର୍ଷ ଭାବରେ ଘରବାହାର ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ । 
ସେ ଗୁରୁଭ୍ରାତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଅଶ୍ରୁରୁଦ୍ଧ କଣ୍ତରେ କହିଲେ, “ “ବାବୁରାମଦା, ଠାକୁରଙ୍କର କଥା 
ବେଶ୍‌ ମନେପଡୁଛିତ?”” ବାବୁରାମ ମହାରାଜ ହସି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲେ, ତାଙ୍କ କ୍ଷୀଣକଣ୍ତରେ 
ଶୁଣାଗଲା “ ' କୃପା, କୃପା, କୃପା |?? ଓପରଓଳି ପ୍ରାୟ ଚାରିଟାରେ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଢୀ 
ସ୍ଵଧାମକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ । ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଗୁରୁଭ୍ରାତାଙ୍କର ଅନ୍ତନ୍ଧ୍ାନରେ ମହାରାଜ ଉଚ୍ଚସ୍ଵରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ 
ଲାଗି ଲେ । 

ଏପଟେ ୧୯୧୯ ଖୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମୟରେ ସମ୍ବାଦ ଆସିଲା ଭୁବନେଶ୍ବର 
ମଠଗ୍ୃହର ନିର୍ମାଣକାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ପ୍ରାୟ । ମହାରାଜ ଭୁବନେଶ୍ଵର ଯାଇ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ୩୧ 
ତାରିଖରେ ନବନିମିତ ମଠଗୃହର ଉଦ୍‌ ବୋଧନ କଲେ । ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରି ମରୁଭୂମି 
ସଦୂଶ ଜମିକୁ ଫୁଲ ଫଳର ଗଛ ଲଗାଇ ଏପରି ସଜାଇ ଦେଲେ ଯେ ଯେପରି ଗୋଟିଏ 
ତପୋବନ ଗଢ଼ିଉଠିଲା । ମହାରାଜ କହୁଥୁଲେ, “` ସାଧୁବ୍ରହ୍ଚାରୀମାନେ ଏଠାରେ ବସି ଖୁବ୍‌ 
ସାଧନଭଜନ କରିବେ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖୁ ଖୁବ୍‌ ଆନନ୍ଦ କରିବି ।୮” ଏହି ସମୟରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର 
ପ୍ରକୋପ ହେବାରୁ ମହାରାଜ ଗୋଟିଏ ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲି ଶିଷ୍ୟ ସେବକମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା 
ଆରଉଁ ସେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ପୀଡ଼ିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ 
ଗୋଟିଏ ଦାତବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ । 

ଭୁବନେଶ୍ଵର ମଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ମହାରାଜ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଜୀବନରେ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ 
ଅତିବାହିତ କରିବେ ଏହିଭଳି ଅଭିମତ ପ୍ରକାଶ କଲେ । ସେ ଭୁବନେଶ୍ଵର ମଠ ସମ୍ବନ୍ଧରେ 
କହୁଥଲେ, “ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଯୋଗଭୂମି ଆଉ ପୁରୀ ଭୋଗଭୂମି ।'” ଭୁବନେଶ୍ବର ଶିବକ୍ଷେତ୍ର, 
ଗୁପ୍ତକାଶୀ ବୋଲି ଜାଣିବ । ଏଠାରେ ଟିକିଏ ସାଧନଭଜନ କଲେ ଅନେକ ଫଳ ମିଳେ 
ସାଧନଭଜନର ବିଶେଷ ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥାନ-ଧାନ ସହଜରେ ଜମେ | ଏହି ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶରେ 
ମହାରାଜ ଭୋଳା ମନରେ ଚାଲୁଥୁଲେ, ବୁଲୁଥ୍‌ଲେ, ଆନନ୍ଦରେ ବିରାଜ କରୁଥୁଲେ | ନାନାସୁାନରୁ 


୧. ଚନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ଦଭଙ୍କର ସ୍ମ ତିକଥାରୁ । 


୨୧୪ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ସାଧୁବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଓ ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତଗଣ ସେଠାକୁ ଆସୁଥୁଲେ । ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସଦାଳାପ କରି, 
ଉପଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ମହାରାଜ ସେମାନଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ କରୁଥୁଲେ । ଏହି ସମୟରେ ମହାରାଜ 
ଜନୈକ ସାଧୁଙ୍କ ଉପଦେଶ ଦେଇଥୁଲେ, “ଖୁବ୍‌ ଜପ କରିବ, ମନେମନେ ସବୁ ସମୟରେ 
ଶ୍ଵାସ ପ୍ରଶ୍ନାସରରେ ଜପ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ । ଏହା କ୍ରମଶଃ ଅଭ୍ୟାସ ହେଲେ ଜପ ସହଜ ଭାବରେ 
ଚାଲୁ ରହିବ । ଏପରିକି ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଓ ପରେ ସେଇ ଜପହି ଚାଲେ । ଗୋଟିଏ ପିଲା ଯଦି 
ଜପ-ଧାନ ଠିକ୍‌ ଠିକ୍‌ କରେ ତ ତାର ପୁଣ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମଠ ଚଳିଯାଇପାରିବ । 

ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ମଠର ଅଧ୍ଯକ୍ଷ ଶର୍ବାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟରେ କାତର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇଲେ, 
ମାନ୍ଦ୍ରାଜରେ ନବନିମିତ ଛାତ୍ରାବାସ ଭବନଟି ଦ୍ଵାର ଉଦ୍‌ଘାଟନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇରହିଛି, 
ସମସ୍ତେ ମହାରାଜଙ୍କ ଆଗମନ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି । ମହାରାଜ ସମ୍ମତି ଦେବାରୁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ 
ସମ୍ପୂର୍ଣ କରାହେଲା । ମହାରାଜ ଗୁରୁଭ୍ରାତା ସ୍ଵାମୀ ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କୁ ନେଇ ୧୯୨୧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, ଏପ୍ରିଲ 
ମାସ ୧୮ ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ଯାତ୍ରା କଲେ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଞଵାଲ୍‌ଟିଆର୍‌ରେ 
ଓହ୍ଲାଇ ସମୁଦ୍ରତୀରରେ ବଟ୍ବିଲି ରାଜଭବନରେ କିଛିଦିନ ବିଶ୍ରାମ କରିଲେ । ମହାରାଜ କହିଥୁଲେ, 
“ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାମ୍ବିକ ଭାବର ଅନୁକୁଳ ପରିବେଶ ଅଛି । ସାଧନଭଜନ ପାଇଁ ଏପ୍ଥାନ ମଧ୍ଯ 
ଅନୁକୁୂଳ। ଏପ୍ରିଲ ମାସ ୨୫ ତାରିଖରେ ମହାରାଜ ସଦଳବଳେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚୁ 
ଦେଖୂଲେ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ । ମହାରାଜ ଓ ଶି ବାନନ୍ଦଳୀଙ୍କୁ 
ମାଲ୍ୟଭୂଷିତ କରି ଭକ୍ତଗଣ ଜୟଧ୍ଵନୀପୂର୍ବକ ଆନନ୍ଦପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । 

ମେ ମାସ ୧୦ ତାରିଖରେ ମହାରାଜ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନବନିର୍ମିତ ବିରାଟ ଅଟ୍ଟାଳିକାର 
ଦ୍ଵାର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ । ରାମକୁୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ହାତରେ ଗଢ଼ା ଦୁଇ ନିଷ୍ଠାବାନ୍‌ କର୍ମୀ ରାମୁ ଓ 
ରାମାନୁଜଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିଶାଳ ଆକାର ଧାରଣ 
କରିଥୁଲା । ଉଦୂବୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟଶେଷରେ ମହାରାଜ କର୍ମୀ ଦ୍ଵୟଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ଭରି ଆଶୀବାର୍ଦ କଲେ । 
କିଛି ସପ୍ତାହ ପରେ ସେ ସ୍ବାମୀ ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କୁ ନେଇ ବାଙ୍ଗାଲୋର୍‌ ଗଲେ ଏବଂ ସେଠାକାର 
ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରାୟ ଚାରିମାସ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ । 

ମହାରାଜଙ୍କର ଆଦେଶରେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ମଠରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ଆୟୋଜନ ହେଲା । କଲିକତାରୁ 
ମା'ଙ୍କର ପ୍ରତିମା ଅଣାଗଲା । ମହାରାଜଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମହାସମାରୋହରେ ସୁସମ୍ପନ୍ନ 
ହେଲା । ଦକ୍ଷିଣଭାରତର ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ବଙ୍ଗର ବିଖ୍ୟାତ ଅକାଳବୋଧନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରି 
ପରମାନନ୍ଦ ଲାଭ କଲେ । କାଳୀପୂଜା ଦିନ ପ୍ରତିମାରେ ପୂଜା ଅନୁଶ୍ଚିତ ହେଲା । ଏହିଭାବରେ 
ପ୍ରାୟ ମାସାଧ୍କକାଳ ଉତ୍ସବର ଆନନ୍ଦ - ତରଙ୍ଗରେ ଭକ୍ତଗଣ ଅପାର ଆନନ୍ଦରେ ଭାସିବାକୁ 
ଲାଗିଲେ । ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ୧୬ ତାରିଖରେ ମହାରାଜ ଦୁଇଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଓ ତିନିଜଣଙ୍କୁ 
ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟବ୍ବତତରେ ଦୀକ୍ଷାଦାନ କଲେ । କେତେଦିନ ମାନ୍ଦ୍ରାଜରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ପରେ ମହାରାଜ 
ନଭେମ୍ବର ମାସ ୨୧ ତାରିଖ ରାତ୍ରିରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ମଠରେ ପହଞ୍ଚଲେ । 

ଉନବିଂଶ ଶତକର ଶେଷପାଦରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ସଂଘର ଆଦର୍ଶ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାର ପରିଲେଖ 
ରଚିତ ହୋଇଥୁଲା । ବିଂଶ ଶତକର ପ୍ରଥମ ବାରବର୍ଷରେ ଦେଶର ତଦାନୀନ୍ତନ ଅବସ୍ଥାର 


ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସଂଘ ଗୃହିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସବୁ ବଳିଷ୍ଠ ଓ ଦୃଢ଼ କରିଥୁଲା । ଏହା ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ 
ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଜନହିତକର କର୍ମସୂଚୀରେ ପରୋକ୍ଷଭାବରେ ସହଯୋଗିତା କରୁଥୁଲା ଓ ଧୀର 
ପଦକ୍ଷେପରେ ନୂତନ କେତୋଟି ସ୍ଥାନରେ ସେବାକା୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ବିଦେଶୀ ସରକାରଙ୍କର 
କୋପଦୂଷ୍ଟିରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବାପରେ ଅନେକାଂଶ ରେ ସ୍ଵଚ୍ଛନ୍ଦଗତିରେ ମଠ ଓ ମିଶନ ସେମାନଙ୍କର 
କର୍ମପରିଧ୍‌ ବିସ୍ତାର କରିଥୁଲା । ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସେବାକେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ସେବାକାର୍ଯ୍ୟ କିପରି 
ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥୁଲା ତାହା ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ସେବାକେନ୍ଦ୍ରଆଡ଼କୁ ନଜର କଲେ ବୁଝି ହେବ । କାଶୀ 
ସେବାଶ୍ରମ ଓ କନଖଲ୍‌ ସେବାଶ୍ରମରେ ୧୯ ୧୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯଥାକ୍ରମେ ୫,୫୯୬ ଓ ୯,୩୦୮ 
ଜଣ ରୋଗୀନାରୟଣ ଚିକିତ୍ସା ଲାଭ କରିଥୁଲେ । ୧୨ବର୍ଷ ପରେ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ବୂଦ୍ଧିପାଇ 
ହେଲା ଯଥାକ୍ରମେ ୧୩,୨୫୪ ଓ ୩୩,୭୧୭ ଜଣ । ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସେବା ନିମନ୍ତେ, 
ବେଲୁଡ଼ମଠ, ବୃନ୍ଦାବନ, ମେଦୀନପୁର, ବାଙ୍କୁଡ଼ା, ଢାକା ଜିଲ୍ଲାର ସୋନାରଗୀରେ ଓ ରେଙୁଂନ୍‌ରେ 
ସେବାକେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥୁଲା । ଏହି ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ମଧ୍ଯ କାର୍ଯ୍ୟର ବ୍ୟାପକ 
ବିସ୍ତୁତି ଘଟିଥୁଲା । ସ୍ଥାୟୀଭାବରେ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଶ୍ଚିତ ହେଲା ତ୍ରିବାଙ୍କୁର, ହରିପାଦ, କୁଇଲାଣ୍ିରେ | 
ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଓ କଲିକତା ସହର ଅଞ୍ଚଳରେ କର୍ମ ବିଭିନ୍ନଦିଗକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେଲା । ୧ ୯ ୧୫ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ 
ମାଲାୟଲମ୍‌ ଭାଷାରେ ମାସିକ ପତ୍ରିକା ' ପ୍ରବୁଦ୍ଧ କେରଳମ୍‌', ୧୯ ୧୪ ଖ୍ରୀଷ୍ାନ୍ଦରେ ମାନ୍ଦାଳରୁ 
ଇଂରାଜୀରେ ‹ ବେଦାନ୍ତ କେଶରୀ? ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରେ । ' “ ବହୁବାଦିନ? ପତ୍ରିକା ୧୯ ୧୩ ଖରୀଷାକବ୍ଦ, 
ମେ ମାସରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇ ଯାଇଥୁଲା । ଏହି ସମୟର ଇତିହାସ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କଲେ ଦେଖାଯାଏ 
ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଆଡ଼କୁ ସଂଘ ସମଧୂକ ଗୁରୁତ୍ଵ ଆରୋପ କରିଥିଲା । ଗୁରୁକୁଳ ପ୍ରଥାରେ 
ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ ଛାତ୍ରାବାସ, ଆବାସିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଢ଼ିଉଠିଥୁଲା । 
ଏହା ବ୍ଯତୀତ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ବିସ୍ତାର ନିମନ୍ତେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ କାରିଗରୀ ଶିକ୍ଷା 
ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା । ସ୍ଵାମୀ ନିବୈଦାନନ୍ଦଙ୍କର ଦାୟିତ୍ସ୍‌ରେ ଗଠିତ ଛାତ୍ରାବାସ ବଙ୍ଗ 
ପ୍ରଦେଶରେ ଶିକ୍ଷାଳଗତରେ ନୂତନ ଆଲୋକବର୍ଭି କାସ୍ଵରୂପ ହୋଇଥିଲା । ନାରୀ ଶିକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ରରେ 
ସୁସଂଗଠିତ ନିବେଦିତା ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ ଥୁଲା । ମାଳୟ 
ଦେଶରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ, ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଓ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଛାତ୍ରାବାସ, ମାନ୍ଦ୍ରାନରେ ବାଳିକା 
ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଢାକାରେ, ସାରଗାଛିରେ ଓ ସରିଷାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବେଲୁଡ଼ରେ କାରିଗରୀ ଶିକ୍ଷାକେୟ, 
ବରାହନଗରରେ ଅନାଥାଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ । ସେବାକାର୍ଯ୍ୟର ପରିଧ୍ ବିସ୍ତାର ସଙ୍ଗେ 
ସଙ୍ଗେ ଶାସ୍ତ୍ରାଦି ପାଠ ଓ ସାଧନ ଭଜନର ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ ମଠକେନ୍ଦ୍ର ଗଢ଼ିଉଠିଥୁଲା 
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଆଲମୋଡ଼ା ଓ ଶ୍ୟାମଲାତାଲରେ, ବିହାରର ଜାମାତାରାରେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ 
କଲିକତାରେ (ଗଦାଧର ଆଶ୍ରମ) । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବ୍ୟାପକଭାବରେ ଆଭଉ୍ଭତ୍ରାଣ ସେବାକାର୍ଯ୍ୟ 
ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା । ଉତ୍ସବ- ଅନୁଷ୍ଠାନନ/ ପାଠ-ଆଲୋଚନା 
ମାଧ୍ଯମରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଭାବଧାରା ପ୍ରଚାର ହୋଇଥୁ ଲା, ଅନ୍ୟଦିଗରେ ନିରକ୍ଷର ଦରିଦ୍ର 
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ଶିକ୍ଷାବିସ୍ତାର ନିମନ୍ତେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାଦି ଚାଲିଥ୍‌ଲା । ସଂକ୍ଷେପରେ 
କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଆଲୋଚ୍ୟ ସମୟର ଶେଷ ପାଞ୍ଚଛଅ ବର୍ଷ ମଧ୍ଯରେ ସଂଘର ସେବା ଓ 


୨୧୬ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ବୃହତ୍‌ ଆକାର ଧାରଣ କରିଥଲା, ଦେଶ ମଧ୍ଯରେ ନବଜାଗରଣର ଭାବମୂଜି 
ଉଜ୍ସଵଳତର ହୋଇ ଉଠିଥୁଲା । 

ମହାରାଜଙ୍କର ସହଜାତ ଅବସ୍ଥାନ- ଭୂମି ତିନି ଗୁଣର ଅତୀତ ଆନନ୍ଦ- ନିରାନନ୍ଦର ଉର୍ଵରେ 
ଏକ ଅତ୍ୟଯାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲେକ । ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଫେରିବାପରେ ଦେଖାଗଲ। ସେ ଗଭୀର 
ଅନ୍ତର୍ମୁଖଭାବରେ ସର୍ବଦା ବିଭୋର ହୋଇରହିଛନ୍ତି । କେବଳମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା 
ଯେପରିକି ବିଶାଳ-ସଂଘ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥୁଲା । ଯେଉଁ ସେବା-କର୍ମୀଗଣ ସେସମୟରେ 
ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଥୁଲେ, ସେମାନେ ଦେଖୁବାକୁ ପାଉଥୁଲେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଜୀବନର ମୂଳ 
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭଗବାନଲାଭ ବିଷୟରେ ଅଧୁକତର ନିବିଷ୍ଟ । ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଳରେ ରହିଅଛି 
ଅନ୍ତନିହିତ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ସାଧନପୂର୍ବକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଵପତା ଲାଭ କରିବା । ଭଗବାନଲାଭହି ମନୁଷ୍ୟର 
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମହାରାଜ ଏହି ଭାବଟି ଚିରକାଳ ଧରି ରଖ୍ଥୁଲେ | କିଛିବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଗୋଟିଏ ଘଟଣା 
ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଇପାରେ | ୧୯୧୬ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ୫ ତାରିଖ । ବେଲୁଡ଼ମଠର ବୈଠକ 
ଘରେ ମିଶନର ବାସତ୍ସରିକ ସଭା ବସିଅଛି । ସଭାପତି ମହାରାଜ । ସ୍ଵାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦ, ସ୍ବାମୀ 
ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୂତି ମଧ୍ଯ ଉପସିତ ଅଛନ୍ତି । ସ୍ଵାମୀ ଶୁଦ୍ଧାନନ୍ଦ ଆୟବ୍ୟୟର ହିସାବ ପାଠ କରିବା 
ପରେ ମହାରାଜ ସ୍ବାମୀପ୍ରେମାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲେ ଏଥର ତୁମେ ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ଉପଦେଶ 
ଦିଅ ।... ଏମାନେ ଏହି ଦ୍ବିପହର ଖରାରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କଷ କରି ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କ?ଣ 
ଏଇ ଶୁଖୁୂଲା ହିସାବ- ନିକାଶ ଶୁଣିବାପାଇଁ? ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ କିଛି ଅମୃତ ଢାଳିଦିଅ | ସ୍ଵାମୀ 
ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସଭାପତି “ମହାରାଜ”ଙ୍କ ଆଦେଶରେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ । ଛୋଟ ଘଟଣା, 
କିନ୍ତୁ ଖୁବୁ ଭାବବ୍ୟଞ୍ଜକ । ବିବିଧ ସେବାକର୍ମ ଦ୍ଵାରା ସେବ୍ୟର ଓ ସେବକର ଦେହମନର ଉନ୍ନତି 
ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାଣରେ ଅମ୍ତସୁଧା ବର୍ଷଣ କରିବା ଥୁଲା ମହାରାଜଙ୍କ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ । 

ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଯାହାଙ୍କର ରାଜବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରଶଂସା କରିଥୁଲେ, ସ୍ବାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ 
ଯାହାଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ଵ ପଦରେ ଅଧୁସଶ୍ଚିତ କରିଥୁଲେ, ଠାକୁର' ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ତ୍ୟାଗୀ ସନ୍ତାନଗଣ 
ଯାହାଙ୍କୁ ଆଜୀବନ ରାମକୃଷ୍ଣ ସଂଘର ଅଧ୍ଯକ୍ଷ ପଦରେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥୁଲେ, ସେ ଥୁଲେ 
ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଧ୍ଯାମ୍ବଗୁରୁ, ଅନ୍ୟଦିଗରେ ରାମକୃଷ୍ଣ- ବିବେକାନନ୍ଦ- ଯୁଗପ୍ରବତ୍ଭନର 
ପ୍ରଧାନ ନାୟକ । ଅବତାରବରିଷ୍ଠ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଧର୍ମସଂସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କ 
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୦୮ ଞ୮15ଷ10୮." ` ୧୯ ୨ ୨ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତବର୍ଷରେ ତଥା ସାରା ବିଶ୍ବରେ ରାମକୃଷ୍ଣ- 


୧. ଓଡିଆ ଅନୁବାଦ : ପ୍ରକୃତପକ୍ଷରେ, ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯଦି ତାଙ୍କ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ମହତ୍‌ ଆଦର୍ଶ ଜଗତରେ 
ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରସ୍ବରୂପ ବୋଲି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଦର ଓ ସ୍ନେହର ପାତ୍ର ହୋଇଥାଆନ୍ତି, ତେବେ 
ତାଙ୍କର ( ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର) ପରିକଳ୍ପିତ ଧର୍ମସଂସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଦାୟିତ୍ସସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ଥାନ 
ପୂରଣର ଯୋଗ୍ୟପାତ୍ର ବୋଲି ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ମଧ୍ଯ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର କମ ଆଦରଣୀୟ ନ ଥଲେ । 


ଲୋକ ନାୟକ ରାଇ 


ବିବେକାନନ୍ଦ ଭାବବିପ୍ଲ୍‌ବର ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ ଆଲେଚନା କଲେ ସଂଗଠକ ଓ ନାୟକ 
ସ୍ବାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କର ଭାସ୍ଵର ଜୀବନର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରାଯାଇପାରେ । ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ସରେ 
ହ ବହୁକଥୁତ ଅଥଚ ଅବ୍ୟବହୃତ ଗୀତୋକ୍ତ କର୍ମଯୋଗର ପୁନରୁଜ୍ଜୀବନ ଓ ଶି ବଜ୍ଞାନେ ଜୀବସେବାର 
ଆଦର୍ଶ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବାର ଦେଖାଯାଇଥୁଲା । ଏହି ନେତୃତ୍ଵର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ 
ସମ୍ବନ୍ଧରେ ୫୮୫୮୦୯୫୮୯ 66୮୮ ପତ୍ରିକା ଲେଖୂଅଛି ଗଭୀର ଜଳମଗ୍ନ ଶିକାସ୍ତୁପ ବିଶ୍ରାଳ 
ଦୁର୍ଗପ୍ରାସାଦକୁ ଅନାୟାସରେ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ସେମିତି ଥ୍ଵଲା ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରକୃତି । 
ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଅନ୍ତର୍ଜଗତ ମଧ୍ଯରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥୁଲେ, କେବଳ ମାତ୍ର ସେମାନେ 
ହି ତାଙ୍କପରି ଅଧ୍ୟାମ୍ବ ଚରିତ୍ରର ଗୋପନଶକ୍ତି ଏବଂ ତାର ଗଭୀର ତାପୂର୍ଯ୍ୟ କେତେକାଂଶ୍ରରେ 
ଧାରଣ କରିପାରିବେ | ` 

ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଣୀ, ‹(‹ଭଗବାନ ଦର୍ଶନର ଯେଉ ଆନନ୍ଦ ତାର ନାମ 
ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ।୮୮” ଏହା ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ ସ୍ବାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିସ୍କୁଟ ହୋଇଥଲା । 
ନିତ୍ୟସିଦ୍ଧ ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଯେମିତି ଅରଣି କାଠ ଟିକଏ ଘଷିଦେଲେ ନିଆଁ ବାହାରେ, ପୁଣି ନ 
ଘଷିଲେ ମଧ୍ଯ ନିଆଁ ବାହାରେ”, ସର୍ବଦା ଭଗବତ୍‌ ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର, ସାମାନ୍ୟ ଟିକିଏରେ 
ଉଦ୍ଦୀପନ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମନ ବାହ୍ୟଜଗତର ସମ୍ବନ୍ଧ ଛିନ୍ନ କରିଦିଏ, ଜାଗତିକ ରୀତିନୀତିର 
ସହିତ ପରିଚିତ ଆମକୁ ସ୍ଵଭାବତଃ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ମନ 
ନେଇ କିପରି ବିପୁଳ ଏକ ଭାବଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୂତ୍ଵ କଲେହ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର 
ଉତ୍ତର ମଧ୍ଯ ଖୋଜିପାଇବା ପାଇ ମହାରାଜଙ୍କର ନେତୁତ୍ଵର ପ୍ରଧାନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲୋକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ 
ଭୂମିକା ହି ମହାରାଜଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ । 

ସଂଘର ଅଙ୍ଗସବୁ, ନବୀନ ପ୍ରାଚୀନ ଯେ ଯେଉଁଠାରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟେକେ 
ଜାଣିଥିଲେ ସମ୍ପଦରେ ବିପଦରେ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧ୍‌ ମହାରାଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ 
ରହିଛନ୍ତି । ଦୀର୍ଘକାଳ ବ୍ୟବହାରରେ “' ମହାରାଜ” ଶବ୍ଦଟି ନିଗୂଢ଼ ପ୍ରେମ ଓ ଆଧ୍ୟାମ୍ମିକତାର ଭାବରେ 
ମଣ୍ଡିତ ହୋଇଥୁଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକେ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ମୂଲ୍ଯ ଅନୁଭବ କରୁଥଲେ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୁତ 
ହୃଦୟରେ “ସବୁକିଛି ପାଇବାର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଆକାଂକ୍ଷାରେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଥୁଲେ । 
କର୍ମବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ ନିମନ୍ତେ, ବ୍ୟକ୍ିଗତ ଜୀବନରେ ପଥ ନିଦ୍ଦେଶ 
ପାଇବା ଆଶାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ମହାରାଜଙ୍କର କୂପାଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥୁଲେ । 
ମହାରାଜଙ୍କର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟର ଅନ୍ତରାଳରେ ଅନ୍ତଃସଲଲୀଳା ଫଲ୍‌ଗୁ ଭଳି ପ୍ରବାହିତ ପ୍ରେମ ଆସ୍ଵାଦନ 
କରିବା ଆଶାରେ ମହାରାଜଙ୍କର ନିକଟବର୍ତୀ ହେବାର, ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗଲାଭ କରିବାର କୌଣସି 


ସୁଯୋଗ ଉପସିତ ହେଲେ ତାହା ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥୁବଲେ । 
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୨୧୮ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଲୋକ ସଂଗ୍ରହାର୍ଥେ ଯେଉଁସବୁ ମହାପ୍ରାଣ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କର୍ମପଦ୍ଧତି ଏକ 
ପ୍ରକାର ହୁଏ ନାହିଁ । ଭଗବଦ୍‌ ଭାବରେ ଅନୁରକ୍ତ ମହାରାଜଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧସତ୍ତ୍‌ ମନ ସ୍ଵଭାବତଃ ହି 
କର୍ମର ରଜଃ କଣାରାଶିରେ ଯେପରି ଲିପ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥୁଲା । ତଥାପି ସେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ 
ପ୍ରଶାନ୍ତ ମନ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ପଚିଶ ବର୍ଷରୁ ଅଧୂକ ରାମକୃଷ୍ଣ ବିବେକାନନ୍ଦ ଭାବ ଆନ୍ଦୋଳନର 
ନେଚ଼ୃତ୍ଵ ନେଇଥଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିଚାଳନାଧୀନରେ କର୍ମ ଓ ଉପାସନାର ସୁନ୍ଦର ସମନ୍ଵୟ 
ସାଧ୍ତ ହେବାରୁ ଧର୍ମସଂଘଗର ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ରଚିତ ହୋଇଥୁଲା । ମହାରାଜଙ୍କର 
ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତି, କାର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁକିଛି ମଧ୍ଯରେ ପରିସ୍ଫଟ ହୋଇଅଛି ତାଙ୍କର ବାଣୀ, 
“ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭଗବାନ ଲାଭ, କର୍ମ ଜୀବନର ଉଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ | ତେବେ ନିଷ୍ନାମ କର୍ମ 
ଖୋଟିଏ ଉପାୟ । ସାଧନ କରି ଆଗେଇ ଯାଅ । ସାଧନ କରୁକରୁ ଆଗେଇ ଗଲେ ଶେଷରେ 
ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଛଶ୍ଵର ହିଁ ବସ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ ଅବସ୍ତୁ ।”” ଅଧ୍ଵନାୟକଙ୍କର ଏହି ବାଣୀ ରୂପାୟନର 
ମୂଳ ରହସ୍ୟ ସଂଘର ଅଙ୍ଗ ସବୁ ଦେଖ୍‌ବାକୁ ପାଉଥୁଲେ ମହାରାଜଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନରେ । ତାଙ୍କର 
ଅପାପବିଦ୍ଧ ମନ ଲଇଶ୍ଵରଙ୍କର ଚିନ୍ତାରେ ସଦା ନିଯୁକ୍ତ ଥୁଲା । ଏପରିକି, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି 
କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାପୃତ ରହୁଥୁଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ଯ ତାଙ୍କ ମନର ସାମାନ୍ୟ ଅଂଶମାତ୍ର କର୍ମରେ 
ନିୟୋଜିତ ହେଉଥିଲା । ସେ ଶିଷ୍ୟ ଓ ସେବକମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଥୁଲେ ଯେ, ମନର 
ବାରଅଣା ଅଂଶ ଇଶ୍ଵରଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ରଖୁ ମାତ୍ର ଚାରିଅଣା ମନ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ 
ସୁଚାରୁ ଭାବେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କରାଯାଇ ପାରେ । ଧର୍ମସଂଘରେ ନର ନାରାୟଣ ସେବା, ପ୍ରଚାର 
ଇତ୍ୟାଦି ଯାବତୀୟ କର୍ମ ଛଶ୍ଵରକୈନ୍ଦ୍ରିକ ହେବ, ଏହି ଭାବଟି ମହାରାଜ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଶ୍ଵର 
ସେବାକର୍ମୀର ହୃଦୟରେ ଗୁଛି ଦେଇ ଥଲେ । ମହାରାଜଙ୍କର ଏହି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ଗୁରୁତ୍ଵ 
ବୁଝାଯାଇପାରେ ବୈଦାନ୍ତିକ ସ୍ଵାମୀ ତୁରୀୟାନନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉକ୍ତିରୁ । ସେ ମହାରାଜଙ୍କର 
ମହାସମାଧ୍ର ସମ୍ବାଦ ପାଇ ଆକ୍ଷେପ କରି କହିଥୁଲେ, ‹ “ଆଜିଠାରୁ ମିଶନରେ ଧର୍ମକୁ ଧରି କର୍ମ 
କରିବା ଶେଷ ହୋଇଗଲା !”? ` 

ମହାରାଜଙ୍କ ନେତୃତ୍ବର ଅନ୍ୟତମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ସେ ସ୍ଵୟଂ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ନ ହୋଇ ମଧ୍ଯ 
ତାଙ୍କର ଅଧ୍ଧାମୂ ଶକ୍ତିରେ ଯୋଗ୍ୟ ସେବା- କର୍ମୀଦଳ ସଂଗଠନ କରି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଓ 
ଉସ୍ବାହ ଯୋଗାଇ ଦେଇ, ସବୋପରି ସେମାନଙ୍କର ଆମ୍‌ ବିକାଶର ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଉଦବୁଦ୍ଧ କରି 
ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିଜ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇ ନେଉଥୁଲେ । ଶ୍ରୀମାତା ଠାକୁରାଣୀ 
ମଧ୍ଧ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହର “ରାଖାଇ” ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନୁରୂପ ଅଭିମତ ପୋଷଣ କରୁଥୁଲେ । ସେ 
କହିଥୁଲେ, ‹“ ରାଖାଲର ସେ ଭାବ ନୁହେଁ | ଝଞ୍ଜଟ ବୋହି ପାରେନା | ମନେ ମନେ ପାରିବ ବା 
କାହାକୁ ଦେଇ କରେଇ ପାରିବ । ରାଖାଲର ଭାବହିଁ ଅଲଗା ।”'? ସଂଘର କର୍ଣ୍ଧାର ରୂପେ ସେ 
ସାମଗ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ବିବେଚନା କରୁଥୁଲେ, ସାମଗ୍ରିକ କଲ୍ୟାଣ ଆଡ଼କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁ 
ତ୍ୟାଗୀ ବା ଗୃହସ୍ଥ ସବୁ ସେବା କର୍ମୀଙ୍କର ମୂଳ ଯେ ଧର୍ମଜୀବନ ତାକୁ ପୁଷ୍ଟ କରିବା ଉପରେ ସେ 


୧. ସ୍ଵାମୀ ପ୍ରବୋଧାନନ୍ଦଙ୍କର ସୁ ,ତିକଥା | 
୨. ଶ୍ରୀଶ୍ରୀମାୟେର୍‌ କଥା, ୨ୟ ଭାଗ ୧୫୬ | 


ଲୋକ ନାୟକ 5 


ଗୁରୁନ୍ଵ୍‌ ଆରୋପ କରୁଥୁଲେ । ସେ ବିଶ୍ବାସ କରୁଥୁଲେ¬ ମଣିଷର ମୂଳ .ଚାହିଦା ହେଉଛି ତାର 
ଅଧ୍ାମ୍ମକ୍ଷୁଧା । ଏହାକୁ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରିଲେ ତାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ 
ସହଜରେ ହୋଇଯାଏ ; ସେତେବେଳେ ହିଁ ତା ପକ୍ଷରେ ପ୍ରକୃତ ଲୋକହିତକର କର୍ମ କରିବା 
ସମ୍ଭବ ହୁଏ । ଦେଖାଯାଏ, ସେ ପ୍ରଥମ ଆଠ ନଅ ବର୍ଷ ବ୍ୟତୀତ ପରବର୍ୀ କାଳରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ୍ଯ 
ଭାବରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହେଉ ନଥୁଲେ। ତା ସତ୍ତ୍ଵେ ମଧ୍ଯ ସେ ସବୁ ସ୍ତରର 
ସେବା-କମ୍ମୀଗଣଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପରିଚାଳକ ଓ ପ୍ରେରଣାଦାତାରୂପେ ବିରାଜ 
କରିଥୁଲେ | 

ମହାରାଜଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣହସ୍ତ ସ୍ଵାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ନେତୃତ୍ସର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ 
କହିଥ୍ଲେ, ' ମହାରାଜ ଥୁଲେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିଚାଳକ, ମଠର ଅଧକ୍ଷ ପଦର କଦୃତ୍ସ ଦ୍ବାରା 
ନୁହେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥୁଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ-ଶକି ଦ୍ବାରା ।?' ମହାରାଜଙ୍କର 
ବାମହସ୍ତସ୍ଵରୂପ ମଠ ବିଭାଗର ପରିଚାଳକ ସ୍ଵାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରରେ ଲେଖୁଥୁଲେ, ` 
“ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ମହାରାଜ ପ୍ରଭୂତିଙ୍କୁ ସ୍ନେହରେ ଭଲପାଇ କିଣି ନେଇଥୁଲେ, ମହାରାଜ ମଧ୍ଯ 
ସେହି ସ୍ନେହରେ ଅନ୍ୟର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିଛନ୍ତି । ସେଥୁପାଇଁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ପିଲାମାନେ 
ଯେଉଁଠାକୁ କହିଲେ ଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରାଣଦେଇ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତିକ କେବଳ ସ୍ଵେହ ଯୋଗୁଁ ।”” ସହକର୍ମୀ 
ଗୁରୁଭ୍ରାତାମାନଙ୍କର ଅଭିମତରୁ ଜଣାଯାଏ, କିପରି ଅତି ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ଯକ ସେବା-କର୍ମୀ ନେଇ 
ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ କର୍ମ-ଯଜ୍ଞ ସଂଗଠନ ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥିଲା | 

ମହାରାଜଙ୍କ ନାୟକତ୍ଵର ଅନ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆମ୍ବାରାମ ମହାରାଜଙ୍କ 
“'ଉଦାସୀନବଦାସୀନମସକ୍ତଂ ତେଷୁ କର୍ମଷୁ' ଭାବରେ ଅବସାନ | ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ବ କାଳର 
ଉତ୍ତରାଦ୍ଧରେ ଏହି ଭାବଟି ବିଶେଷ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସବୁ ଉଚ୍ଚ ଭାବର ସମଝଦାର 
ଥୁଲେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଗୁରୁ ଭ୍ରାତଗଣ । ସ୍ଵାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରରେ ” ଲେଖୁଥୁଲେ, ଦେଖ 
ତୁମେ ଯାହା ଲେଖୁଛ, ତା ଠିକ୍‌ ମୁଁ ବହୁତ ବୁଝି ପାରୁଛି । କତ୍ତା ହୋଇ ମଧ୍ଯ ଅକତ୍ତା ଭାବରେ 
ରହିବାକୁ ହୁଏ । ମହାରାଜ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସ୍ଵାମୀ ମୋତେ ଏଇଟାକୁ କିଛି ଅଂଶରେ ଧାରଣା କରାଇ 
ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଆବ୍୍‌ତି କରେ ।”? ଏହି ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ 
ଶକ୍ତି ବଳରେ ମହାରାଜ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସଂଘ- ଦେହର ସବ୍ର 
ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥୁଲା । 

କର୍ମ ଓ ଉପାସନା, ଏଇ ଦୁଇଟି ଭାବ ପରସ୍ପର ସହଯୋଗୀ ନ ହୋଇ ପ୍ରତିଯୋଗୀ 
ରୂପେ ସାଧୁ- କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମଧରେ ଦେଖାଦେବାରୁ କେତେବେଳେ କେମିତି ହତାଶାର ଭାବ 
ଆସିଅଛି। ୧୯୧୬ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ଗୋଟିଏ ଘଟଣା । ବିଭିନ୍ନ କମ୍ମ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟ 
ବ୍ୟତୀତ ଆର୍ଭତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁ ସେବା- କର୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ହେଲା । ଦୁଭିକ୍ଷ ନିବାରଣ 
କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ସାଧନ ଭଜନର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏଇ ଆଳରେ ଅନେକ ସେବା- କର୍ମୀ 
ଦ୍ବିଧା କରୁଥାଆନ୍ତି । ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ସ୍ଵାମୀ ଶୁଦ୍ଧାନନ୍ଦଜୀ ସଂଘ ଅଧ୍ଯଧକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ୟାଟି କୁ 


୯ 5 == = 
୧. ୧୧।୮୮୧୯ ୧୬ ତାରିଖରେ ବେଇୁଡ଼ ମଠରୁ ଲିଖ୍‌ତ 
୨. ୯1୮। ୧୯ ୧୬ ତାରିଖରେ ବେଲୁଡ଼ ମଠରୁ ଲଖ୍ତ | 


୨୨୦ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ଜଣାଇଲେ । ସେଦିନ ଥୁଲା ଫେବୃୟାରୀ ମାସ ୨ ତାରିଖ । ଅପରାହ୍ନ 
ଚାରିଟା ବେଳେ ମଠର ସବୁ ସାଧୁବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନେ ମହାରାଜଙ୍କ ଘରର ସମ୍ମୁଖ ବାରଣ୍ଡାରେ 
ସମବେତ ହେଲେ। ସ୍ବାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଓ ସ୍ବାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦ ମଧ୍ଯ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ । 
ସମୀପାଗତମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମହାରାଜ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, “' ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ତୁମମାନଙ୍କ 
ଭିତରୁ କେହିକେହି କହୁଛନ୍ତି, ମିଶନର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନର ଅନ୍ତରାୟ-- ରିଲିଫ୍‌ ଓାର୍କ ଇତ୍ୟାଦି 
କରିଲେ ଆ୍ଯାମ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହୁଏନାହିଁ ।..... ଆମମାନଙ୍କର ଭାବ ତୁମେମାନେ ବୁଝି ପାରନାହି । ` 
ତୁମମାନଙ୍କର ଉଚିତ ¬ ଭାବଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା । ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଏ କଥା ବାରମ୍ବାର କୁହେ ଏବଂ 
ଏବେ ମଧ୍ଯ ଜୋର କରି କହୁଛି ଯେ, ଦୁଭିକ୍ଷ ନିବାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ଯ 
କରିବାକୁ ଯାଅ, ସକାଳ ¬ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏବଂ କମି ଶେଷରେ ଥରେ ଥରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବ 
ଜପ-ଧାନ କରିବ 1..... ତୁମ ଆଖୁ ଆଗରେ କି ଭୟାନକ ଲଢ଼େଇ (ଇଉରୋପରେ) ହେଉଛି 
ଦେଖୁ ପାରୁନାହଁ? ସେମାନେ ସ୍ବଦେଶ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ- ପୁତ୍ର, ଭୋଗବିଳାସ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜ 
ନିଜର ଯୁବ-ଶରୀର ଉସ୍ର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେମାନେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ଯ ଗୋଟିଏ ମହତ୍ତର 
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ- ଭଗବାନ ଲାଭ ପାଇଁ, ଜଗତର ହିତ ପାଇଁ - ଘରଦ୍ବାର ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଠାକୁରଙ୍କ 
ପାଖରେ ମନପ୍ରାଣ ସବୁ ସମର୍ପଣ କରିଛ, ତଥାପି କର୍ମରେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛ! ସ୍ଵାମୀଜୀ 
ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଥୁଲେ, ଆରେ, ବହୁଜନହିତାୟ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ୁ ଯଦି ବୃଥାରେ ବି ଯାଏ--ଏମିତି 
ଭାବିବୁ ହଁ ଗଲେ ଯାଉ । କେତେ ଜନ୍ମତ ଏମିତି ଆଳସ୍ୟରେ ବୃଥା ଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ 
ନହେଲେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଗଲୀ, ଭୟ କଅଣ ? ଆଉ ଭୟର ମଧ୍ଯ କାରଣ ନାହି |”? 
ମହାରାଜଙ୍କ ମୁଖରୁ ଅଭୟବାଣୀ ଶୁଣି ଓ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସମସ୍ତେ ସଭା ତ୍ୟାଗ 
କଲେ, ସେବାକର୍ମ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ । 

ବହୁଚୋରୀ ଖେଳରେ ଖେଳାଳିମାନେ ଯେପରି ବୁଢ଼ୀ ଆଡ଼କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୂୁଥାଆଚ୍ରି, ତ୍ୟାଗୀ 
ଓ ଗୃହସ୍ଥ ସେବା- କର୍ମୀବୃନ୍ଦ ସେପରି ଠାକୁରଙ୍କର ମାନସ ସନ୍ତାନ ମହାରାଜଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ 
ରଖୁ ପ୍ରାଣପଣ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥୁଲେ । ସବୁ କର୍ମ-ଯଜ୍ଞର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥଳରେ କର୍ଣ୍ଣଧାର ମହାରାଜ 
ଅଚଞ୍ଚଳ କୂଟସ୍ଥ ଭଳି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥୁଲେ । ଅନ୍ୟପଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଦେଖାଯିବ ବୈଷୟିକ 


୧. ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମନେପଡ଼େ ୧୯୨୧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ତା୧୪ ଜାନୁଆରୀରେ ସ୍ଵାମୀ ତୁରୀୟାନନ୍ଦଜୀଙ୍କର ବାଣୀ ସେ 
କହିଥୁଲେ, ' “ଅନେକେ ଧାନଠାରୁ ଏହି ସବୁ କର୍ମକୁ ନୀଚ ବୋଲି ଜାଣନି, ସେମାନେ ଏହାର ମାନେ ବୁଝନ୍ି 
ନାହିଁ, ନିଜର ଖିଆଲରେ ଏପରି କହନ୍ତି । ... ସର୍ବଭୂତରେ ଆମତ୍ମଦର୍ଶନ କରି ସ୍ଵାମୀଜୀ ଏହାକୁ ପ୍ରବର୍ତନ କରିଛନ୍ି, 
ଲୋକେ ଏହାକୁ ବୁଝି ଯାରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେଇ ପୁରୁଣା କଥା ଚକଟିବା - ଧାନ ଜପ ନେଇ ରହିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି । 
ତିନିଦିନ ଠିକ୍ସିଠିକ୍‌ ନାରାୟଣ ସେବା କରିଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉପଲବୁଧ୍‌ ହୋଇଯିବ । ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ 
ପ୍ରାଣେ ପ୍ରାଣେ ବୁଝିଛନ୍ତି । ...ରୋଗୀବୋଲି ମନେକରି, ନାରାୟଣ ବୁଦି ନାହିଁ ସେଥୁପାଇଁ ହୁଏନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 
ପ୍ରକୃତପକ୍ଷରେ କଅଣ ସମସ୍ତେ ନାରାୟଣ ନୁହନ୍ତି ? ଭଶ୍ଵରଃ ସର୍ବଭୂତାନାଂ ହୃଦ୍‌ ଦେଶେହର୍ଜୁନ ତିଷ୍ଠତି”--ତୁମେ 
ଦେଖୁବାକୁ ପାଅନାହିଁ ତାହାତ ତୁମର ଦୋଷ । 

୧. ଧମ ପ୍ରସଙ୍ଗେ ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ପୃ: ୭୦-୭୩ | 


ଲୋକ ନାୟକ ୨୨୧ 


୧ ୨୯ ୬୮8 


ସମସ୍ୟାର ଟକିନିଖୁ ବିଷୟ ନେଇ କେହି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ସେ ବିଶେଷ 
ଉପକୃତ ହେଉଥଲା । ମଠ ବା ମିଶନର କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଜମି ନିର୍ବାଚନ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣର ପରିକଳନା, 
ସମୟ ସମୟରେ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ଵାର ବା ଘରର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗର ନକ୍ସା ପ୍ରଭୁତି ବିଷୟରେ ମହାରାଜ 
ତାଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ରଚି ଓ ବହୁଦର୍ଶୀର ଅଭିଜ୍ଞତା ନେଇ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି କର୍ମକର୍ତାଗଣ ତାକୁ 
ମଥାପାତି ଗ୍ରହଣ କରି ନେଉଥୁଲେ । ସ୍ଵାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦଙ୍କ ଭଳି ଅଭିଜ୍ଞ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମଧ୍ଯ ପ୍ରତ୍ୟେକ 
ଗୁରୁତ୍ସପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମ ନିମନ୍ତେ ମହାରାଜଙ୍କର ଉପଦେଶ - ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଅପେକ୍ଷା କରୁଥୁଲେ । ବେଲୁଡ଼ରେ 
ମାତୃ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ମନ୍ଦିରର ସାଧାରଣ ନକ୍‌ସା, ଚୂଡ଼ାଭାଗର ବିଶେଷ ନକ୍ଆସା ସବୁ 
କିଛି ବାଙ୍ଗାଲୋରକୁ ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠା ହେଉଥଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ପାଇଲା 
ପରେ ଯାଇ ନିମ୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥୁଲେ । ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମକୁ ମହାରାଜ ଯାଉଥୁଲେ, 
ସେଠାରେ ଫ୍ରୁଲଫଳର ବଗିଚା କରିବାକୁ ନିଙ୍ଦେଶ ଦେଉଥିଲେ, ନାନାସ୍ଥାନରୁ ଗଛ ସଂଗ୍ରହ କରି 
ଦେଉଥୁଲେ ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ଗଛର ଯନ୍ନ ନେବାକୁ ହେବ ତାହା ମଧ୍ଯ ଶିଖାଇ ଦେଉଥୁଲେ । 
ବର୍ତମାନର ମଠ ଓ ମିଶନର ପ୍ରାୟ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁବାକୁ ମିଳେ କିଛି ସବୁଜ ଭୂମିଖଣ୍ଡ ଓ 
ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ସଂଗୃହୀତ ଫୁଲଫଳର ଗଛ । ଆଶ୍ରମଗୁଡ଼ିକର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ବେଶ ମହାରାଜଙ୍କର 
ଇଚ୍ଛାର ପ୍ରତିରୂପାୟନ ମାତ୍ର । ଯେତେବେଳେ ବି କେହି କୌଣସି ବିଷୟରେ, କୌଣସି ଜଟିଳ 
ସମସ୍ୟା ନେଇ ମହାରାଜଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ, ସେ ଗହସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସାଧୁଭକ୍ତ ହୂଅନ୍ତୁ 
ମହାରାଜଙ୍କର ଭୂୟୋଦର୍ଶନ ଜନିତ ପରାମର୍ଶ ରେ ଚମତ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଦୂରଦର୍ଶୀ ମହାରାଜଙ୍କର 
ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନେ ଉପକାର ପାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ମହାରାଜଙ୍କର ଗଭୀର 
ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଷ୍ଟି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ଉପାୟ ନିର୍ଦେଶ କରିଦେଉଥୁଲା । ଏହିସବୁ 
ବିବିଧ କାରଣରୁ, ନବୀନ, ପ୍ରାଚୀନ ସମସ୍ତେ ନାନା ବିଷୟରେ ମହାରାଜଙ୍କର ନିର୍ଦେଶ, ସର୍ବୋପରି 
ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୋଧ କରି, ପ୍ରାଣରେ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରୁଥୁଲେ । ସମସ୍ତଙ୍କ 
ମଧ୍ଯରେ ଏହି ଧାରଣାଟା ବଦ୍ଧମୂଳ ଥୁଲା ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ମୂର୍ତ ରୂପ ତାଙ୍କର ମାନସ ପୁତ୍ର 
ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହିକ ଓ ପାରତ୍ରିକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ¬ ତାଙ୍କରି ମଧ୍ଯ ଦେଇ ଠାକୁର ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ 
କରୁଛନ୍ତି । ମହାରାଜଙ୍କର ଉକ୍ତି, ‹“ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କର ହିଁ କାର୍ଯ୍ଯ- ଠାକୁର ସଂଘ ଭିତରେ 
ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତ ନପାଇ ମୁଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ ୮୮” ଏହି ଆଶା-ଭରସାର 
ବାଣୀ ଶୁଣି ସ୍ତମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ମୁଖାପେକ୍ଷୀ ହେଉଥୁଲେ । 

ନେତୃକ୍ଵର ଭୂମିକାରେ ମହାରାଜଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥଲା । ସେ କାହାରି 
ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଭାର ଅର୍ପଣ କଲେ ତାକୁ ବିଶ୍ଵାସ କରି ଷୋଳ ଅଣା ନିର୍ଭର କରୁଥୁଲେ । 
ଆଶ୍ରମ ପରିଵାଳନା ବା ଆଉଁତ୍ରାଣ ସେବା ବା ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ବା ସମାନ୍ୟ ଯେ କୌଣସି 
କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେବା- କର୍ମୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ଵାସ କରୁଥୁଲେ, ଅଗାଧ ସ୍ଵାଧୀନତା ଦେଉଥ୍‌ଲେ, 
ଏହା ଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବା- କର୍ମୀ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ପରିଶ୍ରମ କରି କର୍ମଟିକୁ ସୁଚାରୁରୂପେ 
ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ସଚେଷ୍ଟ ହେଉଥୁଲେ । ମହାରାଜଙ୍କର ବିଶ୍ଵାସର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ 
ଯନ୍ଵବାନ୍‌ ହେଉଥୁଲେ । କାଶୀରେ ସାଧୁ- କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଅନୁସୃତ 


୨୨୨ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ନୀତିଟି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହିଥୁଲେ, “ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିଏ, ନିଜ ନିଜର ଭାବ ନେଇ 
ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତୁ । ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ପାରୁନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ।୫୮ ( ସାହାଯ୍ୟ ) 
କରେ ।”°୧ ସେବା" କର୍ମୀମାନଙ୍କର ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ବାସ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିକାଶରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ 
କରେ, ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ଦକ୍ଷତା ଓ ଆତ୍ମନିଭରଶୀଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ସଂଘ ଅଧକ୍ଷ ମହାରାଜଙ୍କର 
ଅନୁଞ୍ଜା ପ୍ରତିପାଳିତ ହୋଇ ସଂଘର କର୍ମଯଜ୍ଞ ନିଜସ୍ଵ ଧାରାରେ ଉଚ୍ଚମାନ ରଖ୍‌ ଚାଲୁଥାଏ । 

ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟରେ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିମାପଗତମୂଲ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ତାହାର ଗୁଣଗତ ମୂଲ୍ୟ 
ଥିଲା ପ୍ରଧାନ । କେଉଁ ସେବା- କର୍ମୀ, “କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲା? ଅପେକ୍ଷା ସେ କିପରି ଭାବରେ 
ତାହା କଲା ' ଏହି ମୂଲ୍ୟାୟନ ଥିଲା ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁରୁତ୍ଵପୂଣ୍ଠ । ମହାରାଜଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ 
ପ୍ରଚ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ-ଜପଧ୍ୟାନ/ ପୂଜାପାଠ, ସ୍ମରଣ ମନନ ସବୁକିଛି ଥୁଲା 
ଜୀବନ ବିକାଶର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୟାସ । ପୂଜାପାଠ ବା ରୋଗୀର ସେବା ଶୁଶ୍ରୁଷା ଜୀବନରୁ 
ବିଚ୍ଛିନ୍ର କିଛି ନୁହେଁ। ସବୁ କର୍ମ ଓ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵର ଉନ୍ମେଷ ଘଟୁଅଛି । 
ଦିନେ ସକାଳେ ମହାରାଜ ହଠାତ୍‌ ଜଣକୁ ଡାକି କହିଲେ, ' ଯାଅ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏ 
ଆଳୁର ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ନେଇ ଆସ, ଦେଖେ ଆଜି ଭୋର୍‌ରେ କାହାର ଠିକ୍‌ ଠିକ୍‌ ଧ୍ୟାନ 
ହୋଇଥୁଲା । ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଗୋଟିଏ କରି ଆଳୁର ଚୋପା ଛଡ଼ାଇ ଆଜଳୁଗୁଡ଼ିକୁ 
ଏକତ୍ର କରି ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇଗଲେ । ସେ ସବୁକୁ ଦେଖୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଆଳୁ ଉଠେଇ 
ଧରିଲେ ଏବଂ ଘୋଷଣା କଲେ, ଯେଉ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ ଆଳୁର ଚୋପା ଛଡ଼ାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କରହିଁ ଠିକ୍‌ 
ଠିକ୍‌ ଧ୍ୟାନ ହୋଇଛି । ପରେ ଜଣାଗଲା, ଧ୍ାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସ୍ଵାମୀ ଶୁଦ୍ଧାନନ୍ଦ । ଏହି ଛୋଟ ଘଟଣାରୁ 
ଜଣାପଡ଼େ - କିପରି ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମହାରାଜ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କରୁଥୁଲେ । 

ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟଯରେହିଁ ଦେଖାଯାଏ ମହାରାଜ ବ୍ୟକ୍ତି- ସାଧକ ଓ ସଂଘର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ 
ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖୁଛନ୍ତି । ସକଳ କର୍ମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଭିମୁଖୀ ହେଉଥୁବାରୁ, 
ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ଯରେ ସେ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରଖି ଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାନୀୟ 
ହୋଇ ରହିଯାଇଛି । ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଷୟଟି ଆଲୋଚନା କଲେ ବୁଝିବାକୁ 
ସୁବିଧା ହେବ । 

ଥରେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁରେ 
ମର୍ମାହତ ହୋଇ ମଠକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ କିଛିଦିନ ଆସି ସାଧୁସଙ୍ଗ କରୁଥାଆନ୍ତି । ସାଧୁସଙ୍ଗ 
ଫଳରେ ତାଙ୍କ ମନରେ କଲ୍ୟାଣ ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ଘଟିଲା । ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନର ଜନ କଲ୍ୟାଣ 
ବ୍ରତ ସହିତ ଅଧ୍କତର ପରିଚୟ ଲାଭ କରି ସେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଶନର 
କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦାନ କରିବାକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ । ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ଆବେଦନରେ କୋମଳ ହୃଦୟ 
ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀ ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ହୋଇ ଉଠିଲେ । ଦିନେ ସେ ଅବସର ସମୟରେ ଦାତା ମନର 
ଭାବ ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କଲେ । ନିକଟରେ ଦୃଷ୍ଟ ଆପାତତଃ ହିତକର ଚିନ୍ତାଜାଲ 
ଭେଦପୂର୍ବକ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଦୂରଦୂଷ୍ଚି ରେ ସବୁକିଛି ବିଚାର କରି ଦେଖୁୂଲେ । ସେ ବୁଝି 


୧. ଧର୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗେ ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ପୃ: ୧୧୨ | 


ଲୋକ ନାୟକ ୨୨୩ 


ପାରିଲେ, ଶୋକରେ ମୁହ୍ୟମାନ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟ ନିତାନ୍ତ ସାମୟିକ । ଏହି ଦାନ 
ଗ୍ରହଣ କଲେ ଦାତା ପରେ ଏହି ଦାନ ପାଇଁ ଅନୁଶୋଚନା କରିବେ ଓ ଦାନ ମାନସିକ ଯାତନା 
ଭୋଗିବେ। ମହାରାଜ କିନ୍ତୁ ଏହି ସତ୍ୟଟି ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ, ଉପରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟ 
ରଞ୍ଜତ ମନର ସାମାନ୍ୟ କଣିକା ଗୁରୁଭ୍ରାତାଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଲେ । ସେ ଜୋଡ଼ହସ୍ତ ହୋଇ 
ଗୁରୁଭ୍ରାତାଙ୍କୁ କହିଲେ, '‹ “` ବାବୁରାମଦା, ସାଧୁସଙ୍କ କରି ଲୋକଟିର ମନରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଉଦୟ 
ହେଲା, ଆଉ ତାର ସଙ୍ଗ କରି ଆମର ବିଷୟ-ବୁଦି ହେବ ?”? କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ଦାନର ପ୍ରସ୍ତାବ 
ପ୍ରତ୍ୟାଖାତ ହେଲା । 

ଜାଗତିକ ଦୃଷ୍ଟି ରେ ମଧ୍ଯ ସଂଘର ଭିଭିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାପାଇଁ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଭୂୟୋଦର୍ଶନ 
ଜନିତ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ କହୁଥୁଲେ, “ତିନି ପୁରୁଷ ପରେ କେମିତି ରହିବ ଚିନ୍ତା କରି ଯାଇ ଏହିସବୁ 
କାମ କରିବାକୁ ହୁଏ ।”” ତାଙ୍କର ଏହି ସୁଗଭୀର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ସହିତ ସମ୍ୟକ୍‌ ପରିଚୟ ଥୁଲେ 
ବୁଝିହେବ ସେ କାହିକି ବେଳେବେଳେ କୌଣସି ଦାତାର ବିରାଟ ଦାନ ପ୍ରତ୍ୟାଖାନ କରିଛନ୍ତି, 
ପୁଣି ବେଳେବେଳେ ନିମ୍ନ ମଧ୍ଯବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ସାମାନ୍ୟ ଦାନ ମଧ୍ଯ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବା 
ନିଜେ ମଧ୍ଯ କୌଣସି କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅର୍ଥଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି 
ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ଗଭୀରତା ନେଇ ସେ ଜମି ନିର୍ବାଚନ, ଗୃହ ଆଦି ନିର୍ମାଣ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ 
ତାଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ଅଭିମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ । ଫଳରେ ତଦନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାଧାନ କରି 
ସେବ- କର୍ମୀଗଣ ପ୍ରତ୍ୟାଶାର ଅଧୁକ ସୁଫଳ ଲାଭ କରି ଆ ନନ୍ଦିତ ହେଉଥୁଲେ । 

ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରୁ ଯେମିତି ଉତ୍ତରାଧ୍କାର ସୂତ୍ରରେ ମହାରାଜ ଲୋକ ଚିହ୍ନିବାର 
ଅସାଧାରଣ କ୍ଷମତା ଆୟତ୍ତ କରିଥୁଲେ । କେତେବେଳେ ବା ଉପସ୍ଥିତ ବ୍ଯକ୍ତିର ଶାରୀରିକ 
ଲକ୍ଷଣ ଆଦିକୁ ବିଚାର କରି, କେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦେଖ୍‌ ତାହାର ଅନ୍ତରରାଜ୍ୟର 
ପରିଚୟ ପାଉଥୁଲେ । ବ୍ୟକ୍ତିର ସହଜାତ ପ୍ରବଣତା ଅନୁସାରେ କାହାକୁ ସାଧନଭଜନରେ ଜୋର୍‌ 
ଦେବାକୁ କହୁଥୁଲେ, କାହାକୁବା ଦାୟିତ୍ଵପୂଣ୍ଠ ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ କରୁଥ୍ଲେ, ପୁଣି 
କାହାକୁ ବା ଶାସ୍ତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ ଉସ୍ସାହ ଦେଉଥୁଲେ କାହାରି ବା କଣ୍ତସ୍ଵର ମଧୁର ଜାଣି 
ସ୍ତୋତ୍ର ଆଦି ଆବୃତ୍ତି କରିବାକୁ କହୁଥୁଲେ । କାହାରିବା ସ୍ଵର, ତାଳ- ବୋଧ ଅଛି ଦେଖ୍‌ ଅଭିଜ୍ଞ 
ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ନିକଟକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଠାଉଥୁଲେ । ତାଙ୍କର ସବୁକାର୍ଯ୍ୟ, ଶିକ୍ଷାଦୀକ୍ଷା ସବୁ ବିଷୟରେ 
ଠାକୁର-- ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଥ୍ଲା ଆଲୋକ ବର୍ଭିକା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧକ- କର୍ମୀଙ୍କ ଜୀବନରେ 
ଅମୃତର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରାଇବା ଥୁଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । 

ସ୍ଵାଭାବିକ ଭାବରେ ସଂଘନାୟକ ମହାରାଜଙ୍କୁ ବହୁବିଧ ଶାସନ ଓ ଶୋଧନ ସମସ୍ୟାର 
ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ହେଉଥୁଲା । ଶାସନ- ଶୋଧନ ବ୍ୟାପାରରେ ମଧ୍ଯ ମହାରାଜଙ୍କର ଅନବଦ୍ୟ 
ସ୍ଵକୀୟତା ତାଙ୍କର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମୟ ଚରିତ୍ରକୁ ଉଦ୍ସଳ କରିଅଛି । ଶାସନ ¬ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଷୟରେ 
ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଘଟଣା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ । 

ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ଜନୈକ ଶିଷ୍ୟ ତ୍ୟାଗ ଓ ସେବାର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ନରନାରାୟଣ 
ସେବାରେ ଆତ୍ମ ନିୟୋଗ କରିଥୁଲେ । ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରୁ ଓ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଗୁଣରୁ କର୍ମରେ 
ସଫଳତା ଆସିଥିଲା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଥିଲା ; କିନ୍ତୁ ଜଟିଳ କର୍ମ ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କର 


୨୨୪ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


କର୍ମଯୋଗର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କର୍ମ- ଭୋଗର ଅଭିମୁଖୀ ହୋଇଥିଲା | ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବୁଝି ପାରି 
ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦୂରରେ କୌଣସି ନିର୍ଜନସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ସାଧନ ଭଜନ କରିବା 
ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ । ସାଧକ ମହାରାଜଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଓ ସେଥ୍ଵରେ 
ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହେଲେ । 

ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର କର୍ମ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଜୋର ଦେଉଥିଲେ ; ତା ଠାରୁ 
ଅଧ୍ଧକ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଉଥୁଲେ ଧର୍ମ ଜୀବନ ବିକାଶ ଉପରେ । ଥରେ ମହାରାଜ ଜଣେ ନବୀନ 
ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କିଛିଦିନ ପରେ ଦେଖୁବାକୁ ପାଇ ଦୁଃଖୂତ ହେଲେ; ବୁଝିଲେ ଯୁବକ ଜଣକ କର୍ମ- 
ବିପାକରେ ପଡ଼ିଅଛି । ମହାରାଜ ସେବା କର୍ମ-କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଧାନ ସନ୍ନ୍ଯାସୀଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, 
“ଏଇ ପିଲାଟିକୁ ତୁମ ପାଖକୁ ପଠେଇଥୁଲି କ”ଣ କିରାଣୀ ତିଆରି କରିବା ପାଇ ?”? 

ଆଉଥରେ ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜନୈକ ଅଳ୍ପବୟସ୍କ ସାଧୁଙ୍କୁ କମ୍ମରେ ଅବହେଳା 
କରିଥୁବା ନିମନ୍ତେ ତିରସ୍କାର କରୁଥୁଲେ । ତାହା ମହାରାଜଙ୍କର କଣ୍ତ ଗୋଚର ହେଲା । ସେ 
ପ୍ରବୀଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ଡାକି କହିଲେ, “ଠିକ୍‌ କହିଛ, ପିଲାଟି କାମରେ ତୁଟି କରି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି, 
ସେଥୁପାଇଁ ତାକୁ ଗାଳି ଦେବା ତୁମର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ । ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ତାକୁ କେବେ ପଚାରିଛ, ସେ 
ନିଚ୍ଚ ପ୍ରତି କତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିଛି କି ନାହିଁ ? ତାକୁ. କେତେବେଳେ ପଚାରିଛ ସେ ନିୟମିତ 
ଧ୍ଧାନଢପ କରେ କି ନାହିଁ ବା ଇଶ୍ଵରଲାଭ ପଥରେ କୌଣସି ବାଧା ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ? 
ପିଲାଟାର ମନର ଉନ୍ନତିଠାରୁ କଣ ମିଶନର କାମଟା ବଡ଼ ହେଲା ?”? କର୍ମ-ନିଷ୍ଠାମ କର୍ମ ଭଶ୍ଵର 
ଲାଭର ସହାୟକ, କିନ୍ତ କର୍ମର ସହିତ ନିୟମିତଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ମନନ ଉପାସନାଦି 
ନ କରିଲେ କର୍ମ ନିଷ୍କାମ ହେବା କଠିନ, ବରଂ ଠାକୁର ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର କର୍ମ ଉପଲକ୍ଷ କରି 
ଅହଂତା- ମମତାର ଖାତ ଗଭୀର ହୋଇଯାଏ, ସେ ନିଜେ କରିଥିବା ଖାତରେ ପଡ଼ି ସେବା- 
କର୍ମୀ ଅନେକ ଦୁର୍ଭୋଗ ଭୋଗ କରେ । ସେଥୁପାଇ ମହାରାଜ କର୍ମର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆଖ୍‌ 
ଆଗରେ ରଖ୍‌ କର୍ମ କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି । 

ଭାବର ତରଙ୍ଗ ଦୂରକୁ ନିକଟ କରେ । ଭାବସୂତ୍ର ଅବଲମ୍ବନ କରି ସଂଘର ଅଙ୍ଗସବୁ 
ଏକତ୍ର ଗ୍ରଥୁତ । ସେଇ ଭାବସୂତ୍ରର ଗ୍ରଛି ଦୃଢ଼ ହୁଏ ପ୍ରଧାନତଃ ନିଷ୍କାମ ପ୍ରେମ ଦ୍ଵାରା । ନବୀନ 
ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ, କିଛି ନୃତନ ନିୟମ କାନୁନର ସଂଯୋଜନା ନିମନ୍ତେ 
ଅନୁରଦ୍ଧ ହେଲେ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ସ୍ଵଭାବ ମଧୁର କଣ୍ତରେ କହିଥ୍ଲେ, ' “ସ୍ଵାମୀଜୀ ଆମପାଇଁ 
ନିୟମ କାନୁନ ତିଆରି କରିଯାଇଛନ୍ତି । ଆମର ଆଉ ନୂଆକରି କିଛି ନିୟମ ଜୋଡ଼ିବାକୁ ହେବନାହିଁ । 
'ଅଧ୍‌କ ପ୍ରେମ ବିତରଣ କର, ବେଶୀ ଭକିଲାଭ କର, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଲାଭ ପଥରେ 
ସାହାଯ୍ୟ କର ।””° ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ତର୍ଜୀବନ ଗଭୀର ଓ ଧର୍ମମଣ୍ଡିତ ହେଲେ ବହିର୍ଜୀବନ ମନକୁ ମନ 
ସୁସଂଗଠିତ ହୁଏ । ସଂଘଜୀବନରେ ମଧ୍ଯ ଏହି ନୀତିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାରେ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ବିଶ୍ଵାସ 
ଥୁଲା | 
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ଲୋକ ନାୟକ ୨୨୫ 


ନାନାପ୍ରକାର ଦୋଷତ୍ତୁଟି ଅସମ୍ପୂର୍୍ତା ନେଇ ମଣିଷ । ସେହିସବୁ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାର 
ବାଧା ଅତିକ୍ରମପୂର୍ବକ ମଣିଷ ଯେଉଁଥୁରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦିଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବ, ସେ ଶାରୀରିକ, 
ମାନସିକ ଓ ଆଧ୍ଯାମ୍ମିକ ବିକାଶ ସୁସମନ୍ସୟ ଭାବରେ କରି ଯେମିତି ଅଭୀଷ୍ଟ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର 
ହୋଇପାରିବ--ମହାରାଜ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ସ୍‌ ଦେଉଥ୍ଲେ । ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏତ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ 
ଅନୁଯାୟୀ ସାମାନ୍ୟ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିଲେ; ତେବେବି ତାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଇଶ୍ଵରାଭିମୁଖୀ କରିଦେଇ, 
ତାହାକୁ ଉସ୍ବାହ ଓ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଦେବା ଥୁଲା ମହାରାଜଙ୍କର ପରିଚାଳନାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ । 
ସାଧାରଣତଃ ସାଧକ କରୀର ଭୁଲ ତୁଟି ସେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ସାଧୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବା ଗୃବହସ୍ଥ 
ଭକ୍ତ କାହାରିବି ବଡ଼ରକମର କୌଣସି ଦୋଷତ୍ରୁଟି ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନଗୋଚର ହେଲେ ସେ ସେହି 
ବ୍ଯକ୍ତି ଉପରେ ସଜାଗ ଦୃଷ୍ଟି ରଖୁଥୁଲେ ; ତାକୁ ସ୍ବାଧୀନତାର ଲମ୍ବା ଦଉଡ଼ି ଛାଡ଼ିଦେଉଥୁଲେ 
ଯେଉଥରେ କି ସେ ନିଜର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରି ନେଇ ପାରିବ । କେତେବେଳେ ବା 
ସେ ଇଙ୍ଗିତ, ହସ-ତାମସା ମଧ ଦେଇ ଦୋଷୀ ବ୍ଯକିିର ତୁଟି ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଥୁଲେ, 
କେତେବେଳେ ବା ଦୋଷୀ ବ୍ୟଗକ୍ତକୁ ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ଜ୍୍ଟାଇ ଦେଇ ଆମ୍ବ ସଂଶୋଧନରେ 
ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ପୁଣି ସେଇ ବ୍ଯକ୍ତି ହତାଶ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ତାହାକୁ ସଦୁପଦେଶ ଦେଇ 
ଉସ୍ବାହ ଦେଉଥୁଲେ, ସାନ୍ସ୍ଵନା ଦେଉଥୁଲେ । ଦୟା ଓ କ୍ଷମା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଶାସନର ଧାରା । 
ସବୋପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ଓ ସ୍ନେହ ଶିଷ୍ୟ- ସେବକମାନଙ୍କର ଦୋଷଦୁଟି 
ସବୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରାଇ ନେଉଥଲା । ମହାରାଜଙ୍କ ନିର୍ମଳ ସ୍ନେହ ମଳୟ ପ୍ରବାହରେ ସକଳ ସେବବବ୍ଧନ୍ଦ 
ଚନ୍ଦନ ବୃକ୍ଷରେ ପରିଣତ ହୋଇ ନରନାରା।ୟଣ ସେବାରେ ଆମ୍ମନିୟୋଗ କରି ଧନ୍ୟ 
ହୋଇଯାଉଥୁଲେ । 

ଦରଦୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଶାସନ କରିବାର ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଆମେ ଅନ୍ୟ 
ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବା । ୧୯୦୩ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ଶେ ଷଭାଗ । ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚି ମାଞ୍ଚଳର କର୍ମ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ 
ପରିଦର୍ଶନ କରି ମହାରାଜ ମଠକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି । ମଠକୁ ଫେରି ଶୁଣିଲେ ଯେ କାଶୀ 
ସେବାଶ୍ରମର ଜନୈକ ସେବା- କର୍ମୀ ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ସେବାଶ୍ରମ ନାମରେ 
ନାନାସ୍ଥାନରୁ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜେ ଆତ୍ମସାତ୍‌ କରିଛି । ଅବିଳମ୍ବେ ଖବର କାଗଜ ମାଧ୍ଯମରେ 
ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରି ଦିଆଗଲା । ଏଥୁରେ ବିଶେଷ ସୁଫଳ ନ ହେବାରୁ ତାକୁ ଧରିବା 
ପାଇଁ ଲୋକ ଲଗାଇ ଦିଆଗଲା । ସେଥୁରେ ମଧ୍ଯ ବିଫଳ ହେବାରୁ ଅଗତ୍ୟା ଅଦାଲତରୁ ଗିରଫ 
ପରଞ୍ଚାନା ଜାରି କରାଗଲା । ଆସାମୀ ଦିନାଜ୍‌ପୁରରେ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସେଇ 
ସମୟରେ ତାକୁ ଗିରଫ କରାଗଲା । ମିଶନ ତରଫରୁ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଥୁଲେ ବୋଧାନନ୍ଦ ଓ 
ସାକ୍ଷୀ ଥିଲେ ସ୍ବୟଂ ମହାରାଜ । ସେମାନେ ମଠରୁ ଏବଂ ଚାରୁବାବୁ କାଶୀରୁ ଖାତାପତ୍ର ନେଟ୍ଟ 
କୋର୍ଟରେ ହାଜିର ହେଲେ । ପ୍ରଥମେ ଆସାମୀ ନିଜର ସବୁ ଅପରାଧ ଅସ୍ଵୀକାର କଲେ । 
ତାପରେ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ଦେବାପାଇଁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଯିବାରଦେଖ୍‌ ସେ ଅନୁଶୋଚନାରେ 
କାନ୍ଦି ପକାଇଲା ଏବଂ ନିଜର ସବୁ ଅପରାଧ ସ୍ଵୀକାର କଲା, ମହାରାଜଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ 


୨୨୬ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ହେଲା ନାହିଁ । ଅନୁତପ୍ତ ଦୋଷୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ସଜା କମାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା । ଆଇନତଃ 
ଏହା ସମ୍ଭବପର ନ ହେବାରୁ ଦଣ୍ଡ ଲଘୁ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତିନିମାସର ବିନାଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ 
ହେଲା । ଢୟାର ସାଗର ମହାରାଜ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପରେ ମଠରେ ଆସି ରହିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି 
ମଧ୍ଯ ଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେ ସେଇ ସୁଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରି ନଥୁଲା । 

ଧର୍ମସଂଘର ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଆଧ୍ୟାମ୍ମିକ ସମ୍ପଦ, ସେଇ ସମ୍ପାଦ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସଂଘର 
କଣ୍ଠରଧାର ମହାରାଜ ଯେମିତି ବ୍ୟକ୍ତିଜୀବନ ସେମିତି ଗୋଷ୍ଠୀଜୀବନକୁ ଦୂଢ଼ ନୈତିକ ବୁନିୟାଦ 
ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସୀ ହୋଇଥୁବଲେ । ନୈତିକ ସ୍କଳନ ବା ନୀତିବହିଭ୍ଭୂତ ଆଚରଣ, 
ଯାହା ସଂଘଜୀବନକୁ କୌଣସି ଭାବରେ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ ସେ ତା ସହିତ ଆପୋଷ 
ମୀମାଂସା କରୁନଥୁଲେ ; ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାରାଜ ଥିଲେ ନିର୍ମମ, କଠୋର । କେତୋଟି ଘଟଣା 
ଉଲ୍ଲେଖ ପୂର୍ବକ ବିଷୟଟିର ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ । 

୧୯୧୩ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ଘଟଣା । ମଠର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଯେଉଠି ଉଠା ପାଇଖାନା ଥୁଲା 
ତାର ସଂଲଗ୍ନ କିଛି ଜମି ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ହେଲା । ଜମିର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଏକ ହଜାର ଟଙ୍କା । 
ଭକ୍ତ ରାମକୃଷ୍ଣ ବାବୁଙ୍କର ମା ମାସକ ମଧ୍ଯରେ ଅର୍ଥ ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଅବିଳମ୍େ 
ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କଲେ ଜମି ଖଣ୍ଡକ ହାତଛଡ଼ା ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥୁଲା । ମଠର ତତ୍ତ୍ଵାବଧାୟକ 
ସ୍ବାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ କଲିକତାରେ ଥୁବା ସ୍ଵାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଲେ । ମିଶନ 
ମଶ୍ରୁ ସାମୟିକ ଭାବରେ ସେହି ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ | ସବୁ ବିଷୟ ଶୁଣି ସାରଦାନନ୍ଦଜୀ 
ସଂଘାଧ୍ଧକ୍ଷ ମହାରାଜଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ଅପେକ୍ଷାରେ ତାଙ୍କୁ କାଶୀକୁ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ଲେଖୁ 
ଜଣାଇଲେ । ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟରୁ ଉତ୍ତର ଆସିଲା ଯେ, ସେ ବରଂ ସଂଘାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଛାଡ଼ି 
ଦେବାକୁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି, ତେବେବି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗଛିତ ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ପାଇଁ 
ବ୍ୟୟ କରିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେ । ତ୍ରସ୍ତ ସ୍ଵାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଲେଖୁ 
ଜଣାଇଲେ ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ବୋଲି ବିଶେଷ ବିବେଚନା ପାଇଁ ମହାରାଜଙ୍କର 
ଅନୁମତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥୁଲେ । ସଂଘର ନୀତି “ମାଛ କଉଡ଼ିରେ ଶାଗ କିଣା ବା ଶାଗ କଉଡ଼ିରେ 
ମାଛ କିଣା ଚଳିବ ନାହିଁ” ସ୍ମରଣ କରାଇ ମହାରାଜ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଯେ, କିଛିଦିନ 
ମଧ୍ଯରେ ସେ ମଠକୁ ଆସି ଅର୍ଥର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବେ । କିଛିଦିନ ଭିତରେ ସେ କଲିକତାକୁ 
ଆସି ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ ପୂର୍ବକ ସେହି ଜମି କ୍ରୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ । ମହାରାଜଙ୍କର ଏହି 
ଆଚରଣ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନଜିର ହୋଇ ରହିଅଛି । 

ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା । ଭୁବନେଶ୍ଵର ମଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠା“ ହୋଇଅଛି । ନବପ୍ରତି ଷ୍ଠିତ ଦାତବ୍ୟ 
ଚିକିସ୍ଵାଳୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଉଁପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କର ସେବା କରି ଜନପ୍ରିୟ ହୋଇଛି । ଡାକ୍ତର ରତିକାନ୍ତ 
ବାବୁଙ୍କର ଏକନିଷ୍ଠ ସେବା ଦେଖ୍‌ ମହାରାଜ ଖୁବ୍‌ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି । ରତିକାନ୍ତବାବୁ ଯେମିତି 
ଛୋଟକାଟିଆ ଅସ୍ଫ୍ରୋପଚାର କରିପାରିବେ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମହାରାଜଙ୍କର କୃପାପ୍ରାପ୍ତ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ 
ପୋଲିସ କମ୍ମଚାରୀ ( ଡି. ଆଇ. ଜି) ସଖୀଚାନ୍ଦ ବାବୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରର ପ୍ରୟୋଳନୀୟ ପ୍ରାଥମିକ 


ଯନ୍ତ୍ରପାତି କ୍ରୟ ନିମନ୍ତେ ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ଦାନ କଲେ । ମହାରାଜ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ପରିଭ୍ରମଣ 
ପରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆସି ବାସ କରୁଥୁଲେ । ସେ ସମୟରେ ଦିନେ ଭୁବନେଶ୍ଵର ମଠର କର୍ମ କତ୍ତାଙ୍କୁ 
ପଚାରି ଜାଣିଲେଯେ, ଅ ସ୍ତ୍ରୋପଚାରର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବିଶେଷ ପ୍ରୟୋଜନ ନ ହେବାରୁ ସେଇ ଅର୍ଥ 
ଦେଇ ଦୁଃସ୍ଥମାନଙ୍କର ଓଁଷଧପତ୍ର କିଣି ଦିଆ ହୋଇଛି । ଦାତା ଯେଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି, 
ତଦୂଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥୁବାରୁ ମହାରାଜ ଅତିଶୟ ବିରକ୍ତ ହେଲେ। ସେ 
ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅନତି ବିଳମ୍ବେ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ତରରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ମଠରୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ପଠାଇଦେଲେ । 
ଏସବୁ ଦୂଷ୍ଟାନ୍ତୁରୁ ଜଣାଯାଏ କିପରି କଠୋର ନୀତିନିଷ୍ଠା ଉପରେ ଭିଭି କରି ମହାରାଜ ଧର୍ମ 
ସଂଘର ବିରାଟ ସୌଧ ଗଢି ତୋଳିଥିଲେ । 

ସେ ଯେପରି ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଉଥୁଲେ, ସେପରି ସେବାକର୍ମରେ 
ନିଯୁକ୍ତ ସେବକଗଣଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଦିଗରେ ବିଶେ ଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଥୁଲେ । କର୍ମଉନ୍ମାଦନା 
ବଶତଃ ସେବା-କର୍ମୀ ଅନେକ ସମୟରେ ବିନୟ ଓ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଇତ୍ୟାଦି ଭୁଲିଯାଆଡ୍ତି, କ୍ରମେ 
ଅହଂଙ୍କାର ଜାତ ପଙ୍କରେ ପଡ଼ି ଅଶେଷ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରନ୍ତି, ସେଥୁପାଇ ଅନ୍ତଦୂଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ 
ମହାରାଜ କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଏହି ସବୁ ଭୁଲତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଯନ୍ନ ନେଉଥ୍ଲେ । 
୧୯୧୯-୨୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଅଞ୍ଚଳରେ ତିନୋଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଉଭ ସେବାର କାର୍ଯ୍ୟ 
ଚାଲୁଥାଏ; ସେବାକାର୍ଯ୍ୟର ତତ୍ତ୍୍‌ବଧାୟକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥୁଲେ । ଭକ୍ତ ସଖୀଚାନ୍ଦ 
ବାବୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରଚୁର ଧୋତି ଶାଢ଼ୀ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଉ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ବିତରଣ କରିବା 
ପାଇଁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଆଣି ଦେଲେ । ବସ୍ତ୍ରାଭାବରେ ଖୁବ୍‌ କଷ୍ଟ ପାଉଥୁବା କେତେଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର 
ଗୋଟିଏ ତାଲିକା ସଖୀଚାନ୍ଦବାବୁ ତତ୍ତ୍ଵାବଧାୟକ ମହାରାଜଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇ ସେଇ ଦୁଃସ୍ଥ 
ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବସ୍ତ ବିତରଣ ନିମନ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କଲେ । ସେହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ 
କହିଲେ, ‹‹ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଖବର ନ ନେଇ, ଆପଣ ବସ୍  ଦେଇଛନ୍ି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ 
କଥାରେ ବସ୍ତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ବିତରଣ କରିପାରିବୁ ନାହି । ମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ଯାହାକୁ ଦେବା ସାବ୍ୟସ୍ତ 
ହେବ ତାଙ୍କୁହିଁ ଦିଆହେବ ।”' ଏହି ରୂଢ଼ ଆଚରଣରେ ସଖୀଚାନ୍ଦବାବୁ କ୍ଷୁନ୍ନ୍ର ହେଲେ, କାହାକୁ 
କିଛି ନ କହି ସେ ଫେରିଗଲେ । ଘଟଣାଟି “କାନକୁ କାନ ହୋଇ ମହାରାଜଙ୍କ କାନକୁ ଗଲା । ସେ 
ଭାରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଓ ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କଲେ । ସାଧୁ କର୍ମୀ ନିବେଦନ 
କଲେଯେ, ସେ ମିଶନର ନିୟମ କାନୁନ୍‌ ମାନି ଚଳୁଛନି ମାତ୍ର । ବିରକ୍ତ ହୋଇ ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ 
କହିଲେ, “ଶିଷ୍ଟାଚାର ମାନିବା ମଧ୍ଯ ମିଶନର ନିୟମ, ତାହା ମାନିଲ ନାହିଁ କାହିଁକି ¢ ଭଲ 
ଭାବରେ କଣ କୁହାଯାଇପାରି ନଥାନ୍ତା ଯେ, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ବ୍ୟବସ୍ଥାଦି କରିବି ଏବଂ ପ୍ରୟୋଜନ 
ହେଲେ କଂଣ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଜଣା ଯାଇନଥାନ୍ତା?ହ” ” ଏହିଭଳି ଭାବରେ ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ 
ତିରସ୍କାର କଲେ । ମହାରାଜଙ୍କର ଆଦେଶରେ ସେ ଯାଇ ସଖୀଚାନ୍ଦବାବୁଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମାଭିକ୍ଷା 
କଲେ । ସଖୀଚାନ୍ଦବାବୁ ଲଜିତ ହୋଇ ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ, ““ଆପଣ ଏ 
କଅଣ କଲେ, ମହାରାଜ ସେ ପରା ସାଧୁ ମଣିଷ |'' ମହାରାଜ କହିଲେ, “ନା ଠିକ୍‌ ହୋଇଛି, 


ଅହଙ୍କାର ହୋଇ ଯାଇଥୁଲା । ` ' 


୨୨୮ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


୬୫ ୬୮୫ ୬୮ 


ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଚରଣ ସଂଶୋଧନରେ ମହାରାଜ କୌଣସି ନିଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ 
ପ୍ରୟୋଗ କରୁନଥୁଲେ। ଅନ୍ତଦ୍ରୁଷ୍ଟା ମହାରାଜ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ତାର ପ୍ରୟୋଜନ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ 
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦି କରୁଥୁଲେ । ଏହି ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଆଚରଣ ନିୟମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ଯ ସତ୍ୟ । 
ନରନାରାୟଣ ସେବାକୁ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଅହଂତା- ମମତାର ଜାଲରେ ରେଶମୀ 
ପୋକ ଭଳି ନିଜେ ବଦ୍ଧ ହୁଏ ଓ ସମଭାବାପନ୍ନ ଅନ୍ୟକୁ ବଦ୍ଧ କରେ । ଅହଂକାରରେ ମତ୍ତ ହୋଇ 
ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯାଏ । ଏଇ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାରାଜ ଯେଉଁ ସମାଧାନ ଦିଅନ୍ତି 
ତା ଯେ କେବଳ ସୌଷ୍ଠବ ଓ କଲ୍ୟାଣକର ବିବେଚିତ ହୁଏ ତାହା ନୁହେ, ତାହା ବୈଚିତ୍ର୍ଯରେ 
ଅତୁଳନୀୟ ଓ ଅନୁକରଣୀୟ ମଧ୍ଯ ହୁଏ । କାଶୀ ସେବାଶ୍ରମ ଓ ଅଦ୍ଵୈତ ଆଶ୍ରମକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି 
ଯେ ମନାନ୍ତର ଓ ଜଟିଳତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥୁଲା ତାହା ଆଲୋଚନା କଲେ ବକ୍ତବ୍ଯ ବିଷୟ 
ପରିସ୍ତଟ ହେବ । 


କାଶୀରେ ସେବାଶ୍ରମ ଓ ଅଦ୍ଵୈତ ଆଶ୍ରମର ଅଧ୍ବାସୀମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ମଧ୍ଯରେ 
ମନାନ୍ତର ଓ ବାଗ୍‌ବିତଣ୍ଡାର ତୀବ୍ରତା ଜଟିଳ ଆକାର ଧାରଣ କରିଥଲା । ୧୯୧୯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର 
ଶେଷଭାଗରେ ସ୍ବାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦ କାଶୀରେ ଦୁଇମାସ ବାସ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କମୀ ସହିତ 
ସହାନୁଭୂତି ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା କରି ଓ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସ୍ବାମୀ 
ତୁରୀୟାନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା କରି ଗୋଟିଏ କର୍ମସୂଚୀ ନିରୂପଣ କରିଲେ । ସମସ୍ତଙ୍କ 
ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାରୁ, ମନେ ହେଲା ତାହା ଅଧୁକାଂଶଙ୍କର ମନଃପୂତ ହୋଇଛି । 
ପ୍ରାଚୀନକର୍ମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯୁରୁ କେତେଜଣ ଅଭିମତ ପ୍ରକାଶ କରିଲେ, ସେହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିଷୟରେ 
ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଜୀଙ୍କର ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଉଚିତ, ସେ ଅନୁମୋଦନ କଲେ କାହାରି 
ଆଉ ଆପଭି ରହିବ ନାହିଁ । ସାରଦାନନ୍ଦଜୀ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଓ ଆଲୋଚନା ଆଦି ବିସ୍ତୃତ କରି 
ଲେଖୂ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ, ମହାରାଜ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ ସାରଦା ନନ୍ଦଜୀ ଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ 
ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ସମର୍ଥନ କଲେ । ସମସ୍ତେ ସଂଘାଧ୍ଯକ୍ଷଙ୍କର କଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ । ୧୯୨୦ 
ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ୧ ତାରିଖରେ ଦେଖାଗଲା ଅଦ୍ଧୈତାଶ୍ରମର କେତେଜଣ ପ୍ରାଚୀନ 
ସାଧୁ ସାରଦାନନ୍ଦଜୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ । 
ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଶୁଣି ନିରଭିମାନ ସାରଦାନନ୍ଦଜୀ, ଉପସ୍ଥିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ବୟସରେ 
କନିଷ୍ଠ ହେଲେ ମଧ୍ଯ ହାତଯୋଡ଼ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, “ “ଅତୀତରେ ଯାହା 
ଘଟିଛି ଭୁଲିଯାଅ । ଠାକୁର ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସି ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣା ନେଇ 
ନିଜନିଜ ମଧ୍ଯରେ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି କରନାହିଁ । ତୁମମାନଙ୍କୁ ହାତଯୋଡ଼ି କରି କହୁଛି, ତୁମେମାନେ 
ପରସ୍ପରକୁ ବିଶ୍ବାସ କର, ଅନ୍ତରଦେଇ ଭଲପାଅ । ତାହାହେଲେ ଦେଖୁବ ସବୁ ଘଟଣା ସମାଧାନ 
ହୋଇଯିବ ।”” ଅଭିଯୋଗକାରୀଗଣ ମଥା ଅବନତ କରି ଜଣେ ଜଣେ ସେଇ ସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗ 
କଲେ । କ୍ରମେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବାର ତିନି ସପ୍ତାହ ପରେ ସ୍ଵାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦ 
କଲିକତାକୁ ଫେରିଆସିଲେ । ବିବଦମାନ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ସାମୟିକ ଭାବରେ ଶାନ୍ତ ହେଲେ 


ଟ୍‌ ୭୧୫୧ ଜ୍ଵ୍‌ 


ମଧ୍ଯ, କିଛିଦିନ ମଧ୍ଯରେ ପୁନରାୟ ଅଶାଚ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା । ଏପରିକି ସେଇ ଅଶାନ୍ତି ଝଡ଼ର 


ଲୋକ ନାୟକ ୨୨୯ 


ଧୂଳି-ବାଲି ବେଲୁଡ଼ମଠର ଶାନ୍ତି ବିଘ୍ରିତ ହେବାର କାରଣ ହେଲା। ସ୍ଵାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦ ଏଥର 
ଅନନ୍ୟୋପାୟ ହୋଇ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଏଇ ଘଟଣାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇଲେ । 
ମହାରାଜ ସମ୍ମତ ହେବାରୁ ସେମାନେ ଉଭୟ କାଶୀଧାମରେ ୧୯୨୧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଜାନୁଆରୀ 
ମାସ ୨୦ ତାରିଖରେ ପହଞ୍ଚଲେ । ମହାରାଜଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା । 
ନବୀନ, ପ୍ରାଚୀନ କର୍ମୀ ଯେଉଁମାନେ ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, ମହାରାଜ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ 
ସାଧନ ଭଜନ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ପୂଜା, ଜପ, ଧାନ, ଶାସପାଠ ଭଜନାଦି 
ନୂତନ ଉତ୍ସାହରେ ଦୁଇ ଆଶ୍ରମରେ ଅନୁଶ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ, ମହାରାଜ 
କାହାକୁ ବି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର କଥା କହିଲେ ନାହିଁ କି ପଚାରିଲେ ମଧ୍ଯ ନାହି । ଜାନୁଆରୀ ମାସ 
୩୦ ତାରିଖ, ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମତିଥୁ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଲା । ମହାରାଜ ଉଦାରହସ୍ତରେ ପଇତ୍ରିଶ 
ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଓ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଦୀକ୍ଷା ଦାନ କଲେ । ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ସମସ୍ତେ 
ମାତି ଉଠିଲେ, ଜୀବନର ଆରାଧ ଧନ ଭଗବାନଲାଭ ବିଷୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମନର ବ୍ୟାକୁଳତା 
ଦେଖାଦେଲା, କର୍ମଜାତ ଅହଂକାର-ଧୂଳି ପରିଷ୍ଠାର ହୋଇଗଲା। | କେହି କେହି ତ୍ବୀବ୍ର 
ବୈରାଗ୍ୟର ପ୍ରେରଣାରେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ । ମହାରାଜଙ୍କର ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଯେଉଁ 
କର୍ମବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସ୍ଵାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦ ପ୍ରବର୍ତନ କରିଥୁଲେ, ତାହା ନିର୍ବାଧ 
ଗତିରେ ଚାଲିଲା । ଆଶ୍ରମବାସୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘକାଳର ମନୋମାଳିନ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇଗଲା । 
ମହାରାଜ ଏହି ସମୟରେ ଯେପରି ଏକ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଭାବରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ବିରାଜ କରୁଥୁଲେ । 
ତାଙ୍କ ଆଖପାଖକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଥୁଲେ, ବସୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଅନନ ପ୍ରଶାନ୍ତିର 
ବିମଳ ଜ୍ୟୋତିରେ ପୂଣ୍ତ ହୋଇଯାଉଥୁଲା । ଆନନ୍ଦମୟ ମହାରାଜଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ଯରେ ଆଶ୍ରମ 
ଦୁଇଟିର ପରିବେଶ ଆନନ୍ଦମୟ ହୋଇଉଠିଲା । ଦିନେ ସ୍ବାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦ ବିନୟର ସହିତ 
ମହାରାଜଙ୍କୁ କହିଲେ, “ସାଧୁ ନ ହୋଇ ତୁମର ରାଜା ହେବା ଉଚିତ ଥୁଲା । ମୁଁ ଆଉ ହରି 
ମହାରାଜ, ଆମଦୁଇଜଣଙ୍କର ମିଳିତ ବୁଦ୍ଧିରେ ଯେଉଁଠି କୂଳ ପାଉନଥୁଲୁ, କେତେ ସହଜରେ 
ତାର କିନାରା କରିଦେଲ ।”? ମହାରାଜ ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ବର ମଠକୁ ଫେରିଗଲେ । 


ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରପୁରୁଷ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ଅନବଦ୍ୟ ପଦ୍ଧତିରେ ସଂଘର ପରିଚାଳନା 
କରୁଥୁଲେ । ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିତ୍ୟସତ୍ୟ ଭଗବାନ ଓ ଅନିତ୍ୟ ସଂସାର ମଧ୍ଯରେ ଯେଉ ବନ୍ଧି 
ତାହା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା । ସର୍ବତ୍ର ଥୁଲା ତାଙ୍କର ଅବାଧଗତି । ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସଵଂ ବ୍ରହ୍ମମୟଂ 
ଜଗତ୍‌ | ଏହାବ୍ୟତୀତ ଜଗତର ଭିନ୍ନ ଅସ୍ତିତ୍ଵ ଆଉ କିଛି ନଥୁଲା । ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ 
ଗ୍ରାହ୍ୟ ଜଗତରେ ଅସଂସ୍କୃତ ମନବୁଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଶୁଦ୍ଧସତ୍ତ୍‌ ମନ ନେଇ ମହାରାଜ 
ଅନ୍ୟର ଅଗମ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ କେତେ ସହଜରେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ଦେଉଥୁଲେ, 
ତାହା ଦେଖୁ ଆମେ ବିସ୍ମିତ ହେଉ, ପୁଲକିତ ହେଉ, ତାଙ୍କର ମହିମା ଆସ୍ଵବାଦନ କରି ଆପଣାକୁ 
ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁ । ରାମକୃଷ୍ଣ ସଂଘର ଗୌରବମୟ ଇତିହାସରେ ମହାରାଜ ସତରେ ଅନନ! 
ସାଧାରଣ । ତାଙ୍କ ନେତ଼ତ୍ସର ବିଶିଷ୍ଟ ଭଙ୍ଗିମାରେ ଓ ସିଦ୍ଧିର ବ୍ୟାପ୍ତିରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅପ୍ରତିଦ୍ଵନ୍ଦୀ । 


୨୩୦ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ସ୍ବାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଯେକି ଧ୍ୟାନରେ-ସ୍ତାନରେ ଆଚାର-ବ୍ୟବହାରରେ ରାମକୁ ଷ୍ଠମୟ 
ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସଂଘାଧ୍ଯକ୍ଷ ଭୂମିକାରେ ଯେଉମାନଙ୍କର ନିକଟ ସାନ୍ନିଧ୍ଯରେ ଦେଖ୍‌ ବାର 
ସୌଭାଗ୍ୟ ହୋଇଅଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ କାହାରି କାହାରି ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ପରିସ୍ତଟ ହୋଇଅଛି 
ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ- ଶ୍ରିର ନିହିତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ । ଭଗିନୀ ଦେବମାତା ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ 
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୦୦୮୮୩୮୦. 

ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କର ନେତୃତ୍ବର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ଦୁଃସାଧ୍ଯ ।। ପରବତ୍ତୀକାଳର 
ଏତିହାସିକ ଦୀର୍ଘକାଳର ଘଟଣାବଳୀ ବିଷ୍ଟେଶଣ କରି ମହାରାଜଙ୍କର ନେତୃତ୍ସକାଳରେ ଯେଉଁ 
ମହାଶକ୍ତିର ଜାଗରଣ ହୋଇଥିଲା ତାହା ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ୧୮୯୫ 
ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ୧୯୨୨ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀଘ୍ଘ ସତେଇଶ ବର୍ଷର ଘଟଣାବଳୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ଯ କଲେ 
ବୁଝାଯିବଯେ, ରାମକୃଷ୍ଣ ଅବତାରର ଧର୍ମସଂସ୍ଥାପନର ଯୋଗ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରସ୍ବରୂପ ରାମକୃଷ୍ଣ ସଂଘର 
ସୂଚନା କରିଥୁଲେ ସ୍ବାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ । ସେହି ସୂଚନା ସମୟରୁ ବିଶାଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପବିତ୍ର 
ଧର୍ମସଂଘରୂପେ ଏହା ରୂପ ପରିଗ୍ରହ କରେ ମହାରାଜଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ଵରେ । ୧୯୨୬ 
ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମଠ ଓ ମିଶନର ମହାସମ୍ମିଳନୀରେ ସଭାପତିର ଭାଷଣରେ ସ୍ବାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ 
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୦[୮ 8 ୮୩0୮୩୮/ ଯା&7.” ପିତା ଯେପରି ସନ୍ତାନକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରି ତାକୁ ସଂସାର ସଂଗ୍ରାମରେ 
ସମର, ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକରୂପେ ଗଢ଼ନ୍ତି, ଠିକ୍‌ ସେପରି ମଠର ସଂଗଠନ ଓ ବିସ୍ତାରର ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ଯ 
ମହାରାଜଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ସ୍ମରଣଯୋଗ୍ୟ । 

ଠାକୁର- ମା- ସ୍ଵାମୀଜୀ, ଏଇ ତ୍ରିପୁଟିଶକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନବଯୁଗର ଆଦର୍ଶକୁ ବାସ୍ତବରୂପ ଦାନ 
କରିଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶର ନିଷ୍ଠାବାନ ଧାରକ ଓ ବାହକ ରାମକୃଷ୍ଣ ସଂଘର କର୍ଣ୍ରଧାର ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ । 
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୨. ତୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ବର ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିଛନ୍ତି ସୁପଣ୍ଡିତ ସ୍ଵାମୀ ଅଶୋକାନନ୍ଦ । ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି : “¿^$ & 
୮୮୦[(€୮ ୦୮ ୮[ଞ୦1, 6\/6୮/11)॥୮0 ୨85 ୩୦(।୮୫))€୦ ।।୮୦୯୮ |)5୫ |&©80©୮5।୮. ଞ|| 176 \/3୮0।(।5 ଥଠୀ[/][16 $ 51୮6 0୦ 0) 
5୪୪୮ \/¡/©|(ଞ07 6008 |)80 ` 1301(©୮ ୮୦୦୮ 6୮0 ` 5୦୮)6 ୩୮୦୮ ୮)୦୮୫5୫।୮୦୮€5 10୮0(1010।(){ ¡ମଠ[ଞ |।ଞ0 [5660 
0060 10 ।॥୩୦5© 6×151[09 \#)?€୩, 1//€୮1)/ )/68୮5 ©6/୮11©୮, |।6 |।&0 ` ।8|(©୮ମ ।।୦ ॥7€ ୮୦୫୨୮୦୮୭॥୮୦୬॥|।[6 5 ୦୮ 
0୮76510€୮1. ।। 5୮।୮। ୦୮ ॥|)8 ୦୮୯୮ |।80 ` 9600୮1€6 €5160151)60, 970 ¡115 1616୮୮5 \//6୮6 5©1.'' (5\//ଞ0୮71 


8/63[1ମ୩ମ 8୮ 8୮05, 1970, ୮. 52) 


ତାଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ଵରେ ଆ ଦର୍ଶବୃକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଶାଖାପ୍ରଶାଖା ବିସ୍ତାର ପୂର୍ବକ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ 
ହୋଇଅଛି, ଧମ୍ମାନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରବଳ ହୋଇ ଭାରତଭୂମିର ଆଧ୍ଞାମ୍ବିକ ଭିଭିକୁ ଦୃଢ଼ କରିଅଛି । 
ନୂତନ ଯୁଗର ଆଦର୍ଶ ଗଣନାରାୟଣଙ୍କର ସେବାରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇଅଛି । 
ଦ୍ଵିତୀୟତଃ, କର୍ମ ଓ ଉପାସନା ମଧ୍ଯରେ ଯେ ଭାବଗତ ବିରୋଧ, ହିନ୍ଦୁସମାଜରେ ପୁନଃ ପୁନଃ 
ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଥୁ୍‌ଲା ଏବଂ ଯାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ସ୍ଵରୂପ ସଂଘସେବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ସମୟ ସମୟରେ 
ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜାଇ ଥୁଲା, ସେଇ ଆପାତ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟର ସମନ୍ଵୟ ସାଧନ ପୁନରାୟ ଏବଂ 
ନିଶ୍ଚିତ ଓ ସ୍ଥାୟୀଭାବରେ ଏହି କାଳରେ ହିଁ (ସମୟରେ ହି) ସମ୍ଭବ ହୋଇଅଛି । ଠାକୁର- 
ସ୍ଵାମୀଜୀ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନୃତନ ଚିନ୍ତାର ଦୀର୍ଘକାଳ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରୟୋଗ ଫଳରେ ସଂଘସେବକ ସଂଶ ୟମୁକ୍ତ 
ହୋଇଛନ୍ତି, ସାଧକଗଣ ନୁତନ ପଥର ସନ୍ଧାନ ପାଇଛନ୍ତି । ତୃତୀୟତଃ, ସଂଘନେତା ଧର୍ମସଂଘର 
ମୂଳକେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ଉପ୍ପନତ୍ତ କରି ସଂଘଦେହର ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ବଳିଷ୍ଠ ଧର୍ମ ଭାବ 
ସଞ୍ଚାଳିତ କରିଥୁଲେ | “ଭଗବାନ ଲାଭହି ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ଯ' ଏହି ଆଦର୍ଶରେ ଉଦୂବୁଦ୍ଧ 
ସଂଘସେବକଗଣ ନରନାରାୟଣ ସେବାଦ୍ଵାରା ନିଃଶ୍ରେୟସ୍‌ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ 
କରିଥୁଲେ । ଅଦ୍ଵୈତ ତତ୍ତ୍ଵାନୁଭୂତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନରନାରାୟଣ ସେବା ନବଯୁଗର ଉପଯୋଗୀ 
ଗୋଟିଏ ଉକ୍କୃଷ୍ଟ ସାଧନ- ମାର୍ଗ ରୂପେ ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥଲା । ଅଧ୍ଯାମ୍ବିଭିଭିକ ସେବାକାର୍ଯ୍ୟ କାଳେ 
କେତେବେଳେ ଆଦର୍ଶଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ଭଗବଦ୍‌ଭାବ ବଦଳରେ କେବଳମାତ୍ର ଜନସେବାରେ ହିଁ 
ପରିଣତ ହୋଇଯିବ, ଏହି ଆଶଙ୍କା ହେବାରୁ ସଂଘର କର୍ମସୂଚୀକୁ ମୁକ୍ତ ରଖୁବାପାଇଁ ମହାରାଜଙ୍କ 
ଚେଷ୍ଟାର ଅନ୍ତ ନ ଥୁଲା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧୁକର୍ମୀ ଯେପରି “ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭଗବାନ 
ଲାଭ” ଆଦରଶ୍ଶଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଦାସଚେତନ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଆଦର୍ଶର ପରିପୋଷକ ହିସାବରେ 
ସେବାକାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ରତୀ ହୂଅନ୍ତି ସେହି ବିଷୟରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରି ଦେଉଥୁଲେ, 
ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମଗତି ମଧ୍ଯ ତଦଭିମୁଖୀ ପରିଚାଳିତ କରୁଥୁଲେ । ଚତୁର୍ଥତଃ ଠାକୁର 
ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନବଦ୍ୟ ଅବଦାନ ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ଵୟକୁ ସାରାବିଶ୍ଵରେ ପ୍ରଚାର କରିଥୁଲେ 
ସ୍ବାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ । “ଅସାମ୍ପଦାୟିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଂ ରାମକୃଷ୍ଣସଂଘ ଏହି ମହାନ୍‌ ଭାବଟି 
ସ୍ଵାୟତ୍ଭୀକରଣର ଦୁଷ୍କର ବ୍ରତ ଏହି ସମୟରେ ଉଦ୍ବଯାପନକରି ଭବିଷ୍ୟତର ନିଶାଣ ଦେଇଥୁଲେ । 
ଏହି ବିଷୟରେ ମଧ୍ଯ ମହାରାଜଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ବିଶେଷ ସ୍ମରଣୀୟ । ପଞ୍ଚମତଃ, 
ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କର ସମବେତ ଚେଷ୍ଟାରେ ଆଲୋଚ୍ୟ କେତେବର୍ଷ ମଧ୍ଯରେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ 
ସଂଘର ଗୌରବମୟ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣଯୁଗ ରଚିତ ହୋଇଥଲା । ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅବତରଣର ଯେଉ ମାହାତ୍ମ୍ୟ 
ସଂଘ୍ର ଦେହ ଅବଲମ୍ବନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଏହି ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣଯୁଗରେ ହିଁ 
ସୁସ୍ପଷ୍ତରୂପ ଧାରଣ କରିଥୁଲା । ଷଷ୍ଠତଃ, ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଆଚାର ଆଚରଣକୁ ମୂଳ କରି 
` ଯେଉଁ ଏତିହ୍ୟ ଜନ୍ମଲାଭ କରେ, ଧର୍ମସଂଘ ତାହାକୁ ହିଁ ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ସମୁଖରେ ରଖ୍‌ ଭବିଷ୍ୟତର 
କର୍ତବ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ । ବସ୍ତୁତଃ, ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସଂଘର ଭବିଷ୍ୟତ ଇତି କର୍ତବ୍ୟ ନିଣ୍ଠୟ 
କରେ । ବସ୍ତୁତଃ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଅନୁସୃତ ପଥ ଆଶ୍ରୟ କରି ସଂଘସେବକଗଣ କାର୍ଯ୍ୟ 
କରିଥାନ୍ତି ମାତ୍ର । ରାମକୃଷ୍ଣ ସଂଘର ଭବିଷ୍ୟତର ବୁନିୟାଦ ସ୍ବରୂପ କୃଷ୍ଟି ଓ ସଂସ୍କୃତି ଆଲୋଚ୍ୟକାଳରେ 


୨୩୨ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ହିଁ ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଆକାର ଧାରଣ କରିଥଲା । ସେହିଦିଗରୁ ମଧ୍ଯ ସଂଘନାୟକ ମହାରାଜଙ୍କର 
ପରିଚାଳନା ସମୟ ବିଶେଷ ଏଡିହାସକ ତାପ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ତ । 

ସର୍ବଶେଷରେ, ଚାବ୍ବିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କଲେ ଭଶ୍ଵରକୋଟୀ ଅବତାର ପାରଦ 
ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରମ୍ମାନନ୍ଦ ଯେଉଁ କର୍ମଯଜ୍ଞ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ତାହା. ପ୍ରଶାସନିକ କର୍ମବିଧ୍ର ସୀମାରେ ଆବଦ୍ଧ 
ନୁହେଁ, ପ୍ରଚଳିତ କର୍ମ- ଧାରାର ହିସାବର ବାହାରେ | ଯେପରି କାଚଘରେ ବସିଥୁଲେ ଭିତର ଓ 
ବାହାରର ଦୁଇଟି ଯାକର ଜିନିଷ ଦେଖୁବାକୁ ମିଳେ, ସେମିତି ଭଶ୍ଵରକୋଟୀ ପୁରୁଷ ଆମ୍ବସ ଥାଇ 
ମଧ୍ଯ କେବଳମାତ୍ର କଲ୍ୟାଣ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ଵାରା ବହୃଜନହିତାୟ ବହୁଜନସୁଖାୟ ବାହ୍ୟ କର୍ମ କରିଥାଆନ୍ତି । 
ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଆଚରଣ ଜୀବର କଲ୍ୟାଣଭିମୁଖୀ, ଉପରନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଲୋକହିତ 
କମ୍ମସାଧନ ଶ୍ଵାସପ୍ରଶ୍ଵାସ ଭଳି ସ୍ଵଭାବସିଦ୍ଧ ଲୀଳାମାତ୍ର । 


୍ଵ ଏହି ଏହି 


୨୩୩ 


ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ 


ସଦ୍ଗୁରୁ 

ଗୁରୁଶକ୍ତିର ଗୂଢ଼ ତାପୃର୍ଯ୍ୟ ନିଣ୍ଡୟ କରି ଲୀଳାପ୍ରସଙ୍ଗକାର ଲେଖୁଛନ୍ତି, '“ବେଦାନ୍ତକାର 
ପୁଣି ଏକମାତ୍ର ଭଶ୍ଵର--ପୁରୁଷର ନିତ୍ୟ ଅସ୍ତିତ୍ତ୍‌ ସ୍ଵୀକାର କରି ଏବଂ ସେ ହିଁ ଜୀବଜଗତ ରୂପେ 
ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେସବୁ ବିଶେଷ ଶକ୍ତିମାନ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ନିତ୍ୟ- ଶୁଦ୍ଧ- ବୁଦ୍ଧ- ମୁକ୍ତ- 
ସ୍ଵଭାବ ଭଶ୍ଵରଙ୍କର ବିଶେଷ ଅଂଶସମ୍ଭୂତ ବୋଲି ସ୍ଵୀକାର କରିଛନ୍ତି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେ, 
ଏହିପରି ପୁରୁଷମାନେ ଲୋକକଲ୍ୟାଣକର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ 
ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ତଦୁପୋଯୋଗୀ ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଆସନ୍ତି ଦେଖୂ ଏମାନଙ୍କୁ “ଆଧ୍‌କାରିକ” 
ନାମ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ... ଏହିସବୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେକଙ୍କୁ ରଶ୍ବରାବତାର ଏବଂ 
କେତେକଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଧୁକାର ପ୍ରାପ୍ତ ନିତ୍ୟମୁକ୍ତ ଶଶ୍ଵରକୋଟୀ ପୁରୁଷଶ୍ରେଣୀର ବୋଲି ସ୍ଵୀକାର 
କରି ଯାଇଛନ୍ତି । 

“ ' ଗୁରୁଭାବଟି ସ୍ଵୟଂ ଭଶ୍ଵରଙ୍କର ଭାବ | ଅଜ୍ଞାନମୋହରେ ପତିତ ଜୀବକୁ ଆରପାରିକୁ 
ସ୍ଵୟଂ ଯିବାକୁ ବା ନିଜେ ଯିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ଦେଖୁ ସେ ନିଜେ ଅପାର କରୁଣାରେ ତାକୁ ଅଜ୍ଞାନ- 
ମୋହ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାପାଇଁ ଆଗ୍ରହବାନ ହୁଅନ୍ତି । ଭଶ୍ଵରଙ୍କର ସେଇ କରୁଣାପୂର୍ଣ୍ଠ ଆଗ୍ରହ 
ଏବଂ ତଦ୍‌ଭାବାପନ୍ନ ହୋଇ ଚେଷ୍ଟା ଆଦି ହିଁ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ଓ ଗୁରୁଭାବ । ଇତର ସାଧାରଣ ମାନବର 
ଧରିବା ବୁଝିବାର ସୁବିଧାପାଇଁ ସେଇ ଗୁରୁଭାବ ବେଳେବେଳେ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ମନୁଷ୍ୟରୂପରେ 
ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବହମାନକାଳରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ଆସୁଛି । ସେଇ ସବୁ ପୁରୁଷଙ୍କୁ 
ଜଗତ ଅବତାର ବୋଲି ପୂଜା କରୁଛି । ଅତଏବ ଏଥୁରୁ ବୁଝାଗଲା ଯେ, ଅବତାର ପୁରୁଷମାନେ 
ହିଁ ମାନବ ସାଧାରଣଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ଗୁରୁ ।` 

ଅବତାରପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ପ୍ରକଟିତ ଗୁରୁଶକ୍ତିର ଭୂମିକା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ଵାମୀ ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ 
ଲେଖୁଛନ୍ତି, ' ( ଅବତାର ରୂପେ ପୂଜିତ) ମହାପୁରୁଷଗଣ କାଳଶକ୍ତିର ମୂଳସାନ ଅଧ୍କାର କରିଛନି, 
.... ଦୁଃଖମୟ ସଂସାରରେ ସେମାନେ ହିଁ ମାନବମନରେ ବଳ ଓ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର କରିଥାଆନି । 
ସେମାନେହି ତ୍ରିବିଧ ଦୁଃଖର ହସ୍ତରୁ ନିଷ୍କ୍ୃତି ଲାଭର ପଥ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଏବଂ ସେମାନେ 
ନିଜେ ସେଇ ପଥର ପଥ୍କ ହୋଇ କେତେ ଶହ ଶହ ନରଂନାରୀଙ୍କୁ ଯେ ଚିର ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ 
କରି ଆସିଛନ୍ତି, ତାର ଇୟତ୍ତା ନାହିଁ । ସେମାନେହି ପ୍ରକୃତରେ ପିତୃ ନାମର ଯୋଗ୍ୟ ୯ ପିତା 
ନାମର ଯୋଗ୍ୟ । ପାର୍ଥୁବ ପିତା ଜନ୍ମଦାତା ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ନିତ୍ୟସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ରବିଣୀ, 
ଅପବର୍ଗକାରଣଭୂତା ପରମ ବିଦ୍ୟା ଦାନ କରିଥାଆନ୍ତି, ଏଥ୍‌ପାଇଁ ହିଁ ସେମାନେ ଗୁରୁପଦବାଚ୍ୟ |”?? 


୧. ଶ୍ରୀଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଲୀଳାପ୍ରସଙ୍ଗ, ଗୁରୁଭାବ-ଉତ୍ତରାର୍ଦ, ପ୍‌ ୧୪୨-୧୪୩ | 
୨. ସ୍ବାମୀ ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ : ରାମକୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍‌।ଭାସ, ଉଦ୍ଵବୋଧନ ୮ମ ବଷ, ୧୫ ଫାଲ୍‌ଗୁନ ସଂଖ୍ୟା | 


୨୩୪ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଗୁରୁଶଭ୍ଜିର ସ୍ତରିତ ଆଧାର ଅବତାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହାମଧ୍ଯ ଜଣାଯାଏ ଯେ, ' “ଅବତାର, 
ଅଧ୍ଧାମ୍ଭିକ ରାଜ୍ୟର ଏକଛତ୍ର ସମ୍ରାଟ, ସର୍ବଦେଶର, ସର୍ବକାଳର ଲୋକ ଗୁରୁ ଅନେକ ହୋଇଥିଲେ 
ମଧ୍ଯ ଜଣେହିଁ ବ୍ୟକ୍ଟି, କେତେବେଳେ ଗୁପ୍ତ କେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତ ଭାବରେ ଉଦିତ ହୋଇ ଚିରକାଳ 
ଜନକଲ୍ୟାଣରେ ରତ ହୋଇଥାଆନ୍ତି ।”? ° ଆମ୍ବାରାମ ଅବତାରପୁରୁଷ ମଧ୍ଯରେ ଯେଉଁ ଅମିତ ବେଗ 
ଗୁରୁଶକ୍ିର ସ୍ତୁରଣ ହୁଏ, ତାହା ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବବୋଧ ପ୍ରସୂତ ନୁହେ, ସେଥୁରେ କେବଳ 
ଲୋକକଲ୍ୟାଣ ଇଚ୍ଛା ବିଦ୍ୟମାନ । 
ଅବୁଚାରପୁରୁଷ `ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପକ, ଧର୍ମସଂରକ୍ଷକ, ଅବତାରଙ୍କର ପାର୍ଷଦଗଣ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟ 
ବା ସଂଯୋଜିତ ଧର୍ମଭାବକୁ ସର୍ବତୋଭାବରେ ଲାଳନପାଳନ କରି ପୁଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ 
ତାକୁ ତ୍ରିଚାପଦଗ୍ଧ ମଣିଷଙ୍କ ନିକଟରେ ସହଜଲଭ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତି । ଅବତାର ପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ 
ସ୍ତରିତ କାଳଶକ୍ତି, ଏଶୀଶକ୍ତି ବା ଗୁରୁଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜଦ୍ଵାରା ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚିତ ଧାରକ - 
ବାହକ ଭକ୍ତ ହୃଦୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଲୋକହିତବ୍ରତରେ ନିୟୋଜିତ ହୁଅନ୍ତି । ପାର୍ଷଦଗଣଙ୍କ ସହ 
ଅବତାରପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ପୂର୍ବକ ପ୍ରକଟିତ ଲୋକକଲ୍ୟାଣଶକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଥୁବା ଗୁରୁଶକ୍ତିର 
ସାମଗ୍ରିକ ରୂପ । ଗୁରୁଶକ୍ତି ରୂପ ଲୋକକଲ୍ୟାଣଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ ମଣିଷ ବିଶ୍ଵର ବହିଁଭାଗରେ 
ଭୋଗ ଲାଳସାରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇ ଅନ୍ତର ରାଜ୍ୟର ଅମୃତସନ୍ଧାନରେ ପ୍ରୟାସୀ ହୁଏ । ସେହି ଶକ୍ତିରେ 
ବଳୀୟାନ ହୋଇ ଜାଗତିକ ଦୁର୍ବଳତା, ସଂକୀର୍ଣ୍ତା, ହିଂସା ଓ ଦ୍ବେଷ ଇତ୍ୟାଦି କଳୁଷ ବର୍ଜନ କରି 
ଦୈବଗୁଣରାଶି ଧାରଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ । ସେହି ମହତ୍ଵ ଶକ୍ତିର କୃପାରେ ଭାଗ୍ୟବାନ୍‌ ମଣିଷ 
ଧର୍ମପ୍ରତିମାକୁ ଜୀବନ୍ତ ଅନୁଭବ କରି ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରେ । 
ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ବିଗ୍ରହରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁଶକ୍ତି ଲୋକସଂଗ୍ରହାର୍ଥେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଥୁଲେ 
କେତେଜଣ ଛଶ୍ଵରକୋଟୀ ନିତ୍ୟ ପାର୍ଷଦଗଣଙ୍କୁ। ଶ୍ରୀମାତାଠାକୁରାଣୀ କହିଥୁଲେ, “ “ସେ ଆସିଥିଲେ 
ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏମାନେ ସବୁ ଆସିଥୁଲେ-ନରେନ, ରାଖାଲ, ବଳରାମ, ଭବନାଥ, 
ମନୋମୋହନ, କେତେ କହିବି, ମା 1.... ଠାକୁର ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ 
ଯାହାଯାହା କହିଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ସତ୍ଯ ହୋଇଛି ।””° ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମର 
ପୁନୁରୁଜ୍ଜୀବନ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆକାରରେ ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଅବିକୃତ ସତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ନିଜନିଜ 
ଜୀବନରେ ପାଳନ କରି ସଦୁୃଷ୍ଟାନ୍ତ ତତ୍ତ୍ବ ଲୋକ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାପାଇଁ ଅବତାର 
ପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପାର୍ଷଦଗଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ନିତ କରିଦେଲେ | ନିତ୍ୟସିଦ୍ଧ ଭଶ୍ଵ ରକୋଟୀ ଆଧ୍‌କାରିକ 
ପୁରୁଷ ଯିଏ ସ୍ବାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ବା “ମହାରାଜ” ନାମରେ ସୁପରିଚିତ ସେ ମଧ୍ଯ ଅବତାରପୁରୁଷ 
କରୁକ ଲୋକଶିକ୍ଷା ଦେବାନିମିତ୍ତ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଥୁଲେ । 
ଇଶ୍ଵରଙ୍କ କୃପାପ୍ରାପ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଗଣ- ହିଁ ଲୋକଶିକ୍ଷା ଦେବାର ପ୍ରକୃତ ଅଧ୍ଵକାରୀ । ଠାକୁର 
ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କେଶ ବଚନ୍ଦ୍ର` ସେନଙ୍କୁ କହିଥୁଲେ, “ “` ଲୋକଶିକ୍ଷା ଦେବା ବଡ଼ କଠିନ କାମ | ଯଦି 
ଭଗବତ୍‌ ସାକ୍ଷାତୃକାର ହୁଏ ଓ ସେ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ତାହାହେଲେ ହୋଇପାରେ ।.... ଆଦେଶ 


୧. ସ୍ଵାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦ : “ ଭାରତରେ ଶଚ୍ଚପୂଜା, ' ପ:୩୩, ୯ମ ସଂଖ୍ଯା, ୧୩୬୫ | 
୨. ଶ୍ରୀଶ୍ରୀମାୟେର୍‌ କଥା, ୧ମ ଭାଗ, ପୃ: ୧୫ ୨-୫୩ | 


ସଦ୍‌ ଗୁରୁ ୨୩୫ 


ନହେଲେ ତୁମ କଥା କିଏ ଶୁଣିବ? ପୁଣି ମନେମନେ ଆଦେଶ ପାଇଛି ବୋଲି ଭାବିଲେ 
ହେବନାହି । ସେ ସତକୁ ସତ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ କଥା କୁହନ୍ତି । ସେତେବେଳେ ଆଦେଶ 
ହୋଇପାରେ । ସେ କଥାର ଶକ୍ତି କେତେ ? ପର୍ବତ ଟଳିଯାଏ । ଆଉ ଖାଲି ଲେକ୍‌ଚର୍‌ । କେତେ 
ଦିନ ପାଇଁ ଲୋକ ଶୁଣିବେ, ତାପରେ ସବୁ ଭୁଲିଯିବେ । ସେ କଥା ଅନୁସାରେ କାମ କରିବେ 
ନାହି ।”୧ ସ୍ବାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ମଧ୍ଯ ଅନ୍ଯତମ ଆଦେଶପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକଶିକ୍ଷକ। ସେଇ କାରଣରୁ 
ତାଙ୍କର କଥାବାତ୍ତା ଓ ପ୍ରତିଟି ଆଚରଣରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ଅମିତ ଶକ୍ତି ଓ 
ତାହାର ଅଦମ୍ୟ ପ୍ରଭାବ । 

ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ସର୍ବତ୍ର ସମାନ ଭାବରେ କିରଣ ବିକିରଣ କରିଲେ ମଧ୍ଯ ସ୍ଵଚ୍ଛ ଜବ- କାଚରେ 
ତାହା କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇ ଅବିଳମ୍ବେ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ପନ କରେ । ବର୍ଷାର ବାରିଧାରା ଘର ଦ୍ଵାର ବାଡ଼ିବଗିଚା 
ଗଛପତ୍ର ସବ୍ବତ୍ର ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ଯ ସେହି ଜଳ ପକା ଘରର ଛାତସଂଲଗ୍ନ ଥୁବା ନଳ ଦେଇ ଗଦ୍‌ ଗଦ୍‌ 
ହୋଇ ପଡ଼େ । ସେହିପରି ସଚିଦାନନ୍ଦ ଗୁରୁଶକ୍ତି ସତତ ସର୍ବତ୍ର କରୁଣାଧାରା ବର୍ଷଣ କଲେ ମଧ୍ଯ 
ତାହା ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କରି ନିର୍ବାଚିତ ଅ।ଧ୍କାରିକ ପୁରୁଷ ମଧ୍ଯ ଦେଇ ପ୍ରବଳ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ 
ହୋଇ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥାଏ । ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଏହି ମହାଶକ୍ତିର ବିକାଶ ସହଜରେ ବୁଝି 
ପାରେନା କିମ୍ବା ଚିହ୍ନି ମଧ୍ଯ ପାରେନା । ଅମିତ ତେଜସମ୍ପନ୍ନ ଏଶୀ ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ମଣିଷ ଦେହ 
ଆଶ୍ରୟ ପୂର୍ବକ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଓ ଚିହ୍ନିବାକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ । ଏହି ମହାନ୍‌ ଶକ୍ତି 
କାହା କାହା ପାଖରେ କୃପାରେ ସ୍ବସ୍ବରୂପ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଆନ୍ତି । କୃପାବଶତଃ ଯେତେବେଳେ 
ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ହୃଦୟ ମୁକୁରରେ ଉଦ୍‌ଭାସିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଶକ୍ତିର ମହିମା 
କିଞ୍ଚିତ ଅବଧାରଣ କରି ଭକ୍ତ ତାର ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରେ । କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ଵସ୍ଵରୂପ ପ୍ରକାଶ ନ 
କଲେ ମଧ୍ଯ ଭକ୍ତଜନ ବା ସାଧାରଣ ମଣିଷ ସମସ୍ତେ ଅଜ୍ଞାତ ଏକ ଆକର୍ଷଣରେ ଆଧୁକାରିକ 
ପୁରୁଷଙ୍କ ଆନନ୍ଦସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତରରେ ଗୋଟିଏ ତୀବ୍ର ଆକର୍ଷଣ ଅନୁଭବ 
କରିଥାନ୍ତି । ଗୁରୁଶ କ୍ତିରୂପେ ବିରାଜିତ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ- ଶକ୍ତି- ଉସ୍‌ରୁ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରି ସେହି ଗୁରୁଶକ୍ତିର 
ହୁଁ ଅଙ୍ଗସ୍ଵରୂପ ସ୍ଵାମୀ ବହ୍ନାନନ୍ଦ ସେହି ଗୁରୁଶକ୍ତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥୁଲେ । 

ଅତୁଳନୀୟ ଆଧ୍ଯାମ୍ଭିକ ଶକ୍ତିର ଅଧ୍‌୍କାରୀ ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ । ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ- ପଦ୍ମ 
ପ୍ରସ୍ଷଟିତ ହେଉଥଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଉକ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ 
ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ କରିବାର ତାପ୍ୃର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ପରିସ୍ତଫଟିତ ହେଉଥାଏ । ସେ ଏହା ସଙ୍ଗେ 
ସଙ୍ଗେ ପ୍ରସ୍ପଟିତ କମଳର ସୁଗନ୍ଧରେ ଆକୃଷ୍ଟ ଭକ୍ତ-ଭ୍ରମର ସକଳ ମୋହାବିଷ୍ଠ ହୋଇ ମଧୁ 
ସଂଗ୍ରହ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଭଳି ଆଧ୍କାରିକ ପୁରୁଷଙ୍କର ଜୀବନ ବିକଶିତ 
ହେବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଲୋକକଲ୍ୟାଣରେ ନିହିତ ଗୁରୁଶକ୍ତିର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ । ସ୍ଵାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦ 
ଏମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଲେଖ୍‌ଥ୍‌ଲେ, ' “ଜୀବ ସକଳ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନରୁ ବିମୁଙକ୍ତ ହୋଇ ସମାଧ୍ରେ 
ଆତ୍ମାନୂଭବର ପରମ ଆନନ୍ଦ ଥରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାଏ, ତାହାହେଲେ ସଂସାରକୁ 


୭୮୭ ଇସ 
୧. କଥାମୃତ ୧।୨।୮ | 


୨୩୬ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଆଉ କୌଣସି କାରଣରୁ ଫେରିବାକୁ ଚ଼ାହେଁ ନାହିଁ, ଆଧ୍‌କାରିକ ପୁରୁଷଗଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେ 
ଆନନ୍ଦ ଯେମିତି ଅନୁଭବ ହୁଏ, ସେମିତି ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ଯ କି ଉପାୟରେ ଏ 
ଆନନ୍ଦରେ ଭାଗୀ କରିପାରନ୍ତେ। ଜୀବର ଛଶ୍ଵର ଦର୍ଶନ ପରେ ଆଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନଥାଏ । 
ଆଧୁକାରିକ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସେଇ ଦର୍ଶନଲାଭ ପରେ, ଯେଉଁ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ 
ସେମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ତାକୁ ବୁଝି ପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି । ସେଥ୍ପାଇଁ 
ଆଧୂକାରିକ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିୟମ ହେଉଛି- ଯେତେଦିନ ଯାଏ ସେମାନେ ଯେଉ 
କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶେଷ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାହା ସମାପ୍ତ ନ ହୋଇଛି, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ 
ମନରେ ସାଧାରଣ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଭଳି “ଶରୀରଟା, ଏବେ ଗଲେ ଯାଉ, କ୍ଷତି ନାହି, 
ଏହିଭଳି ମନୋଭାବ କେବେହେଲେ ଉଦୟ ହୁଏ ନାହିଁ । ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକରେ ବଂଚି ରହିବା 
ନିମିତ୍ତ ଆଗ୍ରହ ଦେଖବାକୁ ମିଳେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ଆଗ୍ରହ ଓ ସାଧାରଣ ଜୀବର ବଞ୍ଚିରହିବା 
ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ତାହା ମଧ୍ଯରେ ଆକାଶ- ପାତାଳ ପ୍ରଭେଦ ଥାଏ । କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା 
ମାତ୍ରେ ଆଧ୍‌କାରିକ ପୁରୁଷ ତତ୍‌କ୍ଷଣାତ୍‌ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ସଂସାରରେ ନ ରହି ପରମ 
ଆନନ୍ଦରେ ସମାଧ୍ରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ।””‹ ସ୍ବାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କର ଜୀବନପଦ୍ମ ବିକଶିତ 
ହେବା ସମୟରେ ଉପରୋକ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥଲା । ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ଠାକୁର 
ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହିଥୁଲେ ଯେ, ତାଙ୍କର ମାନସପୁତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ ଅଲୌକିକ ସତ୍ୟ ଜଗନ୍ମାତା 
ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥୁଲେ, “ସେ ସବୁର ଅନେକ କଥା କହିବାକୁ ମନା କରା ହୋଇଛି |' 

ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମର୍ତ୍ୟଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହର ରାଖାଲରାଜ 
ଦୀର୍ଘ ନଅ ଵର୍ଷ କଠୋର ତପଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟା କରି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅତୁଳନୀୟ ଅଧ୍ଯାମ୍ନ- ସମ୍ପଦ ସବୁ 
ନିଜ ଆୟତ୍ତକୁ ଆଣିଥୁଲେ । ଏହାପରେ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦେଶରେ ସେ 
ଲୋକକଲ୍ୟାଣାର୍ଥେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥୁଲେ । ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଓ ଉଜ୍ଜଳ ଦେହ- 
କାନ୍ତିରୁ ହୃଦକନ୍ଦରର ଆନନ୍ଦଜ୍ୟୋତି ବିକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥଲା । ନରନାରୀ 
ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୂତ ସଙ୍ଗଲାଭ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଚରିତ୍ରର 
କୂଳକିନାରା ପାଇ ନାହାନ୍ତି । ସେମାନେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କଥୂତ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭଳି ଆମ୍ବ ବଗିଚାରେ 
ଗଛପତ୍ରର ହିସାବର ଚେଷ୍ଟା ପରିତ୍ୟାଗପୂର୍ବକ ଅମୃତଫଳ ଆ ସ୍ଵାଦନ କରି ପରିତୃପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, 
ଜୀବନ କୃତାର୍ଥ କରିଛନ୍ତି । 

ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଥୁଲେ, ‹ରାଖାଲ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ |”? 
ସେ ଯେ କେବଳ ଲୌକିକ ନେତୃତ୍ସ କ୍ଷମତାର ଅଧୁକାରୀ ଥୁଲେ ତାହାନୁହେଁ, ସେ ମଧ୍ଯ ଥୁଲେ 
ଅଲୌକିକ ରାଜ୍ୟର ରାଜା । ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ ସୃକ୍ଷ୍ମ ଅଧ୍ୟାମ୍ବରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବତ୍ର ଥୁଲା ତାଙ୍କର 
ଅବାଧ ଗତିବିଧୂ । ଧର୍ମ ଜଗତରେ ମହାରାଜଙ୍କର ସ୍ଥାନ କେତେ ଉଚ୍ଚରେ ତାହାର ସାମାନ୍ୟ 
ଇଙ୍ଗିତ ମାତ୍ର ଆମେ ସେତେବେଳେ ପାଉ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା 
ବଣ୍ଠନାପୂର୍ବକ ଜନୈକ ସେବକକୁ କହୁଛନ୍ତି, ‹ ସାଧକର ଅବସା ଭେଦରେ ଦ୍ଵୈତ, ବିଶିଷ୍ଠାଦ୍ଧୈତ 


୧. ଶ୍ରୀଶ୍ରୀରାମକୃଷଣ ଲୀଳା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଗୁରୁଭାବ-ଉରରାଦଁ, ପୃ ୧୪୪।| 


୯ ` ୨ ୩୭ 


ମି ଅଦ୍ଧୈତ ସବୁକୁ ସତ୍ୟ ରୂପେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ ।'? ତେବେ କଣ ଜାଣିଛୁ, ସମାଧୂପରେ 
ନଜନଜ ଭାବରେ ସମ୍ପୂଣ୍ତୂରୂପେ ବୁଡ଼ିଯିବାପରେ-- ତେବେ ଯାଇ ଧର୍ମ ଆରମ୍ଭ ।୧ ଆମର ବୁଦ୍ଧି 
ଅନ୍ଥପ, ଆମ ପାଖରେ ଏହି ତତ୍ତ୍‌ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଥୁଲା ମହାରାଜଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର 
ଅନୁଭୂତି । ତାଙ୍କ ଭଳି ଆଧ୍ଵକାରିକ- ପୁରୁଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହିଥୁଲେ, ‹ “ଅବତାର 
ବା ଅବତାରଙ୍କର ଅଂଶ, ଏମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ରଶ୍ଵରକୋଟୀ ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି 
ଜୀବ ବା ଜୀବକୋଟୀ । ଯେଉମାନେ ଜୀବକୋଟି ସେମାନେ ସାଧନା କରି ଇଶ୍ଵରଲାଭ କରି 
ପାରନ୍ତି ସେମାନେ ସମାଧ୍ଵସ୍ଥ ହୋଇ ଆଉ ଫେ ରନ୍ତି ନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ ଛଶ୍ଵରକୋଟୀ- 
ସେମାନେ ଯେମିତି ରଜା ପୁଅ; ସାତ ମହଲାର ଚାବି ତାଙ୍କ ହାତରେ । ସେମାନେ ସାତ 
ମହଲାକୁ ଉଠିଯାଆନ୍ତି ପୁଣି ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିପାରନ୍ତି । ଜୀବକୋଟୀ ଯେମିତି 
ସାଧାରଣ କର୍ମଚାରୀ, ସାତ ମହଲା କୋଠାଘରର କିଛିବାଟ ଯାଇ ପାରନି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ |””? 
ଅଧ୍ଯାମ୍‌ ରାଜ୍ୟର ଏକଛତ୍ର ଅଧଵପତି ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ । ତାଙ୍କର ମାନସପୁତ୍ର ପିତାଙ୍କର ଏଶ୍ଵ ୍ଯ୍ୟ 
ଓ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତକୁ ଆଣି ଧର୍ମ ରାଜ୍ୟରେ ଅବାଧରେ ବିଚରଣ କରିଛନ୍ତି । ଆମେ ଯେଉଁ 
ଗୁରୁଶକ୍ତି ଓ ତାହାର ପ୍ରକାଶ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛୁ ତାହା ଏକ ଅଚିନ୍ତ୍ଯ 
ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଧାରରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥୁଲା ଏବଂ ଅଭିନବ ବୈଚିତ୍ରଜାଲ ସୃଷ୍ଟି କରି ବିକଶିତ 
ହୋଇଥୁଲା । 

ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ପ୍ରକାଶିତ ଗୁରୁଶକ୍ତିର ମହିମା ସାଧାରଣ ମଣିଷର ମନବୁଦ୍ଧିର 
ପରିମାପ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଧରା ପଡ଼େ ନାହିଁ । ଠାକୁରଙ୍କ କଥ୍ତ କାହାଣୀର ବାଇଗଣ ବିକାଳି । ଗୋଟିଏ 
ବହୁମୂଲ୍ୟ ହୀରାର ମୂଲ୍ୟ ନଅସେର ବାଇଗଣରୁ ଅଧକ ଦେବାକୁ ରାଜି ହୋଇନାହିଁ । ସେପରି 
ଆମର ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁଶକ୍ତି ବୁଝିବାର ଚେଷ୍ଟା ଯେ ବିଫଳ ହେବ, ସେଥ୍ରେ 
ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ଜହୁରୀ ହୀରାର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣେ । ସେଥୁପାଇଁ ଅବତାର- ପାର୍ଷଦ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଵୟଂ 
ଅବତାର ପୁରୁଷ ଓ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଉକ୍ତି ଓ ଆଚରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍ଵାମୀ 
ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ପ୍ରକଟିତ ଗୁରୁଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା । ଦ୍ଵିତୀୟତଃ, 
ଆଧୁକାରିକ ପୁରୁଷଙ୍କର ଦିବ୍ୟଳୀବନରେ ଯେଉ ନାନାବିଧ ଏୀଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ସକୁ ପ୍ରକାଶିତ 
କରି ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୁଏ, ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଚରିତ୍ରର 
ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଯତ୍ନ କିଞ୍ଚିତ୍‌ ଆସ୍ବାଦନ କରାଯାଇପାରେ । 

. ମହାରାଜଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଧ୍ାମୂକ ଶକ୍ତିର ବିଶେଷ ପ୍ରକାଶ ଦେଖୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 
ଗୁରୁଭ୍ରାତାଗଣ ତାଙ୍କୁ କେଉ ଦୃଷ୍ଟି ରେ ଦେଖୁଥୁଲେ, ତାହା ମଧ୍ଯ ଜାଣିବା ଉଚିତ । ସ୍ଵାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀ 
ସ୍ଵାମୀ ଅପର୍ଣ୍ରାନନ୍ଦଙ୍କୁ କହିଥ୍‌ଲେ, “ “ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦେଖୁଛ? ଯାଅ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସ । 
ମହାରାଜ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାନସ ସନ୍ତାନ ଓ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ରୂପବିଗ୍ରହ । ମହାରାଜଙ୍କର କୃପା 
(ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିଲେ ଜାଣିବ ତାହା ସିଧା ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆସୁଛି । ଏ ବିଷୟରେ 


୧. ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଅକ୍ଷୟ ଚୈତନ୍ୟ : ବୃହ୍ମାନନ୍ଦ ଲୀଳାକଥା, ପୃ : ୭୨ | 
୨. କଥାମୃତ ୩୧୪୩ | 


୨୩୮ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଦୂଢ଼ ବିଶ୍ଵାସ ରଖ ।“ ଏହା ପରେ “ଜୟ ମହାରାଜ, “ଜୟ ମହାରାଜ” କହି ସେ କରଯୋଡ଼ି 
ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ । 

ସ୍ଵାମୀ ଶିବାନନ୍ଦଜୀ କହିଥୁଲେ, “ମହାରାଜ ହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ୍‌ ମାନସପୁତ୍ର, 
ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲେ ଜାଣିବ ଯେ, ଠାକୁରଙ୍କର ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛ, ଠାକୁରଙ୍କର 
ଆଧ୍ୟାମ୍ମିକ ଶକ୍ତି ବତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟଦେଇ ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛି !”! 

ସ୍ଵାମୀ ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦଜୀ ୧୯୦୯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ନଭେମ୍ବର ମାସ ୧୧ ତାରିଖରେ ଗୋଟିଏ 
ଚିଠିରେ ଲେଖୁଥୁଲେ ଯେ, “ଯେ କେହି ପରମପୂଜଢ୍ୟ ଶ୍ରୀମଦ୍‌ ସ୍ବାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦକ୍ଦର ଶରଣାଗତ 
ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଇହଜୀବନରେ ହିଁ ଆତ୍ମଦର୍ଶନ ବା ଭଗବତ୍‌ଦର୍ଶନ କରି କୃତକୃତ୍ୟ ହେବେ, 
ସେଥୁରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ।””୩ 

ସ୍ଵାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦଜୀ କହୁଥୁଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ଏକମାତ୍ର ମହାରାଜଙ୍କ ଭିତରେ 
ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କର ପରମହଂସ ଅବସ୍ଥାର ହାବଭାବ, ଚାଲିଚଳନ ଦେଖୁବାକୁ ମିଳେ |”? 

ରାମକୃଷ୍ଣ-ଭକ୍ତମଣ୍ଡଳୀର ସୁପରିଚିତ 'ଶ୍ରୀମ” ବିଶ୍ଵାନନ୍ଦଙ୍କୁ କହିଥୁଲେ, ' '‹ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଦେଖ 
ମହାରାଜଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ, ତେବେ ଠାକୁର କିପରି ଥୁଲେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଟିକିଏ ଧାରଣା 
କରିପାରିବ |”? 

ମହାରାଜଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଵାମୀ ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦଜୀ ସେଠାକାର ମଠବାସୀ- 
-ଗଣଙ୍କୁ କହିଥୁଲେ, ‹ ' ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଠାକୁରଙ୍କର ନିଜର ସନ୍ତାନ ଏହାକୁ ସର୍ବଦା ମନେରଖ | 
ତୁମେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଠାକୁର କେମିତି ଥୁଲେ ତାର 
କିଛିଟା ଆଭାସ ପାଇବ। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କର ଅହଂଟା ସମ୍ପୂର୍ଚ ରୂପେ ପୋଛିହୋଇ ଯାଇଛି, ସେ 
ଯାହା କୁହନ୍ତି ଯାହା ସେ କରନ୍ତି ତାହା ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ।”” ସେ ଭକ୍ତ ପଦ୍ମନାଭ 


ତାମ୍ବିଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରରେ ଲେଖୁଥିଲେ, “776 5911 ୦୮ & ୩୮ |||୧© ୦ା।୮ ୮୮୦5 ୮୦୮୦ 
୮୮651067୮1 [5 8 [500୩ 1୮ ।5©|[. [€ 15 ଥ ୦୦୦ [୮ [1।୮ମଞମ ୮5 ଥମ 0 \/୦।। ଥା୮ଓ ||।4୦|୯/ 
{୦ 566 ଥ ©୦୦ \⁄/11) //୦(।୮ 0€51)୨/ ©)/65”. ° 

ଯେମିତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଉକ୍ତିରୁ, ସେମିତି ଭକ୍ତ-- ମାନସରେ ଅବହିତ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ 
ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ତଥ୍ୟ ମିଳେ । ଭକ୍ତିମତୀ ଯୋଗୀନ୍‌-ମା ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରୀମାଙ୍କର 
ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପାର୍ଷିଦ। ମହାରାଜ ବୟସରେ ସାନ ବୋଲି ଯୋଗୀନୂ-ମା ତାଙ୍କୁ “ତୁମେ” ବୋଲି 
ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି ସତ, କିଛୁ ପାଦତଳେ ମଥା ପାତି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି । ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସାଧୂକା 
ଯୋଗୀନ୍‌ ମା ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଦର୍ଶନାଦିର ବିବରଣ ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଉଥୁଲେ, 


ସେ ସବୁର ସତ୍ୟତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମହାରାଜଙ୍କର ସମର୍ଥନ ପାଇଲେ ତାଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତ ହେଉଥିଲା । 


୧. ସ୍ଵାମୀ ଅପଣ୍ତାନନ୍ଦଙ୍କର ସୁ, ତିକଥା | 

୨. ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କ ବାଣୀ, ୨ୟ ଭାଗ, ୨ୟ ସଂ, ପୃ:୮ | 
୩. ଉଦ୍‌ବୋଧନ, ଜ୍ୟେଷ, ୧୩୭୮, ପୃ : ୨୫୪ | 
୪. ସ୍ବାମୀ ବିଶ୍ବାନନ୍ଦଙ୍କର ସ୍ମ,ତିକଥା । 

୫. ୧୬୫।୧୯୦୯ ତାରିଖରେ ଲିଖୁତ ପତ୍ର | 


ସଦଵଗୁରୁ ଜା 


ଦନକର ଘଟଣା ମହାରାଜ ପଛକରି ଠିଆ ହୋଇଥୁଲେ, ଯୋଗୀନ୍‌-- ମା ଅକସ୍ମାତ ଦେଖୁଲେ 
ସେଠାରେ ସ୍ବୟଂ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେ ଚମକି ଉଠିଲେ । କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର 
ଦେଖ୍‌ ମଧ୍ଯ ୧ସ ଯାହା ଦେଖ୍‌ଥୁଲେ ସେଥୁରୁ ଅନ୍ୟଥା କିଛି ହେଲା ନାହିଁ । 

। ମହାରାଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହିଭଳି ଗୁରୁଶରକ୍ତିର ଦୈବ ପ୍ରକାଶ କେବଳ କ଼ପାପ୍ରାପ୍ତ ଭକ୍ତ 
ନୁହେ, କେହି କେହି ଅପରିଚିତ ଭାଗ୍ୟବାନ ବ୍ୟଲି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁ ଧନ୍ୟ ହୋଇଥୁଲେ । ଉଦାହରଣ- 
ସ୍ଵରୂପ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ମତିଲାଲ ଶୀଲ୍‌ର ସ୍ମତି କଥାରୁ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଇପାରେ । 
'“ ବେଲୁଡ଼ ମଠରେ ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଦ୍ଵିତୀୟ ଥର ସାକ୍ଷାତ ହୁଏ । ... ସମୟ ଅପରାହୁ, 
ମହାରାଜ ଚା-ପାନ ଟେବୁଲ୍‌ର “ପୂର୍ବ ପଟେ ଥବା ବେଞ୍ଚ୍‌ରେ ବସି ତମାଖୁ ସେବନ କରୁଥଲେ । 

ଆମେମାନେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ପରେ ସାମ୍ନା ବେଞ୍ଚ୍‌ ଉପରେ ବସିଲୁ । ... ମହାରାଜ 
କହିଲେ, 'ଶରୀରଟା ଭଲ ନଥୁବାରୁ ଉସ୍ବକୁ ( ଶାଲ୍‌ଖୁଆ ଉସ୍ବକୁ ) ଯାଇପାରିନାହିଁ | ତାପରେ 
ପୁଲିନ ମିତ୍ର, କାଞ୍ଜଲାଲ୍‌ ପ୍ରଭୂତିଙ୍କ ସହିତ ହସ ପରିହାସ ଚାଲିଲା । ପ୍ରାୟ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପରେ 
ଦେଖ୍‌ଲି ଦୁଇ ଜଣ ମାନ୍ଦ୍ରାଜୀ ଉକ୍ତ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଫୁଲ ନେଇ ଠାକୁର ଘର ସିଡ଼ି ଦେଇ ଉପରକୁ 
ଗଲେ ଏବଂ ପରକ୍ଷଣରେ ଫ୍ରିଲଗୁଡ଼ିକ ସହ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ । ଫ୍ରୁଲ ଠାକୁରଘରେ ନ 
ରଖୁ, ଫେର।ଇ ଆଣିବା ଦେଖୁ ମନରେ କେମିତି ସନ୍ଦେହ ହେଲା, ଭାବିଲି କି ଆଶ୍ଚର୍ୟ ! 
ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ଥାନ, ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଗୋଲାପ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ଅମ୍ଳାନ ବଦନରେ ଫେରେଇ 
ନେଇ ଯିବେ। ଭକ୍ତ ଦୁଇଜଣ କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର ଦ୍ବିଧା ବୋଧ ନ କରି ମହାରାଜଙ୍କ ଆଡ଼କୁ 
ଅଗ୍ରସର ହେଲେ । ଆଖୂର ପଲକରେ ମହାରାଜ ଥରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଧ୍ଧାନସ୍ଥ 
ହେବାର ଉପକ୍ରମ କଲେ । ଏବଂ ପରକ୍ଷଣରେ ହିଁ ସମାଧ୍‌ସ୍ଥ ହୋଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଛବିର ମୂରିଭଳି, 
ନିଶ୍ଚଳ ନିଷ୍ପନ୍ଦରେ ରହିଲେ । ଉପସିତ ଭକ୍ତମଣ୍ଡଳି କେହି ହେଲେ ଇତି ପୂର୍ବରୁ ମହାରାଜଙ୍କର 
ଏଭଳି ଭାବାନ୍ତର ଦେଖନାହାନ୍ତି । ମହାରାଜ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଭାବି ସମସ୍ତେ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ 
ଉଠିଲେ | ଡକ୍ର କାଞ୍ଜଲାଲ୍‌ ପାଖରେ ବସିଥଲେ, ସେ ଶୀଘୂ ନାଡ଼ି ଦେଖୁ୍‌ଲେ, କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, 
କିଛି ମଧ୍ଯ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ ନାହି -ଜଣେ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଦୌଡ଼ିଲା । ମାନ୍ଦ୍ରାଜୀ ଭକ୍ତ 
ଦୁଇଜଣ କିନ୍ତୁ ତିଳେ ହେଲେ ବିଚଳିତ ହେଲେ ନାହିଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ମହାରାଜଙ୍କର ଅଭୟଚରଣ 
ସମୀପରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ପାଦପଦ୍ମରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେକଲେ । ପ୍ରାୟ 
ତିନି- ଚାରି ମିନିଟ୍‌ ପରେ ମହାରାଜ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲେ, ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭକ୍ତଗଣ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଏପରି 
ହେବାର କାରଣ ପଚାରିଲେ । “ଠାକୁର ଜାଣନ୍ତିଂ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ବିଶେଷ ଉତ୍ତର 
ପାଇଥୁଲେ ଵୋଲି ମୋର ସ୍ମରଣ ନାହିଁ । ପ୍ରସାଦୀ ଫୂଲ ନେଇ ଆମେମାନେ ନୌକାରେ ଫେରି 
ଆସିଲୁ |”? ` 

ମହାରାଜଙ୍କ ମଧ୍ଯଦେଇ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶକ୍ତି କିପରି ସ୍ଵମହିମା ପ୍ରଚାର କରୁଥଲା, 
ତାହାର ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ସ୍ବାମୀ ନିର୍ବାଣାନନ୍ଦଙ୍କର ସ୍ମ ତିକଥାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଉଛି । ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, 
‹ ବଳରାମ ମନ୍ଦିରରେ ମହାରାଜଙ୍କରେ ଘରର ବାହାରେ ଗୋଟିଏ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ମୁଁ ବସିଛି, 
ଏତିକି ବେଳେ ଗୋଟିଏ ବାଳିକା ଓ ତାର ଭାଇ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ବାଳିକାଟି 


କସ ୭୧୯୧୧୯ ୦ 5୩୨ 7 ୦0 7୦ ` ` ଏ 
୧. ଉଦ୍‌ବୋଧନ, ୨୪ ବଷ, ୫ମ ସଂ, ୩୦୫-୩୦ ୬ | 


୨୪୦ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବା ପାଇ ଅନୁମତି ମାଗିଲା । ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି ଯେ, ମହାରାଜ 
ବିଶ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବାର ସୁବିଧା ହେବ ନାହି, ଏହା ଶୁଣି 
ବାଳିକାଟି ଖୁବ୍‌ ଦୁଃଖୁତ ହେଲା । ମୁଁ ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତା କଥା କହିଲି । ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ 
ସ୍ନେହସହକାରେ କହିଲେ, “ ଦେଖ ଏହି ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ଖାଇବା ପରେ କଥା କହି ପାରେନା, 
ଝିଅଟିକୁ ଚାରିଟା ବେଳେ ଆସିବାକୁ କହ ।” 

“` ବାଳିକାଟି ଏହି ସମ୍ବାଦ ପାଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା । ସେ କହିଲା ଯେ, ସ୍ବାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦ 
ତାକୁ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ କହିଛନ୍ତି । ସେ ଅତି କରୁଣ ଭାବେ କହିଲା, ' ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି 
ପ୍ରଣାମ କରି ଚାଲିଆସିବି, ଯେଭଳି ଭାବରେ ହେଉ ପଛେ ଟିକିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଦିଅନ୍ତୁ ।? 

“ଚାର କଥା ଶୁଣି ମୁ ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟକୁ ପୁଣି ଯାଇ କହିଲି, “ଝିଅଟିକୁ ଶରତ 
ମହାରାଜ ପଠାଇଛନ୍ତି । ସେ କେବଳ ପ୍ରଣାମ କରି ଚାଲିଯିବାକୁ ଚାହେଁ ।” ସ୍ଵାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦଙ୍କ 
ନାମ କହିବାରୁ ମହାରାଜ ଆଉ କୌଣସି ଆପଭି କଲେ ନାହିଁ । 

““ ବାଳିକାଟି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଗଲା । ମୁଁ ବାରଣ୍ଡାରେ ଛିଡ଼ା 
ହୋଇଛି । ମହାରାଜ ଝିଅଟି ସହିତ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ, 
ମହାରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ସମୟରେ ଝିଅଟି ଭାବରେ ବିହ୍ଵଳ ହୋଇ କଇଁ କଇଁ କାନ୍ଦୁ ଥୁଲା । 
ମହାରାଜ ମଧ୍ଯ ହଠାତୁ ଭାବସ୍ଥ ହେଲେ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଥାଆନ୍ତି । କିଛିକ୍ଷଣପରେ ସେ 
ବାଳିକାଟିକୁ କହିଲେ, 39୦, ମା, କଅଣ ହୋଇଛି ମତେ କାହ । ସେତେବେଳଯାଏ ସେ 
କାନ୍ଦୁଥୁଲା, ସେ ଉଠି ଛଡ଼ା ହେଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ କୌଣସି କଥା କହିପାରିଲା 
ନାହିଁ । ତାପରେ ମହାରାଜଙ୍କ ଘରେ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଦେଖାଇ ସେ 
କହିଲା, “ସେ ମତେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ କହିଛନ୍ତି |୮' ମହାରାଜ ପୁଣି କହିଲେ, “କୁହ 
ମା, କଅଣ ହୋଇଛି | 

ସେତେବେଳେ ସେ ସବୁକଥା କହିଲା | ଚଉଦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାର ବିବାହ ହେଲା | 
ବିବାହର ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପରେ ସ୍ବାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା । ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାରମୟ ମନେ 
ହେଲା । ହତାଶ ହୋଇ ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ସଦାସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା 
କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, “ଭଗବାନ, ମୋର କଅଣ ହେବ? ମୁଁ ଯେ ଏକୁଟିଆ ଆଶ୍ରୟହୀନା ମୁଁ କଣ 
କରିବି, ମୋତେ ପଥ ଦେଖାଇଦିଅ !' ପ୍ରାୟ ବର୍ଷକପରେ ଦିନେ ରାତିରେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ତାକୁ 
ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, “କାନ୍ଦନାହିଁ ମୋର ପୁଅ ରାଖାଲ ବାଗ୍‌ବଜାରରେ ଅଛି। ତା 
ପାଖକୁ ଯାଅ, ସେ ତୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।” ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ବା ରାଖାଲ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଝିଅଟି 
କିଛି ଜାଣି ନଥୁଲା ।... ସେ ଶ୍ବଶୁର ଘରର ଅନୁମତି ନେଇ ଟାଲିଗଞ୍ଚ୍‌ରେ ବାସ କରୁଥିବା ମାଙ୍କ 
ନିକଟକୁ ଗଲା ଓ ସ୍ବପ୍ନ ବୃତାନ୍ତ କହିଲା । ତାର ମା ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣି ଥଲେ । ମାଙ୍କ 
ନିକଟରୁ ସବୁ ଶୁଣି ଝିଅଟି ତାର ଭାଇକୁ ନେଇ ବାଗ୍‌ବଜାରକୁ ଗଲା । ସେଠାରେ ଖୋଜିଖୋଜି 
ଉଦ୍‌ବୋଧନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ସ୍ଵାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରି ତାଙ୍କୁ ସବୁକଥା 
କହିଲା । ସେ ବାଳିକାଟିକୁ ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟକୁ ବଳରାମ ଭବନକୁ ପଠାଇଲେ । 

ବାଳିକାଟି ମହାରାଜଙ୍କ ଘରେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାରୁ ମଧ୍ଯ ବେଶୀ ରହିଥୁଲା । ଅବଶେଷରେ 


ସଦ୍‌ ଗୁରୁ ୨୪୧ 


ମହାରାଜ ମତେ ଡାକିଲେ । ଘରେ ପଶି ଜାଣିପାରିଲି ଯେ, ଝିଅଟି ମନ୍ତ୍ରଦୀକ୍ଷାଲାଭ କରିଛି । 
ମହାରାଜ ମତେ ଝିଅ ଓ ତାର ଭାଇ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବାକୁ କହିଲେ । 

ପ୍ରକ୍ୃତପକ୍ଷରେ ଦେଖାଯାଏ, “ତୁମର ଗରବେ ଗରବିନୀ ମୁ ଯେ, ରୁପସୀ ତୁମରି ରୂପେ'!- 
-ବିଦ୍ଯାପତିର ଏଇ ଆକୁତି ଥୁଲା ମହାରାଜଙ୍କର ସାଧନ; ସେଥ୍‌ରେ ସେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇ 
ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣମୟ ସତ୍ତାରୂପେ ବିରାଜିଥ୍ଲେ । ପିତାଙ୍କର ଏାଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟ ମାନସପୁତ୍ର ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ 
ଏପରି ଭାବରେ ଆ ୟତ୍ତ କରିଥିଲେ ଯେ, ଯେମିତି ଅନ୍ତର୍ଜଗତରେ ସେମିତି ବାହ୍ଯ ଚାଲିଚଳନରେ 
ସର୍ବତୋ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ଶ୍ରୀରାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତିଛ୍ଛବି ପରିଙ୍ଟଟ ହୋଇ ଉଠିଥୁଲା । ଉପରୋକ୍ତ 
ଆଲୋଚନାରୁ ବୁଝିହୁଏ ଯେ ମହାରାଜଙ୍କ ମଧ୍ଯ ଦେଇ ଯେଉ ରାମକୃଷ୍ଣ ଶକ୍ତି ଲୋକକଲ୍ୟାଣରେ 
ବ୍ୟାପୃତ ଥୁଲା ତାହାହି ତାଙ୍କ ଗୁରୁଶକ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଵରୂପ । 

ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଶି ଷ୍ୟଗଣଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ଦୁଇଟି ଭାବସତ୍ତା ଦେଖାଯାଏ । ଗୋଟିଏ 
ସତ୍ତା ଅନନ୍ତ ଭାବମୟ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ଏବଂ ତାରି ପାଖାପାଖ୍‌ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ- 
ଭକ୍ତ -ସତ୍ତା ¬ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ପରି ପ୍ରବାହିତ । ଭକ୍ତ-ସତ୍ତାଟି ମାନବ ସାଧାରଣ ପ୍ରତି କରୁଣାରେ 
ବିଗଳିତ । ଅତି ଆପଣାର ଲୋକଭଳି ସେ ମଣିଷର ବ୍ୟଥାରେ ସମବ୍ୟଥୀ ହୋଇ କଳୁଷହରଣ 
ପତିତପାବନ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପଦପ୍ରାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତି । ଅପରପକ୍ଷରେ ଦୁର୍ଲଭକ୍ଷଣରେ 
ପ୍ରକଟିତ ରାମକୃଷ୍ଣ ସତ୍ତାଟି ଗୁରୁଶକ୍ତିରୂପେ ମଣିଷକୁ କୃପାକଟାକ୍ଷରେ ଭକ୍ତି - ମୁକି ବିତରଣ କରନ୍ତି | 
ଏକାଧାରରେ ଏହି ଦ୍ଵୈତଶକ୍ତିର ସ୍ତ୍ରରଣ ଯେମିତି ଚମତ୍‌ କାରିତ୍ସ ଓ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ସେମିତି 
ଅମୋଘ ଶକ୍ତିରେ ଜୀବକଲ୍ୟାଣରେ ନିୟୋଜିତ ହୁଏ । ସଦ୍‌ଗୁରୁ ରୂପେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ମହାରାଜଙ୍କର 
ଅନୁପମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ ମଧ୍ଯ ଦେଇ ରାମକୃଷ୍ଣ-ସତ୍ତାଟିର ହି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ, ତାହାକୁ ବେଷ୍ଟନ କରି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ 
ରହିଛି ଭକ୍ତ- ସତ୍ତାଟି । 

ଗୁରୁଶକ୍ତି ଓ ତାହାର ପ୍ରକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧାରଣା କରି ବଦ୍ଭମାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ 
ହେବ ଯେ, ବ୍ୟବହାରିକ ଜଗତରେ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣଦ୍ଵାରା ସଦ୍‌ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା । “ ଗୁରୁ' 
ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ମହାରାଜ ସଦଗୁରୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉ ମନୋଜ୍ଞ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ତାହାର 
ଅଂଶ ବିଶେଷରୁ ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିଯିବ । ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, “` ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ 
ପଚାରିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ଯ କହନ୍ତି, ଆମେମାନେ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍‌ ଗୁରୁ ସମୀପରେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା 
ଦତ୍ତ ସାଧନପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ଵାରା ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତି ପଦରେ ଉପଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ, 
ପ୍ରତି ପଦରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରୀକ୍ଷିତ ସତ୍ୟସବୁର ଆଲୋକରେ ଉସ୍ବାହିତ ହୋଇ 
ତେବେ ଯାଇ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ । ତୁମର ମଧ୍ଯ ଯଦି ଯଥାର୍ଥରେ ଉନ୍ନତ ହେବାର 
ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ତେବେ ତୁମକୁ ମଧ୍ଯ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ହେବ । ସେଥ୍ରେ ଅନ୍ୟଥା 
ଆଉ କଣ? “ ସଦ୍‌ଗୁରୁ ପାଞୱୀ ଭେଦ ବତାଠ୍‌ ` ଏହା ସବୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ମତ ! ଦେଖାଯାଏ, 
ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଲୌକିକ ଧର୍ମର ବିକାଶ ହୋଇଛି ତାହାରି ପଶ୍ଚାତରେ କୌଣସି 
ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ଗୁରୁରୁପେ ସହାୟ ଥୁଲେ । ଲୋକ ପ୍ରଚଳିତ କଥାରେ ମଧ୍ଯ କହିଥାନ୍ତି, `ଏ 
ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୁରୁବଳ ଅଛି । ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଢ଼ିଅଛି, ରଶ୍ଵର ଅଛନ୍ତି, ଲୋକେ କହନ୍ି ଭଶ୍ଵର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 


୨୪୨ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ସଦ୍ଗୁରୁ କହନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି । ଶିଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ଯ ସେ ଦେଖ୍‌ବାର ପଥ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି ଓ 
ସେହି ପଥରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନେଇ ଯାଆନ୍ତି । ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁର ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି 
ସ୍ଵାଭାବିକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉଦୟ ହୁଏ । ତାଙ୍କୁ ଦେଖ୍‌ଲେ ହିଁ ମନେହେବ, ସେ କୌଣସି ଏକ ଅଲୌକିକ 
ଆନନ୍ଦର ଆସ୍ଵାଦ ପାଇ ସେଇଥୁରେ ନିମଗ୍ନ ରହିଛନ୍ତି ଓ ଦିନକୁ ଦିନ ଆହୁରି ନିମଗ୍ନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି । 
ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲାମାତ୍ରେ ଯେମିତି ସଂସାରର ସବୁ ଜ୍ଵାଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରଶମିତ ହୋଇଯାଏ ¬ 
ମନରେ ଯେମିତି ଆଉ ସଂସାରର ଲେଶମାତ୍ର ନଥାଏ। ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ସ୍ପର୍ଶରେ ନିଦ୍ରିତ ବ୍ରହ୍ମ 
ଶଚ୍ି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠିଲେ ସାଧକ ଚାରିଆଡ଼େ ଆନନ୍ଦର ଢେଉ ଦେଖୁବାକୁ ପାଆନ୍ତି । 

ଯେ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍‌ ସେହି ଗୁରୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଦି ଉପାଧୂ ମାତ୍ର ।..... 

““ ସଂସାରରେ ଅନେକ ଗୁରୁ ଦେଖୁଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଉପଦେଶ ମଧ୍ ନେଇଛି, 
କିନ୍ତ କୌଣସି ଫଳ ଫଳି ନାହିଁ । ତାହାର କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍‌ର କୌଣସି 
ଲକ୍ଷଣ ନାହିଁ । ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପଥ ପଚାରିବା ଯେପରି ନିଷ୍ଫଳକ ସେପରି ସାଧାରଣ ଗୁରୁ 
ନିକଟରୁ ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ଯ ନିଷ୍ଫଳ । ‹ ସେମାନଙ୍କର ସେ ଉପଦେଶ ମଧ୍ଯରେ ସେ ଶକ୍ତିର 
ସଞ୍ଚାର ନାହିଁ । ଶୁଣିଅଛି ଓ ବିଶ୍ଵାସ କରେ ଯେ, ବ୍ରହ୍ମବିଦୂ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ସଙ୍ଗେ ଏପରି ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର 
କରି ଦିଅନ୍ତି ଯେ, ତହିଁରେ ଶିଷ୍ୟର ନବଜୀବନ ଲାଭ ହୁଏ । ସେଇଦିନରୁ ତାର ନୂଆ ବିଶ୍ବାସ, 
ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ !”? ° 

ଗୁରୁରୂପେ ପ୍ରକଟିତ ଏଶୀଶକ୍ତି ବର୍ଭମାନ ସମୟପୋଯୋଗୀ ହୋଇ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ 
କରୁଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମହାରାଜ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ““ଗୁରୁ କହିଲେ ଆମେ କଅଣ ବୁଝୁ? ଯେ 
କେହି ବୀଜ-ସଂଯୁକ୍ତ କରି କାନରେ ମନ୍ତ୍ର ଦିଅନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ତାଙ୍କୁ ହି ଗୁରୁ କୁହାଯାଏ । 
ସିଦ୍ଧପୁରୁଷ ବ୍ୟତୀତ କାହାରି ଗୁରୁ ହେବାର ଅଧ କାର ନାହିଁ । ଯାହାର ନିଜ ରାସ୍ତାର ଖବର ଜଣା 
ନାହିଁ ସେ ଅନ୍ୟକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବେ କେମିତି? ଅବଶ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଶକ୍ତି ସମାନ ଭାବରେ ରହିଛି । 
କିନ୍ତୁ ବିଧ ଠିକ୍‌ ଭାବରେ ଜଣା ନ ଥୁବବାରୁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଉଭୟଙ୍କର ଠିକ୍‌ ଠିକ୍‌ ଉନ୍ନତି ହୁଏ ନାହିଁ । 
ଏଇଥୁପାଇଁ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରାଣରେ ଶାନ୍ତି ପାଏ ନାହିଁ । ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ଏଥର ଆସି ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ 
ଦେଇଛନ୍ତି । ଅମୂଲ୍ୟ ରନ୍ଧନ ଏମାନଙ୍କର ( ଠାକୁରଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର) ଭଣ୍ଡାରରରେ ରହିଛି । 
ଯେ କେହି ସତ୍ବ, ବିଶ୍ଵାସୀ ଓ ଭକ୍ତିମାନ୍ନ ହେବ ତାକୁ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ହିଁ ହେବ । ଅନ୍ୟ 
କେଉଁଠାରେ ଶାଚ୍ତି ନାହିଁ; ଏମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଯିଏ ଯାହା ପାଇଛି, ସେଥୁରେ ଯଦି ବିଶ୍ବାସ କରି 
ନିଜ ନିଜର ଜୀବନ ଗଢ଼ିଯାଆନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଅପାର ଆନନ୍ଦର ଅଧ୍ନକାରୀ ହେବେ, ମନୁଷ୍ଯତ୍ସ 
ଲାଭ କରିବେ । ଏମାନେ ଏ ଯୁଗର ଭାବରେ ଭାବୁକ, ଏ ଯୁଗରେ କିଭଳି ଶିକ୍ଷା- ଦୀକ୍ଷା ଦେବା 


୧. ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଥୁଲେ, ' “ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପଦେଶ ନେବାକୁ ହୁଏ | ସଦ୍‌ଗୁରୁର ଲକ୍ଷଣ ଅଛି | ଯେ କାଶୀ 
ଯାଇଛି ଆଉ ଦେଖୁଛି, ତା ପାଖରୁ କାଶୀକଥା ଶୁଣିବାକୁ ହୁଏ । କେବଳ ପଣ୍ତିତ ହେଲେ ହେବନାହିଁ । ଯାହାର 
ସଂସାର ଅନିତ୍ୟ ବୋଲି ବୋଧ ହୋଇନାହିଁ, ସେହି ପଣ୍ଡିତ ପାଖରୁ ଉପଦେଶ ନେବା ଉଚିତ୍‌ ନୁହେଁ ।'? 

କଥାମ୍ତ, ୩୧୬।୧ 

୨. ଉଦ୍‌ବୋଧନ, ୫ମ ବର୍ଷ | 


ଏ 5 ୨୪୩ 


ଦରକାର, ଏମାନେ ଭଲକରି ଜାଣନି | ଯାହାର ଯେପରି ଉନାତି ହେବ ତାକୁ ସେପରି ଉପଦେଶ 
ଦିଅନ୍ତି । କାହାକୁ ଯଥାବିଧ୍‌ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଉପଦେଶ ଛଳରେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, 
କାହାକୁ ମଧ୍ପ ସ୍ବପ୍ନରେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଯେପରି ଜୁଟିଛି, ସେ ସେପରି 
ବିଶ୍ଵାସ କରି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁ, ସରଳ ପ୍ରାଣରେ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ବାକି ଯାହା 
ଦରକାର ସେ ଦେବେ ସେ ନରଶରୀରରେ ଥାଆନ୍ତୁ ବା ନଥା ଆନ୍ତୁ । ଶିଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନଲାଭ ନହେବା 
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ ଯିଏ, ସେ ଶିଷ୍ୟକୁ ପଥ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ତାର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା 
କରନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟ ପାଇଁ ଗୁରୁ ମଧ୍ଯ ମଝିରେ ମଝିରେ ସୁଳରୂପରେ ପ୍ରକାଶ ହୁଅନ୍ତ ।”?* 

ମହାରାଜଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ପ୍ରକଟିତ ଗୁରୁଶକ୍ତି ଅଧ୍କାରୀ, ସ୍ଥାନ ଓ କାଳଭେଦରେ, ଆଶ୍ରିତ 
ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇଅଛି, ଦେହ ଓ ମନରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି 
କରିଛି । ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଶୁଭସଂସ୍କାରରାଶି ଉଦ୍‌ବୋଧ୍ତ କରି କଲ୍ୟାଣର ପଥ ଉନ୍ନୋଚିତ କରିଅଛି । 
ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ରେ ସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ଵାରା, କେତେବେଳେ ବା କେବଳ ମାତ୍ର ଇଛା ଶକ୍ତି ବଳରେ, 
କେତେବେଳେ ବା ଉପଦେଶଚ୍ଛଳରେ ସେଇ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛି । ଭାବଗମ୍ଭୀର ମହାରାଜ 
ତାଙ୍କର ଏହି ଦୈବୀଶକ୍ତି ସଚରାଚର ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଦେଉ ନଥିଲେ । ଭାବକୁ 
ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖୂବାର ଅତୁଳନୀୟ କ୍ଷମତାର ଅଧୂକାରୀ ସେ ଥ୍ବଲେ । ତା ସହିତ ମଧ୍ଯ ଅହୈତୁକି 
କରୁଣାବଶତଃ ସମୟବିଶେଷରେ ସେହି ଶକ୍ତିର ସ୍ତୃତ୍ତ ହୋଇ କୌଣସି କୌଣସି ଭାଗ୍ୟବାନ 
ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ କୃତାର୍ଥ କରିଅଛି । କେତୋଟି ଘଟଣାର ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେଇ ଦୈବୀଶକ୍ତି କିପରି 
ପ୍ରକାଶ ହୋଇଅଛି ତାହା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ । 

ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାପ୍ରାପ୍ତ ସୁସାହିତ୍ୟିକ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବସୁ ଦୀର୍ଘକାଳପରେ ଦିନେ ମହାରାଜଙ୍କ 
ସହିତ ଦେଖା କଲେ । ଅନ୍ତଦ୍ରଷ୍ଟା ମହାରାଜ ଦେବେନ୍‌ ବାବୁଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ଦେଖୂଲେ ଗୋଟିଏ 
ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତନ, ଆଖରେ ମୁଁହରେ ଅର୍ଥାତ୍‌ ହାବଭାବରେ ବିଷୟ ସଂସାରର କାଳିମାର 
ଚିହ୍ନ । ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ । ଦେବନ୍‌ବାବୁଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ସ୍ଵାମୀ 
ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ଯୋଗାଯୋଗ ଥଲା । ଦିନେ ମହାରାଜ ସ୍ବାମୀ ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦଙ୍କ ନିକଟରେ 
ଦେବେନ୍‌ବାବୁଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ପରିବତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ । ତାଙ୍କ ମାର୍ଫତରେ 
ମହାରାଜଙ୍କ ଏହି ଅଭିମତ ଦେବେନ୍‌ବାବୁଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା, ତାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରବଳ ଆଲୋଡ଼ନ 
ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏବଂ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲା । ଦିନେ ମଧ୍ଧାହ୍ନରେ ସେ 
ଅଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ବେଲୁଡ ମଠରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଏବଂ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା 
ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ । ମହାରାଜ ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଥୁଲେ, ସେବକ ମହାରାଜଙ୍କ 
ଅନମତି ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଇତିମଧ୍ଯରେ ଦେବେନ୍‌ବାବୁ ଅସ୍ଥିର 
ଭାବରେ ମହାରାଜଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ପଶିଗଲେ । ମହାରାଜ ଦେବେନ୍‌ବାବୁଙ୍କ ବକ୍ଷଦେଶରେ 
କେତେଥର ମୁଦୁ ଚାପୁଡ଼ା ଦେଇ ଶାନ୍ତ ସ୍ଵନିଗ୍‌ଧ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ‹ କଅଣ ହେଇଛି, 
ଦେବେନ୍‌ବାବୁ ? ସବୁ ଠିକ୍‌ ହୋଇଯିବ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ । ମହାରାଜଙ୍କର କରସ୍ପର୍ଶ ରେ 


୧. ଧର୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗେ ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ପ୍‌:୧୩୧-୧୩୨ | 


୨୪୪ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ତୀବ୍ରଶକ୍ତି ତଡ଼ିତ୍‌ ପ୍ରବାହ ଭଳି ଦେବେନ୍‌ବାବୁଙ୍କୁ ଯେପରି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ ଦୋହଲାଇ କରିଦେଲା, 
ମୁହୂର୍ତକ ମଧ୍ଯରେ ତାଙ୍କର ମନରୁ ବିଷୟ କୁହୁଡ଼ି ଦୂର ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଏକ ଅନାବିଳ ଶାଚ୍ରିରେ 
ହୃଦୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠିଲା; ଠାକୁରଙ୍କର ଦିବ୍ୟସଙ୍ଗର ପୁଣ୍ଯସ୍କମତି ମାନସ ପଟରେ ଉଜ୍ପଳ 
.ହୋଇ ଉଠିଲା । ସେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, '‹ ମହାରାଜ ମୋର 
ବିଷୟବୁଦ୍ଧି ଦୂର ହେଲାପରି, ମୋର କିପରି ପତନ ହୋଇଥଲା ! ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରୁ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ 
ପୁଣି ଉଠିପାରିଲି । ଏବେ ମୋର ଆଉ କୌଣସି ଦୁଃଖକଷ୍ଟ ନାହିଁ ।?” ଦେବେନ୍‌ବାବୁ ତାଙ୍କର 
ଏହି ଦୈବ ଅଭିଜ୍ଞତାର ସ୍ମତି ଚିରକୃତଜ୍ଞତାର ସହିତ ସ୍ମରଣ କରୁଥୁଲେ । “ଧର୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗେ ସ୍ଵାମୀ 
ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ” ଶୀର୍ଷକ ପୁସ୍ତକରେ ତାଙ୍କ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଦେବେନ୍‌ ବାବୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି । 
“ବିଦ୍ୟୁତ୍ବବାହୀ ତାର ଦେଖୁବାକୁ ନିର୍ଜୀବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଜଣାଯାଏ କି ଆମୋଘ ଶକ୍ତି 
ସେଥୁରେ ନିହିତ! ଶୁଣିଥୁଲି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀର ମୃଣ୍ମୟ ନୁହେଁ-ଚିନ୍ମୟ । କିନ୍ତୁ ଏହି ଚିନ୍ମୟ 
ପୁରୁଷଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ସେ ତଥ୍ୟ ସହଜରେ ବୁଝାଯାଉ ନଥୁଲା । କି ଅଲୌକିକ ସ୍ନେହରେ 
ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲାଇ ରଖୁଥୁଲେ । ` 

ଏହି ମହାଶକ୍ତି ଦେଶକାଳ ନିବିଶେଷରେ ଯୋଗ୍ୟପାତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ । ଜନୈକ 
ବିଦେଶିନୀ ମହିଳା ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ବଣ୍ଠ୍ରନା କରିଥୁଲେ । ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ୍‌ର ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ 
କନ୍ଯା ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ ଇଚ୍ଛାରେ ବେଲୁଡ଼ ମଠରେ ଆସି ଶୁଣିଲେଯେ, ସେ 
କଲିକତାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରାହାତିଶଯ୍ୟ ଦେଖୁ ସ୍ଵାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ନେଇ 
କଲିକତାସ୍ଥିତ ବଳରାମଭବନରେ ଉପସିତ ହେଲେ । ସେଠାରେ ସେହି ମହିଳା ମହାରାଜଙ୍କ 
ସହିତ ସାକ୍ଷାତୃ କରି ପରମ ପ୍ରୀତି ଲାଭ କଲେ । ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ୍‌ର ଆନନ୍ଦଦାୟକ 
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।|[21079 ¡୮ ।୦ |୫09067.” ` ଏହି ମହିଳା ସିଂହଳ ଯିବାବାଟରେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ମଠରେ ସ୍ବାମୀ 
ଅଖ ଳାନନ୍ଦଙ୍କୁ ମଧ୍ଯ ଅନୁରୂପ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥୁଲେ । 

ମହାରାଜ ସ୍ପର୍ଶ ନକରି କେବଳମାତ୍ର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବଳରେ କିପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ 
ଧର୍ମଭାବ ଉଦବୁଦ୍ଧ କରିଦେଉଥୁଲେ, ଠାକୁରଙ୍କର ଭୈରବ- ଭକ୍ତ ଗିରିଶଚନ୍ଦ୍ର ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । 
ରାଖାଲ ମୋ ପାଖରେ ପିଲାଲୋକ, କାଲିର ଯୁବକ | ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 
ଯାଉଥୁଲି, ସେତେବେଳେ ଆଉ ତାଙ୍କର ବୟସ ବା କେତେ ? ଏଇ ରାଖାଲକୁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ 


୧. ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବସୁ ମହାଶୟ ସ୍ଵାମୀ ନିର୍ବାଣାନନ୍ଦଜୀଙ୍କୁ ପରେ କହିଥୁଲେ, “ଯେତେବେଳେ ସେ ହାତ ଦେଇ 
ମୋର ଛାତି ସ୍ପର୍ଶ କରିଲେ, ହଠାତ୍ବ ଗୋଟିଏ ତୀବ୍ର ଅନୁଭବ ହେଲା । ଅତୀତର କଥା ତତ୍‌କ୍ଷଣାତ୍‌ ସ୍ମରଣ 
ହେଲା । ଭଶ୍ଵର ପ୍ରେମ ଓ ଅଭିଷ୍ଟ ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ହୃଦୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା । ଠାକୁରଙ୍କ ପୁଣ୍ୟସ୍ମ ତି ପୁନରାୟ ଜାଗ୍ରତ 
ହେଲା ।'' 


ସଦୂ ଗୁରୁ ୨୪୫ 


ମାନସପୁତ୍ର ବୋଲି ମାନେ ତା କଅଣ ଖାଲି ମାନେ ? ଯେତେବେଳେ ମୋର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଵାସରୋଗ 
ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଖୁବ୍‌ ଜ୍ବର, ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି | ଏଠାରେ ତ ଶାଚ୍ି ସ୍ଵସ୍ତୟନ, 
୭ଣ୍ଡୀପାଠ, ଗୀତାପାଠ ହେଉଛି । ଏପଟେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟିଏ ସର୍ବନାଶୀ ଭାବନା ଉଦୟ 
ହେଲା-¬ଠାକୁର ଜଣେ ମଣିଷ, ଜଣେ ସାଧୁପୁରୁଷ ମାତ୍ର ଥିଲେ | ସେତେବେଳେ ମନେ ହେଲା 
ଗୁରୁଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ - ଜ୍ଞାନ, ମଣିଷ ବୁଛହି କଲି ମୋର ଅଧଃପତନ ହୋଇଛି | ମନରେ ପ୍ରବଳ ଅଶାନି, 
ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବଦୁବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା ନାହିଁ । ଏ ବିଷୟ ଅନେକଙ୍କୁ କହିଲି । ଯେଉଁସବୁ 
ତ୍ୟାଗୀ ଗୁରୁଭାଇମାନେ ମତେ ଦେଖୁବାକୁ ଆସୁଥୁଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଥାଏ | କିଛୁ ସମସ୍ତେ ଶୁଣି 
ନୀରବ ରହୁଥାଆନ୍ତି । ମୋ ମନରେ ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରବଳ ଅଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା । ମନ 
ସହିତ ସର୍ବଦା ଲଢ଼େଇ କରୁଛି, ତେବେବି ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରୁ ମଣିଷ-ବୁଦ୍ଧି ଯାଉନାହିଁ । ଏହି 
ସମୟରେ ହଠାତ୍‌ ଦିନେ ରାଖାଲ ଦେଖୁବାକୁ ଆସିଲା । ସାମନାରେ ବସି ପଚାରିଲା, “ ' କେମିତି 
ଅଛନ୍ତି ମହାଶୟ ? ନାନା କଥା ପରେ ମୁ ତାଙ୍କୁ କାତର କଣ୍ତରେ କହିଲି, “ଭାଇ ମୋର 
ସର୍ବନାଶ ଉପସ୍ଥିତ । ଏତେ ଗୀତାପାଠ, ଚଣ୍ଡୀପାଠ ଶୁଣୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦିନରାତି ଡାକୁଛି 
ଅଥଚ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଣିଷ ବୋଲି ଭାବିଲି ଆଦୌ ଏହି ଭାବ ଯାଉନାହିଁ, ମୋର ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା 
ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି । ଏ କ'ଣ ହେଲା, ଉପାୟ କଣ ?”!' ରାଖାଲ ମୋ କଥା ଶୁଣି ହୋ ହୋ କରି 
ହସି ଉଠିଲା | ହସି କହିଲା, “ସେ ଆଉ କ'ଣ ? ଢ଼େଉ ଯେପରି ହୁସ୍‌ କରି ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ, 
ପୁଣି ତଳକୁ ଚାଲିଯାଏ, ମନଟା ମଧ୍ଯ ସେମିତି । ସେଥପାଇଁ କିଛି ଭାବନ୍ତୁନାହିଁ । ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ 
ଆଧ୍ଯାମ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିର ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚସ୍ତରକୁ ନେଇଯିବ, ସେଥୁପାଇଁ ମନ ଏମିତି ହେଉଛି । କିଛି 
ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ରାଖାଲର କଥା ଶେଷ ହେଉନହେଉଣୁ ବଡ଼ମଝିଆ ନାନୀ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ 
ଆଣିଦେଲେ । ରାଖାଲ ଖାଇବା ପରେ ଉଠିଗଲା । ଯିବାବେଳେ ହସି ହସି କହିଲା, `ବ୍ୟସ୍ତ 
ହେବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଭୟ ନାହିଁ, ମନ ପୁଣି ଧଡ୍‌ କରି ଲମ୍ପ ଦେଇ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବ ।' 
ଏହିକଥା କହି ଯେମିତି ରାଖାଲ ଘରର ସାମ୍ନା ଗଳି ପାରି ହୋଇ ଅନ୍ୟଗଳି ଆଡ଼କୁ ଗଲା, 
ସେମିତି ମୋର କାନ୍ଧ ଉପରୁ ଯେମିତି ଭୂତଟା ପଳାଇଗଲା । ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ବପରି 
ଭଗବଦ୍‌ - ବୁଦ୍ଧି ହେଲା । ମିଛଟାରେ କଂଣ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ? ରାଖାଲ ପୃଷ୍ଠ ଦିଗରୁ ଦେଖ୍‌ଵଲେ 
କରିଥୁଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ଠାକୁର ବୋଲି ମୋର ଭୁଲ ହୁଏ । ଠିକ୍‌ ସେହିପରି ହାବଭାବ 
କଥାବାର୍ଭା କିଛି କିଛି ପାଇଛି !'' 

ଯେମିତି ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିକ୍‌ ସେମିତି ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ଯରେ ମହାରାଜ କେବଳମାତ୍ର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି 


୧ . 98/75 1୮ 30 |00ୀ[ଓମ !1୦୮୭୫1୭୮/, ୮.୮:150-151 | ଓଡ଼ିଆ। ଅନୁବାଦ : ' ' ଆହା ଭଗିନୀ, ମୁଁ ଯାହା ଆଶା କରିଥୁଲି 
ତଦପେକ୍ଷା ମଧ୍ଯ ସୁନ୍ଦର ସେଇ ଅଭିଜ୍ଞତା । ମାତ୍ର ୫ମିନିଟ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଥୁଲି । କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ଚମତ୍କାର 
ଓ ଉତ୍ସାହବ୍ୟଞ୍ଜକ କେତୋଟି କଥା କହିଲେ, ସେ ମୋର ହାତକୁ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ହାତରେ ଧରିଲୋ ମୁଁ ଶପଥ କଚି 
କହିପାରେ, ସେ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଘଟିଗଲା | ତାଙ୍କ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସିଲି, ମୋର 
ମନେ ହେଲା ମୋର ବୟସ ୨୦ବର୍ଷ କମିଯାଇଛି, ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଆଶା ଭରସାରେ ମନ ପୂର୍ଣ 
ହୋଇଯାଇଛି ନୂଆ ବିଶ୍ଵାସ ହେଲା, ଯାହା ଘଟିଅଛି ସବୁ ସତ୍ୟ | ମୋ ନିକଟରେ ଦିନଟି ଅତୁଳନୀୟ । ସେହି 
କ୍ଷଣରୁ ମୋର ଅନ୍ତଃକରଣ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି । ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ 


ଏହା ଘଟିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥୁବାରୁ ମୋର ମନ କୃତଜ୍ଞତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ର | ” 


୨୪୬ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଦ୍ବାରା ଧର୍ମଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରିଦେଉଥଲେ । ଗୁରୁଭ୍ରାତା ସ୍ଵାମୀ ଶିବାନନ୍ଦଜୀ କହୁଥିଲେ, '“ ଅନେକ 
ଲୋକଙ୍କୁ ଏକସଙ୍ଗେ ଉଚ୍ଚ ଆଧ୍ଯାମ୍ମିକ ଭାବଭୂମିକୁ ନେଇଯିବାର ଶକ୍ତି ମହାରାଜଙ୍କର ଅଛି । 
ମହାରାଜଙ୍କ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଘଟଣା । କାଶୀଧାମରେ ଅଦ୍ଧୈତ ଆଶ୍ରମରେ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁରଙ୍କର 
ପୁରାତନ ପ୍ରଚିକୃତି ପରିବତ୍ତନ କରି ଗୋଟିଏ ନୂତନ ପ୍ରତିକୃତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପ୍ରୟୋଜନ 
ହେଲା। ଚଦୁପଲକ୍ଷେ ମହାସମାରୋହ ସହକାରେ ଗୋଟିଏ ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା । 
ମହାରାଜ, ଶରଚ୍‌ ମହାରାଜ, ହରି ମହାରାଜ ଓ ଖୋକା ମହାରାଜ ପ୍ରଭୂତି ଠାକୁରଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର 
ଉପଛିତିରେ ଉତ୍ସବର ଭାବଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ଶତଗୁଣରେ ବର୍ଦିତ ହୋଇଥଲା । ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ 
ପୂଜାଅର୍ଚାନାଦି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା । ଏହାପରେ ମହାରାଜ ଉପସ୍ଥିତ ସାଧୁବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ 
କଲେ, ` “ତୁମେମାନେ ସେଇ ଗୀତାଟା ଗାଅ -ଆସିଛି ନୁଆ ମଣିଷ !?” ସମବେତ କଣ୍ଠରେ 
ଭଜନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, 
ଆସିଛି ଜଣେ ନୂଆ ମଣିଷ ଦେଖୁବ ଯଦି ଆସରେ ଚାଲି 
ସଦା ଝୁଲୁଥାଏ ଦ୍ୁୁଇକାନ୍ଧରେ ତାଂର ବିବେକ- ବୈରାଗ୍ୟ ଝୁଲି । ଇତ୍ୟାଦି 
ସୁରତାଳ ଲୟରେ ଗୀଚଟି ଜମି ଉଠିଲା । ଭଜନଟି ସମାପ୍ତ ପ୍ରାୟ, ଦେଖାଗଲା ଭାବୋନ୍ଗତ୍ତ 
ମହାରାଜ ହଠାତ୍‌ ଛିଡ଼ାହୋଇ ତାଳେ ତାଳେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ 
ଆନନ୍ଦର ଶିହରଣ ଖେଳିଗଲା । ଭଜନ ଚାଲିଲା, ଏପଟେ ଭାବର ଆବେଶରେ ଆବିଷ୍ଟ ହୋଇ 
ଶରଦ୍‌ ମହାରାଜ ଓ ହରି ମହାରାଜ ମଧ୍ଯ ନୃତ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଲେ । ଅପୂର୍ବ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ! 
ସମସ୍ତେ ଘନୀଭୂତ ଏକ ଭାବତରଙ୍ଗରେ ଉଦ୍‌ ବେଳିତ ହୋଇଉଠିଲେ । ସମସ୍ତେ ଭାବରେ ବିଭୋର, 
ଆନନ୍ଦରେ ଆତ୍ମହରା । ସେହି ସମୟରେ ଜନୈକ ଭକ୍ତ ଆସି ହରି ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ 
ଧୀରେଧୀରେ କହିଲେ--ଖାଇବା ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରାହୋଇଛି । ସେ 
ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଭକ୍ତଟିକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ କହିଲେ । ଆହୁରି କିଛି ସମୟ ଭାବୋନ୍ଗତ୍ତତା ଚାଲିବାପରେ, 
ଆସର ଭାଙ୍ଗିଲା । ହରି ମହାରାଜ ପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ କଲେ ଲୋକଟା କି ବୋକା ! ଏଭଳି 
ଘଟଣା କଦାଚିତ୍‌ ଘଟେ- ଭାଗ୍ୟର କଥା ! ଆଉ ସେ ଖାଇବାଟାକୁ ବେଶୀ ଦରକାରୀ ମନେ 
କରେ । ସେ ପୁନଶ୍ଚ କହିଲେ, ' ' ମହାରାଜ ଅଧ୍କାଂଶ ସମୟ ତାଙ୍କର ଭାବକୁ ଗୋପନ ରଖନ୍ତି, 
ଆଜି ତାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେତନାକୁ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚଭାବଭୂମିକୁ 
ନେଇଯାଇଥିଲେ !'” 
ଏହିପରି ଅସାଧାରଣ ଉପାୟରେ ଅନ୍ୟମଧ୍ଯରେ କେତେବେଳେ କେମିତି ଭାବସଞ୍ଚାରଣ 
କଲେ ମଧ୍ଯ ସାଧାରଣତଃ ସେ ଲୌକିକ ଭାବ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆଉତ୍ତ, ଜିଜ୍ଞାସୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ 
ସତୃଭାବ, ସଚଢିନ୍ତାର ସଞ୍ଚାର କରି ଦେଉଥୁଲେ | ନାନା ଉପାୟରେ ଛଶ୍ଵରଙ୍କ ପଥରେ ଆଗେଇ 
ଯିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥୁଲେ, ସଂସାର ତାପର ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ନରନାରୀଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଶାନ୍ତିବାରି 
ସିଞ୍ଚନ କରୁଥୁଲେ । ସେ ଥୁଲେ ଧର୍ମଭାବର ମୂର୍ଭ ପ୍ରତୀକ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ଭା ଚାଳିଚଳନ ସବୁ 
କିଛି ମଧ୍ଯ ଦେଇ ଭଗବଦୂଭାବ ହିଁ ସ୍ତୂରିତ ହେଉଥୁଲା । ସେ ଯେଉଁଠାକୁ ଯାଉଥୁଲେ, ସେଠାରେ 
ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମାତ୍ରେ ଆନନ୍ଦର ହାଟ ବସୁଥୁଲା, କେତେବେଳେ ବା ହସ ତାମସା ସ୍ତୃର୍ଭିର 
ଫୁଆରା ଖେଳୁଥୁଲା ପୁଣି ଅକସ୍ମାତ ପଟର ପରିବର୍ତନ ହେଉଥଲା । ହାସ୍ୟଲାସ୍ୟମୟ ମହାରାଜ 


` ୨୪୭ 


ପ୍ରଶାନ୍ତ ଗମ୍ଭୀରଭାବ ଧାରଣ କରୁଥୁଲେ, କେତେବେଳେ ବା ଭାବ ଗଭୀରତର ହେଲେ ତାଙ୍କର 
ମନ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଅଲୌକିକ ଜଗତରେ ବିଚରଣ କରୁଥୁଲା, ଉପସ୍ଥିତ ବ୍ୟକ୍ତଗଣ 
ମଧ୍ଯ ତାଙ୍କର ଏହି ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁ ଅନ୍ତରରେ ଅନନୁଭୂତି ଆନନ୍ଦଲାଭ କରୁଥୁଲେ । ମହାପୁରୁଷଙ୍କର 
ସତ୍‌ ସଙ୍ଗରେ ସଂଗୃହୀତ ହୁଏ ଶୁଭଚିନ୍ତାର ବୀଜ । ମହାରାଜ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ““ଠିକ୍‌ ଠିକ୍‌ 
ସାଧୁଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବାର ଫଳ ଅଛି । ଏଥୁରେ ଭାବିବାର କଅଣ ଅଛି ? ମହାପୁରୁଷ ଯଦିବା 
ଥଙ୍ଗା କରିନ୍ତି ତଥାପି ତାଙ୍କ ସଂଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ । କାରଣ, ସମୟବିଶେ ଷରେ ତାଙ୍କର ମୁଖନିସ୍ତ 
ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ତୁମର ଜୀବନଧାରା ବଦଳି ଯାଇପାରେ । 
ବେଲୁଡ଼ମଠରେ ମହାରାଜ ଥରେ କହିଥୁଲେ, ' ' ସାଧୁସଙ୍ଗ ବିଶେଷ ଦରକାର | ସେମାନଙ୍କୁ 
ଦେଖୁଲେ, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ, ମନରେ ଧମ୍ମଭାବ ଓ ସଦୂଭାବ ଜାଗି ଉଠେ ଏବଂ ସଂଶୟ 
ଦୂର ହୋଇଯାଏ । ସେମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜୀବନ, ଭାବମୟ ଜୀବନ ଦେଖୂଲେ ମନ ଯେତେ 
।୮୮।୦୮୦୫୫୦୦ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ, ଶହେ ବହି ପଢ଼ିଲେବି ତାହା ହୁଏ ନାହିଁ । ଅଧର ସେନ୍‌ ପ୍ରାୟ 
ଜଣେ ସ୍କ୍ରଲ ସବ୍‌ -ଇନସ୍ପେକୃର୍‌ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆ ସୁଥିଲେ | ସେହି ସାଙ୍ଗଟିର 
ପ୍ରାୟ ଭାବ ହେଉଥଲା । ଦିନେ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବାର ଟିକେ ପରେ ଠାକୁର ସମାଧୁସ୍ଥ 
ହେଲେ । ତାଙ୍କ ମୁହରେ ଏପରି ହସ, ଯେ ଆନନ୍ଦ ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଥୁଲା | ସେତେବେଳେ ଅଧରବାବୁ 
ସେଇ ସାଙ୍ଗଟିକୁ କହିଲେ, “ତୁମମାନଙ୍କର ଭାବ ଦେଖୁ, ଭାବ ଉପରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଘୃଣା 
ଆସି ଯାଇଥୁଲା । କାହିଁକି ନା ତୁମର ଭାବ ଦେଖ୍‌ ମନେ ହେଉଥୁଲା ଯେମିତି ଭିତରେ କେତେ 
ଯନ୍ତ୍ରଣା । ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ କଅଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥାଏ ? ଏହାଙ୍କ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଦେଖୁ ମୋର 
ଆଖୁ ଖୋଲିଗଲା । ଏହାଙ୍କ ଭାବ ମଧ୍ଯ ତୁମମାନଙ୍କ ପରି ହୋଇଥୁଲେ, ଏଠାକୁ ଆଉ ଆସି ନ 
ଥାଆନ୍ତି ।` ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଆସିଥୁଲେ, ତାଙ୍କର ଏହି ଭାବ ନ ଦେଖୁଥୁଲେ ଅଧରବାବୁଙ୍କର 
ମନର ସଂଶୟ କେବେହେଲେ ଯାଇ ନ ଥାଆନ୍ତା । ଏହି ହେଲା ସାଧୁସଙ୍ଗର ଫଳ ।””° ସେ 
ଜଣେ ଭକ୍ତକୁ କହିଥୁଲେ, ““ସମୟ ପାଇଲେ ହିଁ ଏଠାକୁ ଆସିବୁ । ସେଥୁରେ ତୋର କ୍ଷତି 
ହେବନାହିଁ ।”? ଭକ୍ତଟି ଏଇ ଉକ୍ତିର ସତ୍ୟତା ଅନୁଭବ କରିଥୁଲେ । ଜନୈକ ଯୁବକ ମହାରାଜଙ୍କ 
ନିକଟରୁ ଯାତାୟାତ କରୁଥୁଲେ । ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଖ୍‌ ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟକୁ କିଛି ଧର୍ମୋପଦେଶ 
ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ । ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରାଥମିକ ଉପଦେଶ ଦେବା ପରେ କହିଥୁଲେ, “ତୋର 
ନୂଆ ଜୀବନ ହେବ ।” ସେ କହୁଥୁଲେ ଯେ, ସେଇଦିନରୁ ସେ ଅନୁକ୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି 
ଯେ, ତାଙ୍କ ୪ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜଳୁଅଛି ଏବଂ ତାର ଆଲୋକରେ ଅଧ୍ୟାତ୍ବଭଣ୍ଡାର 
ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଅଛି । 
ଏହା ସୁପ୍ରଚଳିତ ଯେ ମହାରାଜ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ଧର୍ମପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଚାହୁ 
ନଥୁଲେ । କିନ୍ତୁ ନିଆ ପାଖକୁ ଗଲେ ତାପ ଅନୁଭୂତ ହେବ ହିଁ ହେବ । ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ଯେତେ ବଡ଼ 
ହେବ, ଉତ୍ତାପ ସେତେ ଅଧୁକ ଦୂରରୁ ଅନୁଭୂତ ହେବ । ମହାରାଜ ଯେଉଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ 
କରୁଥିଲେ, ତାର ଚତୁର୍ଦ୍ିଗରେ ଗୋଟିଏ ଭାବସମ୍ପୃକ୍ତ ପରିବେଶ ରଚିତ ହେଉଥଲା । ହରି ମହାରାଜ 


_ = 
୧. ଧର୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗେ ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ପୃ :୩୬ | 
୨. ସ୍ଵାମୀ ଅଖଳାନନ୍ଦଙ୍କର ସୁ ,ତିକଥା | 


୨୪୮ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


କହୁଥୁଲେ, ‹‹ ମହାରାଜ ଯେଉଁଠାକୁ ଯାଉଥୁଲେ ତାର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ଘନୀଭୂତ ଭାବର 
ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥଲା । କୌଣସି ଉପାୟରେ ଯଦି କେହି ସେହି ପରିବେଶ ମଧ୍ଯରେ 
ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲା, ଚେବେ ସେ ସେହି ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ବାଧ୍ବା 
ହେଉଥଲା ।””” ତାଙ୍କର ପୂତ ସାନିଧ୍ଯରେ ସମୀପାଗତଙ୍କର ଅଶାନ୍ତ ମନ ଶାନ୍ତ ହେଉଥଲା । 
ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସାମୟିକ ଭାବରେ ହେଲେ ମଧ୍ଯ ବିଦୂରିତ ହୋଇ ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ ମନ ଭରି ଉଠୁଥ୍ଲା । 
ଯେଉଁମାନେ ଅନେକ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ଆସୁଥୁଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ଯ ମନକୁ ମନ ଇଙ୍ଗିତରେ 
ତାର ଉତ୍ତର ପାଇ. ଶାନ୍ତ ଭାବ ଧାରଣ କରୁଥୁଲେ । ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଘଟଣା । ସେବକ ସ୍ବାମୀ 
ଧୀରାନନ୍ଦଙ୍କ ଜରିଆରେ . ମହାରାଜଙ୍କର କୃପାପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ଵାମୀ ସତ୍‌ପ୍ରକାଶାନନ୍ଦ ଜଣାଇଲେ ଯେ, 
ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି । ସେ ମହାରାଜଙ୍କର ଚରଣ ଦର୍ଶନ କରିବାରୁ 
ମହାରାଜ ମୃଦୁ ହସି କହିଲେ, ତୁ ସାଧୁ ପୁରୁଷ ଦେଖୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଛୁ । ତାଙ୍କ ପଦଧୂଳି 
ନେଇଛୁ, ତାହାହେଲେ ଆଉ କଅଣ ପ୍ରଶ୍ନ ତୋର ଥାଇପାରେ ୧୮୩ ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା କହିବା 
ଅନାବଶ୍ୟକ ଯେ, ଅନ୍ତଦ୍ରଷ୍ଟା ମହାରାଜ ପ୍ରୟୋଜନ ଅନୁସାରେ ଧର୍ମପଥାଶ୍ରୟୀକୁ ଉପଦେଶ 
ଆଦି ଦିଅନ୍ତି । କେହି ଯଦି ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଧର୍ମପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ 
ଚାହାକୁ ପ୍ରତିପଦରେ ପଥ. କହିଦିଅନ୍ତି । କେହି ହୁଏତ ଦୁଇଚାରିଦିନ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରି ବିଶେଷ 
କିଛି ଫଳ ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ; - ଏହି ଅଭିଯୋଗ କଲା | ମହାରାଜ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ଯ କରି 
କହ୍ନୁଥିଲେ, ‹““ସାଧୁ ସଙ୍କର ଫଳ କଅଣ ହାତେ ହାତେ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ? ଏଇଟା କଅଣ 
ଦୋକାନରୁ ନଗଦ ସଉଦା ନେଲା ଭଳି--ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଯେମିତି ଟଙ୍କା ଦେଲ, ସେମିତି 
ସଙ୍ଘେସଙ୍ଗେ ଜିନିଷ ହାତରେ ମିଳିଗଲା | ଏହି ଯେଉ ସତ୍‌ସଙ୍ଗ କରୁଛ, ସତ୍ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶୁଣୁଛ-- 
ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମନ ମଧ୍ଯରେ ରହିଲା । ଏହାପରେ ବୁଝିପାରିବ ୮ଞ[୫€ ( ଅନୁଭବ ) କରିପାରିବ 
କାହିଁକି ସାଧୁସଙ୍ଗରେ ଏତେ ସୁଫଳ ମିଳେ । ସାଧୁର ଆଞ୍ଚ ଯାହାଦେହରେ ଲାଗିଯାଏ ତାର ନୂଆ 
ଛାଞ୍ଚ ତିଆରି ହୋଇଯାଏ । ଜାଣତ, ଗୋବରପୋକ ଫ୍ରୁଲର ସଙ୍ଗଗୁଣରେ ଦେବତାର ଚରଣରେ 
ଯାଇପହଞ୍ଚେ, ସେମିତି ସାଧୁଙ୍କ କୃୂପାରେ ଲୋକ ଦେବତାଠାରୁ ମଧ୍ଧ ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି !”? ° 
ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମହାରାଜଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ ଆସିଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ରମେ କ୍ରମେ 
ଇଶ୍ଵରାଭୀମୁଖୀ କରିବା ହିଁ ଥୁଲା ସଦ୍‌ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଜୀବନବ୍ରତ, କିଛୁ ସେ ତାହା କରୁଥୁଲେ 
ତାଙ୍କର ସ୍ଵକୀୟ ଅତୁଳନୀୟ ପଦ୍ଧତି ସହାୟତାରେ । 

ନରନାରୀ ବିଭିନ୍ନ ଆଶା- ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଥୁଲେ । ତାଙ୍କର 
ଅନ୍ତ୍୍ଭେଦୀ ଦୃଷ୍ଟି ସହାୟତାରେ ମହାରାଜ ସମୀପାଗତମାନଙ୍କର ମାନସ- ପ୍ରକୃତି, ଧର୍ମଭାବ ଧାରଣର 
ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଆକାଂକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ବୁଝି ନେଉଥିଲେ । ସେ ଦେଖୁଥୁଲେ ଅଧକାଂଶ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ 


୧. ସ୍ବାମୀ ନିର୍ବାଣନନ୍ଦଙ୍କ ନିକଟରୁ ପ୍ରାପ୍ତ । ସେ ପୂଜ୍ୟପାଦ ହରି ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟରୁ ଏହାକୁ କେତେଥର ଶୁଣିଥୁଲେ । 
୨. ସ୍ଵାମୀ ସତ୍ପ୍ରକାଶାନନ୍ଦଙ୍କର ସୁ«,ତିକଥା | 
୩. ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ଲାଟୁମହାରାଜଙ୍କର ସ୍ମ(ତିକଥା, ୨ୟ ସଂ, ପୃ: ୫୦୧ | 


ସଦ୍‌ ଗୁରୁ ୨୪୯ 


ଜିନିଷର ଗ୍ରାହକ, ସେ ଯେଉଁ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦର ପସରା ନେଇ ବସିଛନ୍ତି ତାର ଯୋଗ୍ୟ ଗ୍ରାହକ 
ଖୁବ୍‌ କମ୍‌ । ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ଦିନେ କହିଥୁଲେ, ‹ “ମୋତେ ଅନେକ କହନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ 
କରନ୍ତୁ, କୃପା କରନ୍ତୁ । ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ହସ ଲାଗେ । ଯାହା କରିବାକୁ କହିବି 
ତାହା କରିବେ ନାହିଁ । ମୋ ସାମ୍ନାରୁ ଚାଲିଯାଇ ନିଜ ମନ ମୁତାବକ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରନ୍ତି , 
ଆଉ ଭାବନ୍ତି ଯେ ନିଜେ ମସ୍ତ ସମଝଦାର । ଯଦି ପଚରା ଯାଏ, ଯେମିତି କହିଥୂଲି କରିବା 
ପାଇଁ ସେମିତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛତ ? ହୁଏତ କହେ, ସମୟ ହେଉନାହିଁ ! ନହେଲେ କହେ, 
ମୋ ଭଳି ଦୁର୍ବଳ, ପାପୀ ଦ୍ଵାରା କଂଣ ହେବ ? ଯଦି ବିଶ୍ବାସ ନାହିଁ, କଥା ମଧ୍ଯ ମାନିବ ନାହିଁ 
ତାହାହେଲେ ଯାହାଇଚ୍ଛା କର ବାବୁ । କେବଳ ଫାଙ୍କି ମାରିବାର ଚେଷ୍ଟା । ଏପରି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ 
ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଥଙ୍ଗାତାମସା ଓ ବାଜେ ଗପ କରି ସମୟ କଟାଇଦିଏ | 
କାହିଁକି ଅଯଥାରେ କହି ମରିବି । ଆଉ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଚାରିଜଣ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ଓ କଥା 
ମାନିବେ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧନଭଜନ କଥା କହିଦିଏ, ସେମାନେ ମଧ୍ଯ ଠିକ୍‌ 
ଠିକ୍‌ ଭାବରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ।୮୨°° କିନ୍ତୁ ସେ ସମୀପାଗତମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା 
ଭାବନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ସର୍ବଦା ଦେଖାଯାଉଥୁଲା 
ଯେ, କେଉଁ ଏକ ଆକର୍ଷଣରେ ବହୁ ନରନାରୀ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଥୁଲେ। ସେ 
ଯେମିତି ଥୁଲେ ପୁରାଣ- ବଣ୍ଣିତ କଳ୍ପତରୁ । ତାଙ୍କ ଚରଣତଳେ ବସି ଭକ୍ତଜନ ନିଜ ନିଜ ରଚି ଓ 
ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥୁଲେ, ତ୍ପ ହୃଦୟରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା 
ହି ମନର ଏକ ଅଂଶ ରଖୁ ଯାଉଥିଲେ ମହାରାଜଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ । ଦେଖାଯାଏ, ଅଫିମ ଖାଇ 
ନିଶା ହେଲା ଭଳି ଯେ ଥରେ ଆସୁଥିଲେ, ସେ ପୁନର୍ବାର ଆସୁଥିଲେ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ ନାହିଁ, 
ବାରମ୍ବାର ଆସି ମଧ୍ଯ କ୍ଷାନ୍ତ ହେଉନଥ୍ୁଲେ । 

ମହାରାଜ ସମୀପାଗତ ଉପଯାଚକର ଆଧ୍ୟାମ୍ମିକ ପ୍ରକୃତି, ଭାବଗ୍ରହଣର ଯୋଗ୍ୟତା ଇତ୍ୟାଦି 
ନିର୍ଦାରଣ କରୁଥିଲେ ଲୌକିକ ଓ ଅଲୌକିକ ଉପାୟରେ । ଚେହରାରେ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ଆଦି 
ଦେଖୂ ସେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ବାହ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଆଦି, ଯେମିତି ହାତର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ଓଜନ କରି ଦେଖ୍‌ବା 
ଇତ୍ୟାଦି ଉପାୟର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥଲେ । ଯୁବକ ଅମୂଲ୍ୟଚରଣକୁ” ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ପରେ ହିଁ 
ତାର ହାତ ନିଜ ହାତରେ ଧରି ଓଜନ ପରୀକ୍ଷା କରିଥୁଲେ ଏବଂ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ' ହଁ 
ହେବ ।”? ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଏହି ଧରଣର ଯେଉଁ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଆଦି କରୁଥୁଲେ ମହାରାଜ 
ମଧ୍ଯ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥୁଲେ । ଏହି ସବୁ ପ୍ରାଥମିକ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଯୋଗ ଦୃଷ୍ଟି 
ସାହାଯ୍ୟରେ ଉପଯାଚକର ଅଭିରୁଚି, ତାର ଇସ୍ପିତ ଆରାଧ୍ଯଙ୍କର ସ୍ଵରୂପ ଇତ୍ୟାଦି ଜାଣି 
ନେଉଥିଲେ । ଫଳରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ କୃପା କରି ଯାହା ଦେଉଥୁଲେ ତାହାଂ ଅବ୍ୟର୍ଥ ଶକ୍ତିରେ 
କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥୁଲା । ମହାପୁରୁଷ ମହାରାଜ, ମହାରାଜଙ୍କ କୃପା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହୁଥ୍୍‌ଲେ, “ ତାଙ୍କ 
କୂପା ଅମୋଘ ।”” ଗୁରୁ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ମହାରାଜ ସ୍ଵୟଂ ଲେଖୁଛନ୍ତି, “` ପ୍ରକୃତ ଉନ୍ନତ ଗୁରୁର ଗୋଟିଏ 


୧. ଧର୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ପ:୪୭-୪୮ | 
୨. ପରବର୍ଭୀ କାଳରେ ମଠ ଓ ମିଶନର ସପ୍ତମ ଅଧକ୍ଷ ସ୍ଵାମୀ ଶଙ୍କରାନନ୍ଦଜୀ । 


୨୫୦ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ବିଶେଷ ଶକ୍ତି ଥାଏ ; ତାହା ଏହି ଯେ, ସେ ଶିଷ୍ୟର ଆଧାାମିକ ପ୍ରକୃତି ଅତି ସଷ୍ଠରୂପେ ବୁଝିପାରଚି, 
ବୁଝି ତାକୁ ଯେଉପଥରେ ପରିଚାଳିତ କଲେ ସହଜରେ ତାର ମୋକ୍ଷଲାଭ ବା ଭଶ୍ଵ ରପ୍ରାପ୍ତିର 
ସମ୍ଭାବନା ତାହା କହି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ସେହି ଗୁରୁ ସହିତ ଶିଷ୍ୟର ସାକ୍ଷାତର ସବର୍ଦା 
ସୁଯୋଗ ଥାଏ, ଚେବେ ଏହି ସାଧନକାଳୀନ ନାନାପ୍ରକାର ବିଘ୍ନ ସମୟରେ ଶିଷ୍ଯକୁ ବିଘ୍ନ ଦୂର 
କରିବାର ଉପାୟ କହିଦେଇ ଏବଂ ତାର ସାଧନାର ଉନ୍ନତି ଅନୁଯାୟୀ ଉଚ୍ଚଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ 
ତାହାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ୯୧୯ ଥରେ ଜଣେ ଯୁବକ କଲିକତାରୁ ଭୁବନେଶ୍ବର 
ଯାଇ ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ୍ୟାଗବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ । ସେ ଯୁବକଟିକୁ 
ଦେଖ୍‌ ବୁଝିପାରିଲେଯେ, ଏହା କେବଳ ମର୍କଟ ବୈରାଗ୍ୟ, କିଛି ଦିନପରେ ଏହା ଚାଲିଯିବ | 
ସେ ଯୁବକଟିକୁ କିଛିଦିନ ମଠରେ ଆଦରଯନ୍ନରେ ରଖୂୁଲେ ଏବଂ ପରେ ତାକୁ ବୁଝାଇ ଶୁଝାଇ 
ଘରକୁ ପଠାଇଦେଲେ । 

ସ୍ଵାମୀ ପ୍ରଭବାନନ୍ଦ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ବଣ୍ଠନା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥୁରୁ କି ମହାରାଜଙ୍କର 
ସୁଗଭୀର ଅନ୍ତଦୂଷ୍ଟିର ପରିଚୟ ମିଳେ । ପ୍ରଭବାନନ୍ଦ (ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନାମ ଅବନୀ) ଓ 
ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣ ତ୍ୟାଗୀ ସନ୍ତାନ ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ 
ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ତିନିଜଣଙ୍କ ମଧ୍ଯରୁ ଜଣେ ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ସାଧନଭଜନ 
କରିଥୁଲେ । ମଠବାସୀ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ । ସନ୍ନ୍ୟାସ ସେମାନେ ମହାରାଜଙ୍କର 
ଅନୁମତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଗଲେ । ମହାରାଜ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖୂବାମାତ୍ରେ କହିଲେ, ‹ “ତୁମେ 
ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ମୁଁ ତୁମକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦେବି । ଚାଲିଯାଅ ।”' ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚ ର୍ଯ୍ୟ 
ହୋଇଗଲେ । ସଙ୍ଗୀମାନେ ମଧ୍ଯ ଅନ୍ତରରେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ । କିନ୍ତୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପରେ ସ୍ଵୀକାର 
କରିଥୁଲେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରୁ ପ୍ରଶଂସା ଲାଭ କରି ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଖୁବ୍‌ 
ଅହଂକାର ହୋଇଥଲା । ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଷ୍ଟା ମହାରାଜଙ୍କର କଠୋର ଆଚରଣ ସେହି ଅହଂକାର ରୂପକ 
ବିଷବୂକ୍ଷ ମୂଳରେ କୁଠାରାଘାତ କରି ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଛି । ପରବତ୍ତୀକାଳରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି 
ମହାରାଜଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରି ଧନ୍ୟ ହୋଇଥୁଲେ । ଏହି ଧରଣର ଘଟଣା ସଚରାଚର ଘଟୁ 
ନଥୁଲା । ତାଙ୍କର ସ୍ଵକୀୟ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ତାଙ୍କ ନିଜ ଉକ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି । ସେ କହୁଥୁଲେ, 
କିଏ କେଉଁ ପ୍ରକାରର, ସବୁ ବୁଝିପାରେ, କାହାକୁ କିଛି କୁହେ ନାହିଁ- କାଳେ ମନରେ କଷ୍ଟ 
ପାଇବ । ଉପାୟ ହେଉଛି-। ୦\/6 ଥମଠ 5//୮041)// ୮୦୮ ଥା, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋଷ 
୦\/6୮୦୦[ କରିବା | ମନ୍ଦକୁ ଯଦି ଭଲ ନ କରିପାରିବା ତାହାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ?”? 
ସେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଆଶ୍ରିତଜନକୁ ଭୋଗର ଆବଉ୍ତରୁ ଟାଣି ଆଣି ତ୍ୟାଗର ପଥକୁ ନେଇ 
ଯାଉଥୁଲେ । ବାରମ୍ବୀର ସଫଳକାମ ନ ହେଲେ ମଧ୍ଯ ସେ ଅସୀମ ସହାନୁଭୂତି ସହିତ କ଼ପାପ୍ରାପ୍ତ 
ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, କଲ୍ୟାଣ ପଥରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଦେଉଥ୍ଲେ । 

ଧର୍ମଗୁରୁ ହେବେ ବେଶ୍‌ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରକୃତିର, ସାଧୁତ୍ଵର ଚିହ୍ନ ବାହାରୁ ଦେଖ୍‌ ଯେମିତି ଚିହ୍ନି 
ହେବ--ଏପରି କେତେକ ମନଗଢ଼ା ଧାରଣା ନେଇ ଅନେକେ ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଥୁଲେ । 


୧. ଉଦ୍‌ବୋଧନ, ୫ମ ବର୍ଷ | 


ଗୁରୁ ୨୫୧ 


ନ ସେମାନଙ୍କ ଧାରଣା ସହିତ ମେଳ ନହେଲେ ସେମାନେ ଭୁଲ ବୁଝୁଥୁଲେ । ମହାରାଜ ବେଶ୍‌ 
ଆନନ୍ଦରେ! ରହୁଥୁଲେୱ ଭକ୍ତି ଭକ୍ତ ନେଇ ଆନନ୍ଦର ହାଟ ବସୁଥୁଲା । ଆକାଂକ୍ଷା ଆନ୍ତରିକ 
ନହେଲେ ବା ମହାରାଜ ଦୟା କରି ସ୍ଵଂୟ ଧରା ନ ଦେଲେ କେହି ତାଙ୍କୁ ସହଜରେ ଚିହ୍ନି ପାରୁ ନ 
ଥିଲେ ବା ବୁଝି ପାରୁ ନ ଥୁଲେ । ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ “ପକ୍ସ କିନ୍ତୁ ସବୁଜ ବର୍ଣ୍ଣରଂ ଆମ୍ବ 
ବୋଲି କହୁଥୁଲେ । ତାଙ୍କ ଭଳି ଆପାତ- ରହସ୍ୟମୟ ପୁରୁଷଙ୍କର କୃପାଭିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଠାକୁର 
ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉପଦେଶ ଅନୁସରଣୀୟ । ତାଙ୍କର ଆଲୋକ ଯଦି ଥରେ ସେ ନିଜର 
ମୁଖ ଉପରେ ଧରନ୍ତି, ତାହାହେଲେ ଦର୍ଶନଲାଭ ହୁଏ । ସର୍ଜନସାହେବ ରାତ୍ରି ଅନ୍ଧାରରେ ଲଣ୍ତନ 
ଧରି ବୁଲନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ କେହି ଦେଖୂପାରନ୍ତି ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ସେହି ଆଲୁଅରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ 
ମୁହକୁ ଦେଖ୍‌ ପାରନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରର ମୁହଁକୁ ଦେଖ ପାରନ୍ତି । ଯଦି କେହି ସର୍ଚ୍ଚନକୁ 
ଦେଖୁବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହୁଏ । କହିବାକୁ ହୁଏ, ¬ ସାହେବ, କୃପା 
କରି ଥରେ ଆଲୁଅଟିକୁ ନିଜ ମୁଁହ ଉପରେ ପକାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଥରେ ଦେଖେ ।”” ° ଅଜ୍ଞାନର 
ଅନ୍ଧାକାରରେ, ସାଧାରଣ ଧାରଣାର ଜମିଥୁବା କୁହୁଡ଼ିରେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ମହାରାଜଙ୍କ ଭଳି 
ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଵରୂପ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଶୁଭସଂସ୍କାର- ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟସ୍ତି ମଧ୍ଯ ପ୍ରଥମ 
ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ପରେ ମହାରାଜଙ୍କର କୃପାଲାଭ କରି ଧନ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ 
ଦୁଇଟି ଘଟଣାର ଆଲୋଚନା କଲେ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟଟି ପରିସ୍କୁଟ ହେବ । 

ମେଦିନୀପୁରରୁ ସେଠାକାର ଡେପୁଟୀ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ବେଲୁଡ଼ ମଠର ଅଧ୍ଧକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରୁ 
ମନ୍ତ୍ରଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ମଠରେ ପହଞ୍ଚ ବାବୁରାମ ମହାରାଜଙ୍କର 
ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରି ତାଙ୍କୁ ମନର ଆକାଂକ୍ଷା ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ । ସେ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କୁ ବସିବାକୁ କହି 
କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ତରେ ଗଲେ । କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ଭଦ୍ରଲୋକ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିଲେ ଏବଂ 
ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କେମିତି ସେ ମଠାଧାକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିପାରିବେ | 
ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ, ମଠାଧେଧକ୍ଷ ସ୍ଵାମୀଜୀ ମଠ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ହିଁ ଥୁବା ହଂସପୋଖରୀ 
କୂଳରେ ବସି ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି । ଏହା ଶୁଣି ଭଦ୍ରଲୋକ ହତାଶ ହେଲେ । ସେ ଆଉ କୀହାକୁ କିଛି 
ନ କହି କ୍ଷୁବୁଧ ଚିତ୍ତରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ । ଏହି ଖବର ମହାରାଜଙ୍କ କାନକୁ ଗଲା । ବିଚିତ୍ର 
ଘଟଣା । ଭଦ୍ରଲୋକ ଗୃହକୁ ଫେରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଜଣା ଏକ ଅସ୍ଵସ୍ତିରେ ଦିନ କଟାଇଲେ । ତାଙ୍କର 
ବାରମ୍ବାର ମନେ ହେଉଥଲା - ମଠାଧ୍କକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ନ କରି ଚାଲି ଆସିବା ଉଚିତ ହୋଇନାହିଁ । 
କିଛିଦିନ ପରେ ସେ ପୁନର୍ବାର ମଠକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ବାଵୁରାମ ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ 
କରି ତାଙ୍କ ନିଜର ଅଶିଷ୍ଟ ଆଚରଣ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ । ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳତା ଓ 
ଆନ୍ତରିକତାରେ ପ୍ରୀତ ହୋଇ ବାବୁରାମ ମହାରାଜ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କୁ ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇଗଲେ । 
ସେ ମହାରାଜଙ୍କ ପଦପ୍ରାନ୍ତରେ ବସି ଅଶ୍ରୁଜଳ ବିସର୍ଜନ କରୁକରୁ ମନର ଆକୁତି ଜଣାଇଲେ । 
ତାଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତାରେ ମହାରାଜ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ । ସାତଦିନ ମଧ୍ଯରେ ଭଦ୍ରଲୋକ ମହାରାଜଙ୍କ 


ନିକଟରୁ ମନ୍ତ୍ରଦୀକ୍ଷା ଲାଭ କରି କୃତାର୍ଥ ହେଲେ । 


୧. କଥାମ୍ତ ୧୪୭ | 


୨୫୨ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ବଣ୍ଣ୍ରନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ସ୍ଵାମୀ ନିର୍ବାଣାନନ୍ଦ । କଲିକତା 
ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟଗ ଜନୈକ ଅଧ୍ୟାପକ ମହାରାଜଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ ସୁଖ୍ୟାତି ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ 
କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦିନେ ବଳରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ । ମହାରାଜଙ୍କର କୌଣସି 
ସେବକ ସେତେବେଳେ ପାଖରେ ନ ଥଲେ, ଭଦ୍ରଲୋକ ସିଧା ମହାରାଜଙ୍କ କୋଠରୀ ମଧ୍ଯକୁ 
ପଶିଗଲେ | ସେ ଦେଖୁଲେ, ଉତାମ ପଲଙ୍କ ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ସିଲ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଲଖାଲା ପିନ୍ଧି 
ମହାରାଜ ଆନମନା ହୋଇ ବସି ହୁକାରୁ ତମାଖୁ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି । ଏହିସବୁ ବିଳାସ ବ୍ୟସନ 
ମଧ୍ଯରେ ଖ୍ୟାତନାମା ସାଧୁପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦେଖ୍‌ ସେ ହତାଶ ହେଲେ, ଦୁଃଖୂତ ମନରେ ନୀରବରେ 
ଘରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ । ବିମୂଢ଼ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ବେଞ୍ଚ୍‌ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ । ଭକ୍ତ 
ରାମକୃଷ୍ଣ ବସୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧ୍‌ ଜ୍ଞାନରେ ସେବାପୂଜା କରୁଥୁଲେ । ସେ 
ମହାରାଜଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରେଶମୀ ଆଲାଖାଲ୍ଲା ଇତ୍ୟାଦି କରିଦେଇଥୁଲେ । ଯାହାହେଉ, ଇତିମଧ୍ଯରେ 
ମହାରାଜଙ୍କର ସେବକ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଓ ଆଗନ୍ତୁକ ଭଦ୍ରଲୋକ ମହାରାଜଙ୍କର 
ଦଶନପ୍ରାର୍ଥୀ ମନେ କରି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, “ “ଆପଣ କଂଣ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ 
ଚାହାଁନ୍ତି ??? ଅଧ୍ୟାପକ ଟିକିଏ ଭାବି ସମ୍ମତି ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ସେବକ ସଙ୍ଗରେ ମହାରାଜଙ୍କ 
କୋଠରୀକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ । ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ ସାଦର ଆହ୍ନାନପୂର୍ବକ ସତ୍‌ ପ୍ରସଙ୍ଗ କଲେ । ପ୍ରାୟ 
ଘଣ୍ଟାକ ପରେ ଅଧ୍ୟାପକ ହସହସ ମୁଖରେ ମହାରାଜଙ୍କ ଗହରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ । ସେବକକୁ 
ଦେଖୁ କହିଲେ, ““ଳୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଯାଉଥଲି | ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋର 
ନିଜର ଧାରଣା ଅନୁଯାୟୀ ବାହ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖ୍‌ ମହାରାଜଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ବସିଥୁଲି ।... 
ଆଉ ବର୍ତମାନ ଦେଖୁଛି ମୋର ଜୀବନର ଜଟିଳତମ ସମସ୍ୟା ମହାରାଜଙ୍କର କୃପାରେ ସମାଧାନ 
ହୋଇଗଲା । ପରେ ସେହି ଭଦ୍ରଲୋକ ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟରୁ ମନ୍ତ୍ରଦୀକ୍ଷା ମଧ୍ଯ ଲାଭ କରିଥୁଲେ । 

ଏହା ସୁବିଦିତ ଯେ, ମହାରାଜଙ୍କର ନିକଟରୁ ମନ୍ତ୍ରଦୀକ୍ଷା ଲାଭ ଦୁରୂହ ବ୍ୟାପାର ଥୁଲା । 
ସେ ସହଜରେ ମନ୍ତ୍ରଦୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ସମ୍ମତ ହେଉ ନ ଥୁଲେ । କେହି ଦୀକ୍ଷା ବିଷୟ ତାଙ୍କ 
ନିକଟରେ ଉଚ୍ଥାପନ କଲେ ସେ ସାଧାରଣତଃ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ଯାଉଥୁଲେ ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ 
ଆଲୋଚନାରେ ରତ ହେଉଥିଲେ । ମହାରାଜ କହୁଥୁଲେ, “ଶିଷ୍ୟର ସ୍ଵଭାବ ଭଲରୂପେ ପରୀକ୍ଷା 
କରିନେବା ହିଁ ଗୁରୁର କର୍ତବ୍ୟ । ... ଯାହାର ଯଥାର୍ଥ ସଦ୍ଗୁରୁ କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ତାର ଯେତେଦିନ 
ଯାଏଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ସାଧୁ ବୋଲି ଧାରଣା ଓ ବିଶ୍ଵାସ ନହୁଏ ସେତେଦିନ ଦିନରାତ୍ରି ତାଙ୍କ ସହିତ 
ବାସ କରି ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରିନେବା `କଉଁବ୍ୟ । ଗୁରୁକରଣ ପୂର୍ବରୁ ଶିଷ୍ୟର ଯେପରି 
କତ୍ତବ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଲଭାବରେ ଜାଣିବା, ସେପରି ଗୁରୁଙ୍କର ମଧ୍ଯ କର୍ତବ୍ୟ ଶିଷ୍ୟର ଚରିତ୍ରବଳ, 
ଆଗ୍ରହ, ଉପଦେଶ ଧାରଣର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଭୂତି ଭଲରୂପେ' ଯାଞ୍ଚ କରି ଶିଷ୍ୟର ଦାୟିତ୍ସ ଗ୍ରହଣ 
କରିବା । କେଶ ବଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାବଧାନ ବାଣୀ: ‹ “ତୁମେ ଲକ୍ଷଣ 
ଦେଖୁନାହିଁ କାହିଁକି, ଯାହାକୁ ତାହାକୁ ଶିଷ୍ୟ କଲେ କଅଣ ହେବ ?”'୧-ମହାରାଜ ଷୋହଳ ଅଣା 


୧. କଥାମୃତ ୧|୬୨ | 


ସଦ୍‌ ଗୁରୁ ୨୫୩ 


ମାନି ଚଳୁଥୁଲେ । “ନ କୁର୍ବୀତ ବହୂନ ଶି ଷ୍ୟାନ୍‌ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରବାକ୍ୟର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମଧ୍ଯ ସେ ରକ୍ଷା 
କରିଛନ୍ତି । ମହାରାଜ ସାଧାରଣତଃ ମନ୍ତ୍ରଦୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ କାହିଁକି ଚାହୁଁ ନ ଥୁଲେ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ 
ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟବାନ୍‌ ଉକ୍ତି ଅନୁଧାବନ ଯୋଗ୍ୟ । ଶ୍ରୀମା କହିଥୁଲେ, ‹ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ଦେଇ 
ଶକ୍ତି ଯାଏ । ଗୁରୁର ଶକ୍ତି ଶିଷ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯାଏ, ଶିଷ୍ଯର ଗୁରୁଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସେ । ସେଥୁପାଇଁ 
ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ପାପ ନେଇ ଶରୀରରେ ଏତେ ବ୍ୟାଧୁ ହୁଏ । ଗୁରୁ ହେବା ବଡ଼ କଠିନ ଶିଷ୍ୟର 
ପାପ ନେବାକୁ ହୁଏ । ଶିଷ୍ୟ ପାପ କଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମଧ୍ଯ ଲାଗେ । ଭଲ ଶି ଷ୍ୟ ହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କର 
ଉପକାର ହୁଏ । କୌଣସି ଶିଷ୍ୟର ହଠାତ୍‌ ଉନ୍ନତି ହୁଏ, କାହାରିବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି ହୁଏ । 
କହିବାକୁ ଗଲେ ଯାହାର ଯେମିତି ସଂସ୍କାର । ରାଖାଲ ସେଥୁପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର ଦେବାକୁ ଚାହେଁନାହିଁ । 
“ କୁହେ, ମା, ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ସାଙ୍ଗେସାଙ୍ଗେ ଶରୀର ଅସୁସୁ ହୁଏ | ମନ୍ତ୍ରଦେବା କଥା ଶୁଣିଲେ ମୋ 
ଦେହର ଜ୍ଵର ଆସେ ।?”° ସେ ଉପଯାଚକକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ତାକୁ କରଣୀୟ କିଛି 
ପ୍ରାଥମିକ ଉପଦେଶ ଦେଉଥୁଲେ । ସେ କହୁଥୁଲେ, “ ' ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ସାଧାରଣଭାବରେ ପ୍ରତିଦିନ 
କିଛି କରିବା ପାଇଁ କହିଦେଇଥାଏ । ଯଦି ଦେଖେ ସେ ତାକୁ ଠିକ୍‌ ଭାବରେ କରୁଛି, ତେବେ 
ଯାଇ ତାକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦିଏ ।””? ପ୍ରାର୍ଥୀର ଆନ୍ତରିକତା ଓ ନିଷ୍ଠା ପରୀକ୍ଷା କରି ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଦୁଇତିନିବର୍ଷ 
ପରେ, ଏପରିକି ଆହୁରୀ ଦୀର୍ଘକାଳ ପରେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଉଥୁଲେ | 

ମହାରାଜ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ““ ମନ୍ତ୍ର ନେବା ଏବଂ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟର ଅନେକ 
ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରସ୍ପରକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର, ନଚେତ୍‌ ପରେ ଠକିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । 
ଏହାତ ଆଉ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନର ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ । ମୋ ପାଖରୁ କେହି ମନ୍ତ୍ର ଚାହିଁଲେ ପ୍ରଥମେ 
ତାକୁ ସତର୍କ କରିଦିଏ । ଯଦି ଦେଖେ ଛାଡୁନାହିଁ, ସେତେବେଳେ କୁହେ, ଏହି “ନାମ” ଗୋଟିଏ 
ବର୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟହ ଅନ୍ତତଃ ହଜାରେ ଥର ଜପ କର; ତାଂପରେ ମୋତେ ଦେଖାକର । ଅନେକେ 
ଏଥୁରେ ପଳାଇଯାଆନ୍ତି ।...... ଆଜିକାଲି ମନ୍ନ୍ର ନେଇ ଅନେକେ କିଛି କରନି ନାହିଁ | ଯାହାକୁ 
ତାହାକୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେବା ଠିକ୍‌ ନୁହେ ।”୮° ଦୀର୍ଘକାଳ ଯାତାୟାତ କରିବାପରେ ଯେଉଁମାନେ 
ମହାରାଜଙ୍କର କୃପା ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳତା ତୀବ୍ର ହେବା ଫଳରେ ମନ୍ତ୍ରଶକ୍ତି ଦ୍ରୁତ 
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି । 

ମହାରାଜ ମଝିରେ ବହୁତଦିନ କାହାକୁ ମଧ୍ଯ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇନଥୁଲେ-ଏହା ଶୁଣି ଶ୍ରୀମା 
ମନ୍ତବ୍ୟ କଲେ, ““ରାଖାଲ କଅଣ କରୁଛି? ସେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଉନାହିଁ ?”” ଏହି ଘଟଣାର ଅନ୍ଥ 
କିଛିଦିନ ପରେ କୌଣସି ଏକ ସମୟରେ ୧୯ ୧ ୬ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମହାରାଜ ଭକ୍ତ ଅପରେଶବାବୁଙ୍କର 
ରଚିତ “ରାମାନୁଜ” ନାଟକ ମିନଭା ଥୁଏଟର୍‌କୁ ଦେଖୁବାକୁ ଗଲେ | ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରାମାନୁଜ ଆଚଣ୍ଡାଳ 
କୃପା ବିତରଣ କରୁଛନ୍ତି. ଏହି ଦୃଶ୍ଯ ଅବଲୋକନ କରି ମହାରାଜ ଅବିରଳ ଧାରାରେ ଅଶ୍ରୁ 
ବିସର୍ଜନ କରୁଥାଆନ୍ତି । କଥୂତ ଅଛି, ଏହି ଦୁଇ ଘଟଣାପରେ ମହାରାଜ ଦୀକ୍ଷାଦାନ ବଷୟରେ 
ଭଦାରହସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ଦିନେ ଦୀକ୍ଷାଦାନପରେ ଜନୈକ ଶିଷ୍ୟକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ସେ 


୧. ଶ୍ରୀଶ୍ରୀମାୟେର୍‌ କଥା, ୨ୟଭାଗ, ୬ଷ ସଂ, ପ୍‌: ୧୫୭-୧୫୮ । 
୨. ଧର୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ପୃ: ୩୩-୩୪ | 


୨୫୪ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


କହିଲେ, ‹ “ଯିଏ ଆସିବ ଚାକୁ ତାଙ୍କର ନାମ ଦେଇଦେବି । ସେଥୁରେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ହିଁ ହେବ |”? 

୧୯୧୬ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ମହାରାଜ ସଦଳବଳେ ପୂର୍ବବଙ୍ଗ ଗମନ କଲେ । 
ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀ ସ୍ଵାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ବର୍ଣ୍ଣନା ପୂର୍ବକ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରରେ ଲେଖୁଲେ, ` 
“‹ ମହାରାଜଙ୍କର ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ପୂର୍ବବଙ୍ଗରେ ବେଶ୍‌ ଭଲ ଥୁଲା । ଖୁବ୍‌ ଆନନ୍ଦରେ ଥଲେ । ମହାରାଜ 
ଢାକାରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେହି ସହରର ମଝିରେ ଦୁଇହାତ ଟେକି ଆନନ୍ଦରେ 
ନୂତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଅକାତରରେ କୃପା ବିତରଣ କରି ମହାରାଜ ଅନେକଙ୍କୁ କୃତାର୍ଥ କରିଛନ୍ତି । 
ଇତି ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଏହିପରି ଆଉ ଦେଖୁନଥୁଲି । ତାଙ୍କର ଅଶେଷ କରୁଣା ଦେଖ୍‌ ମୁ 
ଅବାକ୍‌ । କେତେ ବୁଲେଇ ବାଲେଇ କେତେବେଳେ କେମିତି କାହାକୁ ବା ଦୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 
ଢାକାରେ ମୁଁ ଯାହାପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ତାକୁ ସାଙ୍ଗେସାଙ୍ଗେ କୃପା କରିଛନ୍ତି । ଠାକୁର 
ସମସ୍ତଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ; ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ।”? 

' ଆମମାନଙ୍କର ମହାରାଜ ଆଉ ସେହି ମହାରାଜ ନାହୀନ୍ତି ଏବେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା, 
ଦେଲେ । ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଶେଷ ଅନୁକମ୍ପା । ଏମିତି ଆଉ ଦେଖୁନାହିଁ ।”” 

ଅନ୍ୟ ସବୁ ବିଷୟ ପରି ମନ୍ତ୍ରଦାନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ଯ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତ ବୁଝି କାର୍ଯ୍ୟ 
କରୁଥଲେ । ଦିନେ ସେ କହିଥୁଲେ, “ଠାକୁରଙ୍କ ଆଦେଶରେ ମୁଁ ନାମ ଦେଉଛି ।”? ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ 
କୃପା କରିବାପାଇଁ ଉତ୍ସୁକ ହେଲେ ମଧ୍ଯ ସେ ଯେତେ ବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀକ୍ଷାର୍ଥୀର ଇଷ୍ଟମୂଉ୍ଭ 
ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଉନଥୁୂଲେ, ସେତେବେଳେ ଯାଏ ସେ ମନ୍ତ୍ରଦାନ କରୁନଥୁଲେ । ସେ 
ସାଧାରଣତଃ ଉପଯାଚକକୁ ମନ୍ତ୍ରଦୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ କେହି କେହି ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ତନ୍ତ୍ରମତରେ 
ମଧ୍ଯ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । 

କୌଣସି କୌଣସି ଭାଗ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ବପ୍ନରେ ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟରୁ ମନ୍ତ୍ର ଲାଭ କରି 
କୃତାର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଜଣେ ଭକ୍ତିମତି ମହିଳା ଏହିପରି ସ୍ଵପ୍ନରେ ମନ୍ତ୍ର ପାଇଥୁଲେ । ସେ ତାହାର 
ସତ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିକରି ବେଲୁଡ଼ ମଠରେ ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟରେ 
ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ । ସେତେବେଳେ ମହାରାଜ ମଠଗ୍ହର: ବାରଣ୍ଡାରେ କେତେଜଣ ଗୁରୁଭ୍ରାତାଙ୍କ 
ସହିତ ବେଞ୍ଚ୍‌ ଉପରେ ବସିଥିଲେ । ଉପବିଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିପାରି ମହିଳା ତାଙ୍କ 
ନିକଟରେ ସ୍ଵପ୍ନବୃତ୍ତାନ୍ତ କହିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଟି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେବାରୁ 
ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଇ ନିଜେ ହିଁ ତାହା ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ । ସ୍ବପ୍ନରେ ଲବୁଧ ମନ୍ତ୍ରବଣ୍ତରର 
ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶି ଯିବାରୁ ମହିଳାଙ୍କର ବିଶ୍ଵାସ ଦୂଢ଼ ହେଲା । 

ଗୁରୁ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ମହାରାଜ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ““ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁଲାଭ କରି କୃତାର୍ଥ 
ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମତ ସଦ୍ଗୁରୁର ମନ୍ତ୍ରଦାନରେ ଓ ସାଧାରଣ କୁଳ ଗୁରୁର ମନ୍ତ୍ରଦାନରେ 
ବିଶେଷ. ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି । ସଦ୍‌ଗୁରୁମାନେ ମନ୍ତ୍ରଦାନ ସମୟରେ ସେହି ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ଗୋଟିଏ 
ବିଶେଷ ଆଧ୍ଯାମ୍ବିକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର କରିଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ଯ ସାଧକର ପ୍ରକୃତି ଅନୁଯାୟୀ 


୨. ତା୯।୩୧୯ ୧୬ ରିଖରେ ସ୍ଵାମୀ ତୁରୀୟାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଲିଖୂତ | 


ସଦ୍‌ ଗୁରୁ ୨୫୫ 


ଦେଇଥାନ୍ତି । ତଦ୍ଵାରା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଳ୍ପ ଚେଷ୍ଟାରେ ଓ ଅଳ୍ପ ସାଧନାରେ ସାଧକ କୃଡତକାର୍ଯ୍ୟ 
ହୋଇଥାନ୍ତ ।'° ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ତାଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ମର୍ମାର୍ଥ ତାଙ୍କ କୃପାପ୍ରାପ୍ତ 
ଅନେକ ଭାଗ୍ୟବାନ୍‌ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଅଛି । 


ସଦ୍‌ଗୁରୁ ସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର ଦିଅନ୍ଥି ଯେଉ ମନ୍ତ୍ରରେ ଯୋଗୀ- ରଷି ସିଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ଯାହା ଗୁରୁ 
ପରମ୍ପରାରେ ଚାଲି ଆସୁଅଛି । ମହାରାଜ କହୁଥୁଲେ, ଭଗବଦ୍‌-ବୁଦିରେ ଗୁରୁପୂଜା, ଗୁରୁଙ୍କର 
ଧ୍ୟାନ ଓ ଚିନ୍ତା କରୁକରୁ ଦେହମନ ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ 
ଶିଷ୍ଯକୁ ଇଷ୍ଟଦର୍ଶନ କରାଇ ଦେଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ।”୧ ନାୟକ ନାୟିକାର ମିଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ 
ଯେମିତି ଜଣେ ଘଟକର ଦରକାର ହୁଏ, ଭଗବାନ ଓ ଜୀବର ମିଳନ ନିମନ୍ତେ ସେମିତି ଗୁରୁଙ୍କର 
ଦରକାର । ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଦେବ କହୁଥୁଲେ, ‹ ଗୁରୁ ଯେମିତି ସାଥୀ ହାତ ଧରି ନେଇଯାଆନ |”? 
ଗୁରୁବାକ୍ଯରେ ଷୋହଳ ଅଣା ବିଶ୍ଵାସ କରି ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ““ତାଙ୍କର କହିଥୁବା କଥା 
ଅନୁସରଣ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରିହୁଏ । ଯେମିତି ସୂତାର ଖୂଅ ଧରି ଧରି ଗଲେ ବସ୍ତୁଲାଭ 
ହୁଏ ।””” ଗୁରୁବାକ୍ଯ ଅନୁସରଣ କରି କିପରି ଇଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ ହୁଏ 'ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମହିମା” ଗ୍ରନ୍ଥର 
ଗ୍ରନ୍ଥକାର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଉପମା ସାହାଯ୍ୟରେ ତାହା ବୁଝାଇଛନ୍ତି । ମନେକର ପକ୍ଷୀଟିଏ ଅଣ୍ଡା 
ଦେଲା । କିଛିଦିନ ସେହି ଅଣ୍ଡାକୁ ଉଷ୍କ୍‌ମେଇ ଉଷୁମେଇ ତାଂ'ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ବାହାରିଲା । 
ଏଠାରେ ମଧ୍ଯ ଠିକ୍‌ ସେହିପରି । ଗୁରୁ କାନରେ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ସେହି ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ଯରେ ଜଣେ ଇଷ୍ଟ 
ଅଛନ୍ତି । ଏବେ ସେହି ମନ୍ତ୍ରର ସାଧନ, ଭଜନ, ଧାନ, ଜପ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ବାରା ତା”ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ 
ଶାବକରୂପ ଇଷ୍ଟମୂର୍ଭ ବାହାରି ଆସିଲେ । ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟ ବାହାରିଲେ ସେତେବେଳେ ଆଉ 
ଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି, ଯେମିତି ଛୁଆ ବାହାରିଲେ ଅଣ୍ଡାଟି ରହେନାହିଁ ।”” ଗୁରୁ ସଖୀ ଭଳି; ରାଧାକୃଷ୍ଣର 
ମିଳନ ହେଲେ ଯେମିତି ସଖୀର ଛୁଟି, ସେମିତି ଜୀବ ଏବଂ ପରମାମ୍ବାର ମିଳନ ନ ହେବା 
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଗୁରୁ ରହନ୍ତି । 

ମନ୍ତ୍ରଫଳ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉ ମନରୂପ ଆଧାରରେ ସଯନ୍ଵରେ ‹ ମନ୍ତ୍ର' ଧାରଣ 
ଓ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବାକୁ ହୁଏ । ସେହି ମନ ତିଆରି ହେବା ଉପରେ ସାଫଲ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ । 
ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଗାଉଥ୍‌ଲେ ¬ 

ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେଉ ମନ୍ତର ( ମନ୍ତ), ଦେଲି ମୁଁ ତତେ ସେଇ ମନୂତର 
ଏବେ ମନ ତୋର, ବିପଦତରୀ ତାରଣ କରେ ମୁଁ ସେଇ ମନ୍ତରରୋ 

ମହାରାଜ ମଧ୍ଯ ସାଧକ ମନର ଭୂମିକାଟିକୁ ସୁସ୍ପଷ୍ଟରୂପେ ଦେଖାଇଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, 
‹““ ଗୁରୁତ ଯଥେଷ୍ଟ କୃପା କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରେ ସଦିଛା ମଧ୍ଯ ଜାଗିଛି, ସାଧୁସଙ୍ଗ ମଧ 
ମିଳିଛି, ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିକର ଦୟା ଅର୍ଥାତ୍‌ ମନର ଦୟା ହେଲେ ହେଲା | ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ 
ଆଣିପାରିଲେ ତେବେ ଯାଇ ଏମାନଙ୍କର ଦୟା ବୁଝିବା ଓ ଧାରଣା କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ । 


୧. ଧର୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗେ ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ପୃ: ୭୯ । 
୨. କଥାମୃତ ୫।୫।୧ 
୩. କଥାମୃତ ୪।୧୯1୨ 


୨୫୬ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ମନକୁ ଦୟା ଆଣିବାକୁ ହେବ । ମନ ଯଦି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନହେଲା ତ ସବୁ 
ଗଲା ।””୧ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସାଧକକୁ ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ କରି ମହାରାଜ ତାକୁ ଗୁରୁକୃପା ଧାରଣ 
କରିବାରେ ସମର୍ଥ କରଚ୍ି । 

ଦୀକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ମହାରାଜଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ବେଳେବେଳେ ଗଭୀର ଭାବାନ୍ତର ହୁଏ । 
ଭାବର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ଚତୁଦ୍ଦିଗରେ ଯେମିତି ଘନୀଭୂତ ହୁଏ । ତାଙ୍କର ସେବକ ସ୍ଵାମୀ ଅମ୍ବିକାନନ୍ଦଙ୍କର 
ସ୍ମତିକଥାରୁ ୧୯୧୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ଦିନକର ଘଟଣା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରୂପେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇପାରେ । 
ମାନ୍ଦ୍ରାଜରୁ ଫେରି ବେଲୁଡ଼ ମଠରେ ଥୁବା ସମୟରେ ଦୁଇଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷାଦାନ ଓ ଅଭିଷିକ୍ତ 
କରିବେ ବୋଲି ମହାରାଜ ମୋତେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆୟୋଜନ କରବାକୁ କହିଲେ । ମୁଁ ଆୟୋଜନ 
ସମ୍ପୂର୍ଣ କରି ମହାରାଜଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲି ଯେ, ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସେ ଆସିଲେ ହି 
ମୂଳ କମ୍‌ ହେବ । ସେ ଆସି ଆସନ ଗ୍ରହଣ କଲେ । ମୋତେ ମନ୍ତ୍ରପାଠ କରିବାକୁ କହିଲେ । ସେ 
ଅଭିଷିକ୍ତ କଲେ । ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ସେ “ଆହା ! ଆହା! ମା, ମା, ଦୟାମୟୀ 
ବ୍ରହ୍ମମୟୀଂ କହୁକହୁ ଚମକିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଜିହ୍ଵା ଓଲଟୁ 
ନାହିଁ/ ଅଧା ହୁଏତ କହିଲେ, ଆଉ ଯେପରି ଭାବ ବିହ୍ଵଳ ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏପରି ଅବସ୍ଥା 
ଦେଖ୍‌ ମୁଁ କିଂକର୍ଭବ୍ୟବିମୂଢ଼ ହୋଇପଡ଼ିଲି । ଅଭିଷେକ କ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରପାଠ 
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଅନ୍ତତଃ ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍‌ ସମୟ ଲାଗିବ । ଅଥଚ ତାଙ୍କର ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ 
କିପରି ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିବି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ଯ ସମ୍ପୂର୍ଣ ହେବା ଦରକାର । କିଛି ସମୟ ପରେ 
ସେ ଚକ୍ଷୁ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ କରି ଖନେଇ ଖନେଇ କହିଲେ, “ପୁଣି, .ଆଉଥରେ କହ' | ମୁଁ କହିବାକୁ 
ଆରମ୍ଭ କଲି, ପୁନର୍ବାର କହୁକହୁ ସେ ପୂର୍ବାବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ । ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 
ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥୁବା ସମୟରେ ହେବାକୁ, ଲାଗିଲା । ଯେଉମାନଙ୍କୁ ମହାରାଜ ଅଭିଷିକ୍ତ 
କରୁଥୁଲେ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ହେଖ୍‌ଵଲି ଯେ, ସେମାନଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଆରକ୍ତିମ 
ହୋଇଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଅବିରତ ଧାରାରେ ଅଶ୍ଧୁ ବିସର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ।”? 

ଏହିପରି ସନ୍ଯାସ` ପ୍ରଦାନ ସମୟରେ ମଧ୍ଯ ମହାରାଜ ଗଭୀର ଅନ୍ତର୍ମୁଖ ହେଉଥୁଲେ, 
ଚାରିପଟେ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥୁଲା । ସେହି ସମୟରେ କୌଣସି କୌଣସି 
ଭାଗ୍ୟବାନ୍‌ ପୁରୁଷ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଲାଭକରି ଧନ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି । ସ୍ଵାମୀ ଯତୀଶ୍ଵରାନନ୍ଦ ତାଙ୍କର 
ସ୍ମୈତି କଥାରେ ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, '“ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦେବା ଦିନ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀମହାରାଜ ଏକ 
ଅପୂର୍ବ ଆଧ୍ୟାମ୍ମିକ- ଭାବ \/[0୮ଥ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁଭବ କଲି । ହୋମ ପ୍ରଭୂତି ହେବା ପରେ 
ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲି, ସେତେବେଳେ ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ମୋ ଭିତରେ: 
.ଏକ .ବିରାଟ ସତ୍ତାର ବୋଧ ଆଣିଦେଲେ | ସେ, ମୁଁ, ଜଗତ୍‌- ଯେପରି ଏକ ଅନନ୍ତ ସଭାରେ 
ମିଶିଗଲା। ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ଗୁରୁର ଯେ କି ସ୍ବରୂପ ତାର ଆଭାସ ଦେଲେ । ସେତେବେଳେ 'ଅଖଣ୍ଡ- 
ମଣ୍ଡଳାକାରଂ ବ୍ୟାପ୍ତଂ ଯେନ ଚରାଚରମ୍‌ । ତତ୍ଵପଦ୍‌ଂ ଦର୍ଶିତଂ ଯେନ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ”- 
-ଏହାର ସତ୍ଯତା ଅନୁଭବ କଲି |' ' 


୧. ଧର୍ମ ପସଙ୍ଗରେ ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ପୃ: ୮୦ 


` ୨୫୭ 


ଯେଉମାନେ ମହାରାଜଙ୍କର ଅଭୟ ପଦରେ ଆଶ୍ରୟ ପାଇଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ' ଉତ୍ତମ 
ଗୁରୁ' ମହାରାଜଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ଆଶ୍ରିତ ପାଳନ ଦେଖୁ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମ କୃଷ୍ଣ 
କହୁଥୁଲେ, ' ' ଯେଉ ଗୁରୁ ବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଶିଷ୍ଯର କୌଣସି ଖୋଜ ଖବର ନିଅନି 
ନାହି ସେହି ଗୁରୁ ବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଧମ: ଆଉ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଭଲପାଇ 
ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଉଥାନ୍ତ, ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଦେବା ଉପଦେଶକୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ, ସେ 
ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ଯମ ଗୁରୁ । ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଠିକ୍‌ ଠିକ୍‌ ଯାହା କୁହଯାଉଛି ତାହା ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ 
ବା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଦେଖୁ ଯେଉଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍‌ ଜୋର୍‌ଜବରଦସ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରନ୍ତି, 
ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ ଆ ଚାର୍ଯ୍ୟ ।”'° ମହାରାଜଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ଏହି ଉତ୍ତମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ ସବୁ 
ଦେଖାଯାଉଥୁଲା । 

ସେ ଆଶ୍ରିତ ବ୍ଯକ୍ତିକୁ ସମ୍ପଦରେ ହେଉ ବା ବିପଦରେ ହେଉ ନାନାବିଧ ଉପାୟରେ 
ସାହାଯ୍ୟପୂର୍ବକ ଧର୍ମ ପଥରେ ଉଦବୁଦ୍ଧ କରୁଥୁଲେ, ଯଦ୍ଵାରା ଆଶ୍ରିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ସର୍ବତୋଭାବରେ 
କଲ୍ୟାଣ ହେବ ସେଥୁପାଇଁ ସେ ବ୍ୟଗ୍ର ହେଉଥୁଲେ । “ମୋତେ ଭଲପାଅତ ?”” ପ୍ରେମରେ 
ହସ୍ତ ପ୍ରସାରଣ କରି ଅନ୍ତରଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରି କରୁଣାମୟୀ ଜନନୀ ସଦୃଶ ସବୁପ୍ରକାର 
ଅମଙ୍ଗଳରୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତି; ? ତାଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ସ୍ନେହର ଆସ୍ଵାଦନ ଲାଭ କରି ଆଶ୍ରିତଜନ 
ଅଭାବ ଅସୁବିଧାକୁ ତୁଚ୍ଛ କରି ଶ୍ରେୟଃ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିଲେ । ତ୍ୟାଗୀ ସନ୍ତାନଗଣ 
ସାଧନଭଜନରେ, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ମରେ, ଆଚାର- ବ୍ୟବହାରରେ- ସବୁ ବିଷୟରେ ଯେମିତି ଦକ୍ଷ ହେବେ 
ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଉତ୍ସାହ ଦେଉଥୁଲେ, ପ୍ରୟୋଜନ ହେଲେ ଶାସନ ମଧ୍ଯ କରୁଥୁଲେ | ରାମକୃଷ୍ଣ- 
ବିବେକାନନ୍ଦ- ଯୁଗରେ ଯେପରି ସନ୍ଯାସୀମାନଙ୍କ ପ୍ରୟୋଜନ ସେପରି ଉପଯୋଗୀ କରି ତ୍ୟାଗୀ 
ଯୁବକଗଣଙ୍କର ଜୀବନ ଗଢ଼ିବାରେ ସେ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥୁଲେ । ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରର ଭାବଟିକୁ 
ଗୁରୁଭ୍ରାତା ସ୍ଵାମୀ ତୁରୀୟାନନ୍ଦଜୀ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ଯକ୍ତ କରିଥୁଲେ । ମହାରାଜଙ୍କର 
ଅନୁଜ୍ଞା ଠିକ୍‌ ଭାବରେ ବୁଝି ନପାରିବାରୁ ସେବକ ତାଙ୍କର ଅ।ଦେଶ ଯଥାଯଥ ପାଳନ 
କରିପାରିନଥୁଲେ । ମହାରାଜ ସେଥୁପାଇଁ ସେବକକୁ ଗାଳି ଦେଲେ । ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ସେ 
ମଝିରେ ମଝିରେ ଗାଳି ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ । ରାତ୍ରିରେ ଖାଇବାବେଳେ ସେବକ ମହାରାଚ୍ଚ ଓ 
ହରି ମହାରାଜଙ୍କୁ ପଙ୍ଖଗାରେ ବିଂଚି ଦେଉଥୁଲେ । ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଗାଳି ଚାଲିଥୁଲା । ହରି 
ମହାରାଜ ସେବକକୁ କହିଲେ, “ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଛ, ମହାରାଜ ତୁମ ଉପରେ କାହିଁକି ଏତେ 
କଠୋର ହେଉଛନ୍ତି ?”? ସେବକ କହିଲେ, (ନାହିଁ, ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମୋର କ'ଣ ଦୋଷ 
ହୋଇଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ।” ହରି ମହାରାଜ ମୃଦୁ ହସି କହିଲେ, 'ଦେଖ, ତିନି ଶ୍ରେଣୀର ଶିଷ୍ୟ 
ଅଛନ୍ତି। ଅଧମ ଶ୍ରେଣୀର ଶିଷ୍ୟ କେବଳ ମାତ୍ର ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କରେ । ମଧ୍ଯମ 
ଶ୍ରେଣୀର ଶି ଷ୍ୟକୁ ମୁଁହରେ କିଛି କହିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ । ଗୁରୁଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ଉଦଯ 
ହେବାମାତ୍ରେ ଶିଷ୍ୟ ତାହାକୁ ବୁଝି ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ଆଉ ଉତ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁ ଚିନ୍ତା 


୧. ସ୍ବାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ- ସଂକଳିତ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଉପଦେଶ, ୧୬ଶ ସଂ, ପ୍‌: ୩୪-୩୫ 
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୨୫୮ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରେ । ମହାରାଜ ଚାହାଚି, ତୁମେମାନେ 
ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତମ ଶିଷ୍ୟ ହୁଅ, ବୁଝିପାରିଲ ?”? 

ତାଙ୍କର କୃପାପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟସନ୍ତିର ଦୋଷ-ତୁଟି ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ମହାରାଜ ଯେମିତି ତିରସ୍କାର 
ଆଦି କରନ୍ତି, ସେମିତି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ସେବକମାନଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର ଆଦିକୁ ସହ୍ଯ କରିବାର ଶକ୍ତି 
ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି । ଆଶ୍ରିତଜନ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅଶେଷ କୂପା ଓ ଜନନୀ ସଦୃଶ ସ୍ଵେହ 
କୃପାପ୍ରାପ୍ତଜନର ଚତୁ୍ଦିିଗରେ କଲ୍ୟାଣ ଇଚ୍ଛାରୂପକ ବଳୟ ବେଷ୍ଟନ କରି ରହିଅଛି ଏହା ଅନୁଭବ 
କରି ସେହି ବ୍ଯକ୍ତି ଆଶା ଭରସାରେ ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରି ଦୋଷ-ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରିବାରେ 
ଯନବାନ ହେଉଥୁଲା | ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ଵାମୀ ବିଶୁଦ୍ଧାନନ୍ଦଙ୍କର ସ୍ମୃତିକଥାରୁ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା 
ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ । କାଶୀ ସେବାଶ୍ରମର ଜନୈକ ପ୍ରବୀଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦୋଷ 
ନିମନ୍ତେ ମହାରାଜ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ଭର୍ସନା କଲେ । ପରେ ସ୍ବାମୀ ବିଶୁଦ୍ଧାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ 
ବିନୀତ ଭାବରେ କହିଲେ, “` ମହାରାଜ ଆପଣ ଯଦି ଆମର ଦୋଷଡୁଟି ଦେଖ୍‌ ଏତେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ 
ତୁଅନ୍ତି ତେବେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ? ଆପଣତ ଜାଣନ୍ତି ଆମେ କେତେ ଦୁର୍ବଳ, ସେଥୁପାଇଁ 
ଭୁଇଭ୍ରାନ୍ତି କରିଥାଉ ।”” ମହାରାଜ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ କହିଲେ, ' ‹ଏହିସବୁ- ମୋର ରାଗଫାଗ ଗୁଡ଼ାକ 
ଓଠପାଖରୁ ମାତ୍ର (ସେ ତାଙ୍କର ଓଠକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି କହିଲେ), ଏସବୁ ଭିତରୁ ନୁହେଁ, ( ତାଙ୍କର 
ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ) ।”' ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥୁଲେ ଓ ବୁଝିଥୁଲେ ଯେ ମହାରାଜଙ୍କ ଅନ୍ତରରୁ ଉତ୍ସାରିତ 
ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ କଲ୍ୟାଣ ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ର । 

ଯେଉମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କର ଅଭୟଚରଣରେ ଥରେ ଆଶ୍ରୟଲାଭ କରୁଥୁଲେ, 
ସେମାନେ ମନରେ ବଳ ଓ ଭରସା ପାଉଥୁଲେ, ନୁତନ ଉତ୍ସାହରେ ଜୀବନ- ସଂଗ୍ରାମରେ ଅଗ୍ରସର 
ହେଉଥୁ ଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶ୍ରିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ତରରେ ଅନୁଭବ କରୁଥୁଲେ, ବିପଦେ ସମ୍ପଦେ 
ସର୍ବାବସ୍ଥାରେ ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ପଶ୍ଚ।ତ୍‌ରେ ଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ସ୍ଵାମୀ ଅଖୁଳାନନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, 
“ମହାରାଜ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭରସା ଦେଇଥୁଲେ ଯେ, ଆମେମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କଲେ 
ଅଶେଷ ସହାୟତା ପାଇବୁ ଓ ସହଜରେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚୁବୁ ।': 

ଅନ୍ୟର ନିନ୍ଦା-ଗଞ୍ଜଣା ଓ ବିବିଧ ଆପଦ- ବିପଦରୁ ସେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି 
ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଥୁଲେ, ସେମିତି ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତମାନଙ୍କର ଦୋଷତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରି 
ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାଯୋଗ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ସେ ଆଶ୍ରିତଜନଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତି ନଜର 
ରଖୁଥୁଲେ, ନାନାବିଧ ଉପାୟରେ ସେମାନଙ୍କର ହୁଟି- ବିଚ୍ୟୁତି ସଂଶୋଧନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ 
କରୁଥୁଲେ । ସାଧାରଣତଃ ସେ ଦୋଷୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସ୍ଵାଧୀନତାର ଲମ୍ବାଦଉଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ତାର 
ଶେଷ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଧରି ରଖୁଥୁଲେ । ମହାରାଜ ତା ସହିତ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଥୁଲେ ଯେ ସେ 
ନିଜର ଦୋଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ କ୍ରମେ ଦୋଷମୁକ୍ତ 
ହୋଇପାରିବ । ତାଙ୍କ ଲେଖାରୁ ତାଙ୍କର ଶାସନ-ଶୋଧନ ପଦ୍ଧତି ଜଣାଯାଏ । ସେ ଲେଖୁଛନି, 
୧. କଠୋପନିଷଦର ୧।୧।୫ ମନ୍ତ୍ରର ଆନନ୍ଦ ଗିରିକୃତ ଟୀକାରେ ରହିଛି : ଯଥାବସରଂ ଗୁରୋରିଷିଂ ଜ୍ଞାତ୍। ଶୁଶ୍ଷଣେ 

ପ୍ରବୃତ୍ତି ମୁଁଖ୍ୟା । ଆଜ୍ଞାବଶେନ ମଧ୍ଯମା । ତଦୂପରିପାଲନେନ ଧମା ! ଶାସ୍ତ୍ରଞ୍ଚ ସ୍ଵାମୀ ତୁରୀୟାନନ୍ଦଜୀଙ୍କର ଉପରୋକ୍ତ 
ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶଙ୍କର ଓ ଆନନ୍ଦଗିରିଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ । 


ସଦୁଗୁରୁ ୨୫୯ 


“ ବାସ୍ତବିକ୍‌ ସଦ୍‌ଗୁରୁ କେବେହେଲେ କାହାରି ମନର ସ୍ଵାଧୀନତା ହରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ 
ଯେଉଁଥୁରେ ତାର ମନର ସ୍ଵାଧୀନତା ଲାଭ ହୁଏ, ଯାହାଦ୍ବାରା ସେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା 
ହୋଇପାରେ, ଯାହାଦ୍ଵାରା ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିର ବନ୍ଧନ, ସମାଜର ବନ୍ଧନ ସବୁ କାଟି ମୁକ୍ତ ବିହଙ୍ଗମ 
ଭଳି ବିଚରଣ କରିପାରେ, ତାହାହିଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ୮।7!° ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରି ତଜନଙ୍କର ଶାସନ ଓ 
ପାଳନ ବିଷୟରେ ଏହା ହିଁ ଥୁଲା ତାଙ୍କର ମୂଳ ନୀତି । ବଗିଚାର ମାଳି ଚାରାଗଛ ସଯନ୍ନରେ 
ରକ୍ଷା କରି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଆଲୋକ, ଜଳ ଇତ୍ୟାଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି 
ନିମନ୍ତେ ବାଧା ସବୁକୁ ଦୂର କରି ଗଛର ସହଜାତ ବୃଦ୍ଧିର ଶକ୍ତିକୁ ପୁଷ୍ଟ କରେ । ମହାରାଜ ମଧ୍ଯ 
ସେହିପରି ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେପରି ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଶକ୍ତି - ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ 
ସହକାରେ ଖାଦମିଶାସୁନାରୁ ଖାଦକୁ ଦୂର କରିପାରେ ଏବଂ କ୍ରମେ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଇଶ୍ଵର 
ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ ସେଥୁପାଇ ସବୁପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ, ଅଧ୍ୂକାଂଶ ସମୟରେ ନୀରବରେ 
ଶିଷ୍ୟର ଅଜ୍ଞାତସାରରେ ଦାନ କରୁଥୁଲେ । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ଦୟାମୟ ଶ୍ରୀଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ 
ପ୍ରାୟ କହୁଥ୍‌ଲେ, ““ଦେଖ୍‌, ଠାକୁର କରୁଣାସାଗର | ସେ ତୁମର ଦୋଷ ଥରେ କ୍ଷମା କରିବେ, 
ଦୁଇଥର, ଦଶଥର କରିବେ, ହଜାରଥର ବି ହୁଏତ କ୍ଷମା କରିବେ । କିନ୍ତୁ ଥରେ ଯଦି ମୁହଁ 
ଫେରେଇ ନେବେ ତେବେ କାହାରି ସାଧ୍ଯ ନାହିଁ ଯେ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ।”” ୨ 

ଆଉଥରେ ଜନୈକ ସେବକର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇତିନିଜଣ ସେବକ ମହାରାଜଙ୍କ 
ନିକଟରେ କେତୋଟି ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାରୁ ସେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ସବୁକିଛି ଶୁଣିଲେ। ସେ 
ପରେ କହିଲେ, '‹ଦେଖ, ମୋଠାରୁ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଧୁ ଅଛନି, ତୁମର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି 
ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରରଁ ମୋତେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ହେଇଦେଖୁ ନାହଁ, 
ମୋ ପାଖକୁ ଯାଇପାର । ମୋତେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ହେଇଦେଖୁନ, ମୋ 
ପାଖକୁ ଭଲମନ୍ଦ କେତେ ରକମର ଲୋକ ଆ ସନ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଆଦର ଯନ୍ନ 
କରେ। ମନ୍ଦ ଲୋକ ଆସିଲେ ତାକୁ ଦୂର୍‌ ଦୂର୍‌ ମାର୍‌ ମାର୍‌ କଲେ ସେ ଯିବ କେଉଠିକି ? 
ସନକ, ସନତ୍‌କୁମାର, ସନନ୍ଦନ ଭଳି ଲୋକ ନେଇ ସମସ୍ତେ ରହିପାରିବେ | ସବୁ ପ୍ରକାରର 
ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ରହିବାହିଁ ଅସଲ କଥା । ଖୁବ୍‌ ସହ୍ୟ ଗୁଣ ରଖୁବ । ସହ୍ୟ କଲେ କ୍ରୋଧ ପଳାଇ 
ଯାଏ । ସହ୍ୟ କରିବାଠାରୁ ସଂସାରରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ । ଠାକୁର କହୁଥୁଲେ, ' ‹ଯେ ସହେ ସେ 
ରହେ, ଯେ ନ ସହେ ସେ ନାଶ ହୁଏ ।' ସମ୍ପୂର୍ଣ ପରାଣଦେଇ ସହିବ । ବିନୀତଭାବ ଜୀବନଗଠନର 
ପରମ ସହାୟ । ଖାଲୁଆ ଜାଗାରେ ପାଣି ଜମେ, ଉଚ୍ଜାଗାରୁ ଗଡ଼ିଯାଏ | ଯେ ବିନୟୀ ତାର 
ମିଠା ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଭୂତି ସଦ୍‌ଗୁଣ ମନକୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ । 

ତୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଉପଦେଶ “ତୃଣାଦପି ସୁନୀଚେନ ତରୋରିବ ସହିଷ୍ଣୁନା । 
ଅମାନିନା ମାନଦେନ କୀଭ୍ଭନୀୟ ସଦା ହରିଃ ।” ପ୍ରାୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥୁଲା, ମଝିରେ ମଝିରେ 
ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ¬ କଥ୍ତ ଗଳ୍ପଟି ତାଙ୍କର ସ୍ଵଭାବ ମଧୁର ସ୍ଵରରେ କହୁଥୁଲେ, ' “କୌଣସି ଗଭୀର 


୧. ' ଗୁରୁ” ପ୍ରବନ୍ଧ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ | 
୨. ସ୍ବାମୀ ନିର୍ବାଣାନନ୍ଦଢୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ପ୍ରାପ୍ତ । 


୨୬୦ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଅରଣ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦାବାନଳ ଜଳି ଉଠିଥୁଲା । ସେହି ଜଙ୍ଗଲ କଡ଼ରେ ଥୁବା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ 
ଗଛର ପତ୍ରରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପିମ୍ପୁତ୍ରି ବସା କରିଥୁଲେ । ସେମାନେ ଦେଖ୍‌ଲେ ତାଙ୍କର ବଞ୍ଚୁବାର 
ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ, କାରଣ ତଳେ ଚାରିପଟେ ନିଆଁ ଘେରିଯାଇଛି । ଏମିତି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ 
ହାତୀ ଦାବାନଳରୁ ବାହାରି ସେହି ଗଛ ପାଖ ଦେଇଯାଉଛି ଦେଖ୍‌ ତାକୁ ପିମ୍ପୁଡ଼଼ିମାନେ କହିଲେ- 
ଭାଇ ତୁମେତ ନିରାପଦରେ ଦାବନଜରୁ ବାହାରି ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଛ । ଆମେମାନେ ମଧ୍ଯ 
ସବଂଶ ବଞ୍ଚୁବୁ ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଶୁଣ୍ଢ ଦେଇ ଏହି ଡାଳଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦାବାନଳ ବାହାରେ ଫିଘ୍ଗି 
ଦେବ । ହାତୀଟି ଆସି ସେହିପରି କଲା । କିଛିଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲ 
ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ କାତର ଧ୍ଵନି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ସ୍ଵରଧ୍ଵନିର ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା 
ମନେ ହେଲା । ମିଳିତ ହୋଇ ଆଗେଇଯାଇ ସେମାନେ ଦେଖ୍‌ଲେ ଯେ, ହାତୀର ମୁଣ୍ଡରେ 
ଗୋଟିଏ କୀଟ ଅଛି ଓ ତାହାର ଦଂଶନରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସେ ଅସ୍ଥିର ହେଉଛି । ଏହାଦେଖ୍‌ୁ୍‌ 
ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି କୀଟକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ବାହାର କରିଦେଲେ। ହାତୀଟି ମଧ୍ଧ 
ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲା । କାହାଦ୍ଵାରା କେଉଁ ଉପକାର ହେବ ତାକୁ କିଏ କହିପାରିବ । 
ଅନ୍ୟର ବ୍ୟବହାରରେ କ୍ଷୁଣ୍ରଚ ବିଦ୍ଵେଷରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମହାରାଜଙ୍କର ସ୍ନିଗ୍‌ଧ ଉପଦେଶରେ 
ସମ୍ବତ୍‌ ଫେରିପାଉଥୁଲେ । ଅବାକ୍‌ ହୋଇ ସେମାନେ ଦେଖୁଥୁଲେ, ଉଦାର ହୃଦୟ ମହାରାଜ 
ସବୁ କିଛି ଜାଣି ମଧ୍ଯ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣାର କରି. ନେଉଥ୍ଲେ, ଦୋଷୀକୁ ତାର ଦୋଷ ସମେତ 
ଗ୍ରହଣ କରୁଥୁଲେ । ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ଵଭାବ ମଧୁର କଣ୍ଠରେ କହୁଥୁଲେ, “ଯେ ଯେତେ ଛୋଟ ହେଉ 
ପଛକେ କାହାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିବା ଉଚିତ୍‌ ନୁହେଁ !” 

ସାଧୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଟିକିନିଖୁ ଅଚାର ଆଚରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁଦର୍ଶୀ ମହାରାଜ 
କେତେବେଳେ ମଧୁର କଥାରେ, କେତେବେଳେ ସଦାଚରଣ ଦେଖାଇ, ଦରକାର ହେଲେ ତିରସ୍କାର 
କରି ଶିଖାଇ ଦେଉଥୁଲେ । କିପରି ରୋଷେଇ କଲେ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ସୁସ୍ଵାଦୁ ହୋଇପାରିବ, ମହାରାଜ 
ଶିଖେଇ ଦେଉଥିଲେ । ସେବକମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଥୁଲା । 
ପ୍ରଦୀପ ଜଳାଇବାକୁ ଯାଇ କେହି ଏକାଧ୍କ ଦିଆସିଲି କାଠି ବ୍ଯବହାର କରିଛି ଦେଖୁୂଲେ 
ମହାରାଜ ବିରକ୍ତ ହେଉଥିଲେ । ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଶିଷ୍ୟ ସେବକ କେହି କୌଣସି 
ଦ୍ରବ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଥୁଲେ । ସେ ସେବକମାନଙ୍କୁ କହୁଥୁଲେ ଯାହାର ଯାହା 
ପ୍ରୟୋଜନ ସେମାନେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ମାଗି ନିଅନ୍ତି । ଦିନେ ସେ ଜନୈକ ସେବକକୁ 
କହିଥୁଲେ, ‹(ଆଆମେମାନେ ଆଉ କଅଣ ଭୋଗ କଲୁ! ତୁମମାନଙ୍କର ଭୋଗର ସୀମା ପରିସୀମା 
ରହିବ ନାହିଁ- ତୁମମାନଙ୍କର ଗଦି ପରେ ଗଦି, ମଠ ପରେ ମଠ ଏବଂ ଏଶ୍ବଵର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଏଏଶର୍ଯ୍ୟ 
ହେବ। ଦିନ କେଇଟା ଟିକିଏ ଚାପି ଚୁପି ରହ । ଟିକିଏ ସଂଯମ କର ।”” ଘରର ଫାଟକ 
ନକ୍ସଵାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫୁଲ ଗଛର ଚାଷ, ଠାକୁର ସେବାଠାରୁ ଆଇନ- ଅଦାଲତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 
ବିଭିନ୍ନ ଛୋଟବଡ଼ ସମସ୍ୟା ନେଇ ସାଧୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଗଣ ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ 


ହେଉଥୁଲେ । ସେମାନେ ଧର୍ମଭିଭିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ନେଇ ସେସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କିପରି 
କରାଯିବ ତାହା ଶିଖ ଯାଉଥୁଲେ । ଯାହାର ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଉ ସେ ଥରେ ତାକୁ 


ସଦ୍‌ ଗୁରୁ ୨୬୧ 


ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିପାରିଲେ ହିଁ ଯେମିତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନେ କରୁଥୁଲେ । 
ଧର୍ମସେବୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରୁ ଅଧୂକାଂଶ ଦୈନନ୍ଦିନ ଘଟଣାବଳୀ ମଧ୍ଯରେ ଅଲୌକିକତ୍ସର 
ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ବ୍ଯଗ୍ର ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ନ କରି ସବୁକିଛିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେବା ପାଇଁ 
ପ୍ରୟାସୀ ହୁଅନ୍ତି। ଏହାଫଳରେ ଅନେକ ସମୟରେ କୁସଂସ୍କାରର ଆବରତ୍ତରେ ସେମାନେ ବଦ୍ଧ 
ହୁଅନ୍ତି । ମହାରାଜ ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଥୁଲେ ଯେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତଜନ ଏହି ଦୋଷରେ 
ଦୋଷୀ ନ ହୁଅନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ବଣ୍ଠନା କରିଛନ୍ତି ସ୍ଵାମୀ ପ୍ରଭାବନନ୍ଦ । ଜନୈକ ସାଧୁଙ୍କୁ 
ବିଛା କାମୁଡ଼ିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଲୌକିକ ଭାବରେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା- ମୁକ୍ତ 
ହେଲେ । ସେବକ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଏହି ଘଟଣା ଜଣାଇବାରୁ ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ ବଗିଚାକୁ ନେଇଗଲେ 
ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଦେଖାଇ କହିଲେ ଯେ, “ଦେଖ୍‌, ଏହି ଗଛର ରସରେ ବିଛା- କାମୁଡ଼ା 
ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଲ ହୋଇଯାଏ ।”' ଏହିପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଭୀର ଧର୍ମତତ୍ତ୍ଵ 
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ବିଷୟରେ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତଜନକୁ ସର୍ବତୋ ଭାବରେ ରକ୍ଷା କରୁଥଲେ । 
ସେ ସାଧୁ ବ୍ବରହ୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ସବବବିଧ ଉନ୍ନତି ବିଧାନ ନିମନ୍ତେ ଯେମିତି ବ୍ଯଗ୍ର ଥୁଲେ 
ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ଯ ତଦ୍ରୂପ ଉଦ୍‌ଗ୍ରୀବ ହେଉଥୁଲେ । ଗୃହସ୍ଥଭକ୍ତଙ୍କର 
କେବଳମାତ୍ର ପାରଲୌକିକ କଲ୍ୟାଣସାଧନ ଯେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥୁଲା ତାହା ନୁହେଁ, ବର୍ତମାନ 
ଜୀବନରେ ମଧ୍ଯ ଯେପରି ସେମାନେ ସୁଖରେ ଶାନ୍ତିରେ ଦିନ କଟାଇ ପାରିବେ ସେଥ୍ଵପାଇଁ 
ବିବିଧ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ । ଭକ୍ତ ପରିବାରର ସାଂସାରିକ ଖବର ଜାଣି ସେ ନାନାବିଧ ପରାମର୍ଶ 
ଦେଉଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରି ସଂସାରର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର 
ଚେଷ୍ଟା କରୁଥୁଲେ । କେହି ସାଂସାରିକ ଅଶାନ୍ତି ବିଷୟରେ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ମହାରାଜ 
ତାକୁ ମଧ୍ଯ ସଦ୍ଉପଦେଶ ଦେଇ ସୁପଥରେ ପରିଚାଳିତ କରୁଥୁଲେ । କେହି ହୁଏତ ଅତ୍ୟଧ୍ବକ 
ଅର୍ଥ କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିଛି, ମହାରାଜ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କହି କିମ୍ବା ନିଜେ ମଧ୍ଧା 
ତାକୁ ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥୁଲେ । ଭକ୍ତ ପରିବାରରେ କେହି ଚାକିରି ପାଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି ଜାଣି 
ସେ ଅନ୍ୟକୁ କହି ଚାକିରିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଉଥୁଲେ । ଡାକ୍ତର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରନାଥ କାଞ୍ଜଲାଲ ଠାକୁରଙ୍କ 
ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଭକ୍ତିମାନ ଥୁଲେ । ତାଙ୍କର ସଂସାରରେ ଆଥିକ ସ୍ଵଚ୍ଛଳତା ନ ଥଲା, କିନ୍ତୁ ସେ 
ଦିଗରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ବିଶେଷ ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ ନଥୁଲା । ଦିନେ ଡାକ୍ତର ମହାରାଜଙ୍କର ଅଙ୍ଗସେବା 
କରୁଥୁଲେ । ମହାରାଜ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, “ଏଏତେଲୋକଙ୍କର ଆମେ କରିଦେଲୁ, ଡାକ୍ତରର 
କିଛି ହେଉନାହିଁ । ଆଚ୍ଛା, ଏହା ପରେ ଖୁବ୍‌ ପ୍ରସାର ହେବ ।”” ଡାକ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇଲେ, 
ଟଙ୍କାଠାରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସୁଖ୍ୟାତି ପ୍ରେମଭକ୍ତି ଯେମିତି ଅଧକ ହୁଏ, ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ 
କରନ୍ତୁ ।7” ମହାରାଜ କହିଲେ, “ ' ତାହା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ନହେଲେ ସଂସାର ଚଳିବ କେମିତି ? ' ` 
ଦେଖାଗଲା, ପ୍ରକୃତରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସୁଖ୍ୟାତି ଅଳ୍ପକେତେ ଦିନ ମଧ୍ଯରେ ବଢ଼ିଗଲା । ମହାରାଜଙ୍କର 
ବିଶେଷ ସ୍ଵେହର ପାତ୍ର ଶ୍ୟାମବାବୁ ` କୋଇଲା ଖଣିର ବ୍ୟବସାୟରେ ଖୁବ୍‌ ଉନ୍ନତି କଲେ, ପ୍ରଚୁର 


୧. ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ପରମଭକ୍ତ ନବଗୋପାଳ ଘୋଷ ମହାଶୟଙ୍କ ମଧ୍ଯମ ପୁତ୍ର । ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଥୁଲେ 
ମହାରାଜଙ୍କର ମୁଖାପେକ୍ଷୀ । 


୨୬୨ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଅର୍ଥ ମଧ୍ଯ ଉପାର୍ଜନ କଲେ । ମହାରାଜଙ୍କର ସେବାଯନ୍‌ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାର ତ୍ରୁଟି ନଥୁଲା । 
ଏପରିକି ମହାରାଜଙ୍କର ମହାସମାଧ୍ଵ ପରେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ମନ୍ଦିର” ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସେ ଚାଳିଶ 
ହଜାର ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଥୁଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ମହାରାଜଙ୍କର ମହାପ୍ରୟାଣର କିଛି 
କାଳପରେହିଁ ସେଇ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା କ୍ରମଶଃ ଖରାପ ହୋଇଗଲା । 


କିନ୍ତୁ ସବୁ ବିଷୟ ମଧ୍ଯଦେଇ ଆଶ୍ରିତଜନକୁ ଛଶ୍ଵର ପଥରେ ପ୍ରେରଣାଦାନ ଥୁଲା ମହାରାଜଙ୍କର 
ପ୍ରଧାନ ଜୀବନ ବ୍ରତ । ଭଗବାନ ଲାଭହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ପ୍ରଧାନ ଓ ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଏହି 
ସତ୍ୟଟିକୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମନରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଆଙ୍କି ସେ କହୁଥୁଲେ, “ବିଶ୍ବାସ, ବିଶ୍ବାସ, 
କେବଳ ବିଶ୍ଵାସ ଦରକାର । ଗୁରୁବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ଵାସ କରି ପଡ଼ି ରହିଥାଅ । ଗୁରୁବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ବାସ 
କରି ପଡ଼ିଥୁଲେ ସବୁ ହୋଇଯିବ । ଗୁରୁବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ଵାସ ଯଦି ନଥାଏ କେବଳ ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ରରେ 
କିଛି ହେବନାହି । ବିଲେଇ ଛୁଆପରି ପଡ଼ିରୁହ । ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର 
କରାଇନେବେ । ନିଜେ ତୁମେ କେତେଟିକେ ବୁଝ? ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭାର ଦେଇ ପଡ଼ିରୁହ । 
ଯାହାଙ୍କ ଭାର ଦେଇଛ, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦାୟିତ୍ଵସବୋଧ ଅଛି। ସେ ତୁମଠୁ ତୁମ ବିଷୟରେ 
ବେଶୀ ଭାବନ୍ତି ।... ସେ ସବୁ ଆପଦ ବିପଦରୁ ତୁମକୁ ରକ୍ଷାକରିବେ |”? ` ମହାରାଜଙ୍କ ମୁଖରୁ 
ଏହି “ଅଭୀଃ? ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଆଶ୍ରିତ- ବ୍ୟକ୍ତିର ମନର ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯାଉଥିଲା, ଧର୍ମଜୀବନର 
କଠିନ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାପାଇଁ ବଳ ଓ ଭରସା ପାଉଥୁଲା । 

ସଦ୍‌ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ରଦୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟଦେଇ ଶିଷ୍ୟକୁ ତା'ର ସାଧନାଲବ୍‌ଧ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ଵ ଓ ଶକ୍ତି ଦାନ 
କରନ୍ତି, ତାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ନିଷ୍ଠା ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ସାଧନଭଜନ କଲେ ସୁଫଳ 
ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ମିଳିବ । ସାଧନଭଜନ ପାଇ ଦରକାର ଗଭୀର ଆମ୍ବପ୍ରତ୍ୟୟ ଓ ପୁରୁଷକାର । 
ସାଧକର ସୁପ୍ତ ଶୁଭ- ବୁଦ୍ଧି ଓ ଅନ୍ତନିହିତ ଶକ୍ତିକୁ ଉଦବୁଦ୍ଧ କରି ମହାରାଜ ଯୋର ଦେଇ କହୁଥୁଲେ, 
“` ତମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ 56|୮୮୦॥୫୦୮୦( ଆମ୍ବିଶ୍ବାସ) ନାହିଁ । ସାଧନ ପଥରେ ପୁରୁଷକାର 
ଦରକାର । କିଛି କର--ଚାରିବର୍ଷ ଅନ୍ତତଃ କରି ଦେଖ ଦେଖ୍‌ । ଯଦି କିଛି ନହେବ ତେବେ ମୋ 
ଗାଲରେ ଗୋଟିଏ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବ । ... ଏକମାତ୍ର ମଣିଷ ଜନୁରେ ହି ଭଗବାନ ଲାଭ କରିହୁଏ 
ଏବଂ କରିବାକୁ ହେବ । ଏହି ଜନ୍ମରେ ଖଟି ଖଟି ମନଟାକୁ ଏମିତି ଯାଗାକୁ ନେଇ ଯିବାକୁ ହେବ 
ଯେମିତି ଆଉ ଜନ୍ମିବାକୁ ନହୁଏ ।””” ପ୍ରବତ୍ତକ ସାଧକର ଦୀର୍ଘକାଳର ସମସ୍ୟା, ମନ ସ୍ଥିର 
ହେଉନାହିଁ । ବାସନା ବିକ୍ଷୁବ୍‌ଧ ମନ- ସ୍ରୋତସ୍ଵିନୀକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାର ଉପାୟ କଅଣ ? ଧୈର୍ଯ୍ୟ 
ଧରି ମହାରାଜ ଶୁଣନ୍ତି ପ୍ରବର୍ତକ ସାଧକର ବାଧା- ବିପଭିର କଥା ସିଦ୍ଧଗୁରୁଙ୍କର ଜୀବନର ଗଗନ- 
ସ୍ପର୍ଶୀଉଚ୍ଚତା ଓ ପ୍ରବର୍ତକର ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ଯରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବଧାନ, ତାହା ଯେମିତି ଲୁପ୍ତ 
ହୋଇଯାଏ କରୁଣା ଓ ସହାନୁଭୂତିରେ । ସେ ବୁଝାଇ କହନ୍ତି ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବାର ମୂଳନୀତି । 
“ମନକୁ ଦୁଇଟି ଉପାୟରେ ସ୍ଥିର କରି ହୁଏ । ପ୍ରଥମେ କୌଣସି ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ମନକୁ 


୧. ଧର୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗେ ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ପୃ:୧୨୯ 
୨. ଧର୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗେ ସ୍ବାମୀ ବହାନନ୍ଦ, ପ:୧୧୦-୧୧୧ 


ସଦ୍‌ ଗୁରୁ ୨୬୩ 


ସଂକନ୍ଥ ବିକଳ୍ପ ଆଦି ରହିତ କରି ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା କରିବା । ଦ୍ବିତୀୟ ଭଲ ଭଲ ॥୫୮୦୪ଣ୦୩ 
(ବିଷୟ) ନେଇ ଚିନ୍ତା କରୁକରୁ ମନକୁ 0୪୦୮ (ଉନ୍ନତ) କରିବା । ଗାରକୁ ଖୁଆଇଲେ 
ଯେମିତି କ୍ଷୀର ଦିଏ, ମନକୁ ସେହିପରି ( ଖାଦ୍ୟ) ଦେବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ଯାଇ ମନ ଶାନ୍ତ ହୁଏ | 
ମନର ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଧ୍ୟାନଜପ, ସଦତଚିନ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି ୮“ ସାଧନ ଭଜନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମସ୍ତଙ୍କ 
ପାଇ ଗୋଟିଏ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ମତି - ଗତି, ହାବ- ଭାବ ଅନୁଯାୟୀ 
ତାକୁ ବିଶେଷ ଉପଦେଶ ଦେଉଥୁଲେ । କିନ୍ତୁ ସାଧନଭଜନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ 
କେତୋଟି ଉପଦେଶ ଦାନ କରୁଥୁଲେ : ପ୍ରଥମତଃ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ବାସ ଦରକାର; 
ଏହାକୁ ମନଭିତରେ ଦୂଢ଼ ଭାବରେ ଧରିବାକୁ ହେବ, ଭଗବାନ ଲାଭଦ୍ବାରା ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ 
କୃତକୃତାର୍ଥ ହୁଏ ; ଦ୍ଵିତୀୟତଃ ଦରକାର ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, କାରଣ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ମହାନ୍‌ 
ଭାବକୁ ଧାରଣା କରିହୁଏ ନାହିଁ; ତୃତୀୟତଃ ଦରକାର ଜିହ୍ନାର ସଂଯମ ; ଚତୁର୍ଥତଃ ସାଧନଭଜନର 
ସୁନ୍ଦର ସମୟ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣ ଓ ନିଶୀଥ ରାତ୍ରି ପ୍ରଥମ ବୟସ ୯ ଯୁବାବସ୍ଥାରୁ) ହଁ ପରିଶ୍ରମ କରି 
ସାଧନ ଭଜନ କରିନେବାକୁ ହୁଏ || 


ଶାଶ୍ବତ ଗୁରୁଶକ୍ତିର ଅପୂର୍ବ ବିକାଶ ଘଟିଥୁଲା ମହାରାଜଙ୍କର ଅଧ୍ଯାମୂଜୀବନରେ; ତାଙ୍କର 
ଜଣେ କୃପାପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଶଶୀନିକେତନରେ ମହାରାଜଙ୍କୁ କହିବାର ଶୁଣିଥୁଲା, ““ ଏ ଜଗତରେ 
କାହାରି ସାଧ୍ଯ ନାହିଁ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ଶିଷ୍ୟର ଅନିଷ୍ଟ କରେ । ଗୁରୁ କୃପାରେ ତାହାର ଚତୁଦ୍ଦିଗରେ 
ଲୁହାର ବାଡ଼ ଘେରା ହୋଇଛି । ଭଗବତ୍‌-ଲାଭ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଭୁଲ 
ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରହିଲେ ଭୁଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ହିଡ଼ 
ଉପର ଦେଇ ବାପପୁଅ ଯିବାର ଠାକୁରଙ୍କର ସେହି ଗଳ୍ପଟି ମନେ ଅଛିତ ? ବାପ ପୁଅର ହାତ 
ଧରିଥୂଲେ ପଡ଼ିଯିବାବାର ଭୟ ନଥାଏ, ପୁଅ ବାପର ହାତ ଧରିଲେ ପଡ଼ିଯିବାର ଭୟ ଥାଏ । 
ସଦ୍‌ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ଯେଉମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ପଡ଼ିଥାଆନ୍ତି 
ତେବେ ସେ ହି ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତି ସବୁସୁଧାରି ଦେବେ ।”?୩ ଏହି ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଆଶ୍ଵାସ ବାଣୀ 
ଶୁଣି ଆଶ୍ରିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ି ସଦ୍‌ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ଶରଣାଗତି ନେବା ପାଇଁ 
ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି । ଆସିବା ସମୟରେ ପଥରେ ଯେଉଁ ବାଧାବିଘ୍ନ କେତେବେଳେ କେମିତି ଦେଖାଦିଏ 
ତାହାମଧ୍ଯ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରେ ଦୂରକରି ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତି, ଶେଷରେ ଶରଣାଗତିର ଶାନ୍ତି ଆସ୍ଵାଦନ 
କରି ଜୀବନ ଧନ୍ୟ କରନ୍ତି । 


ସାଧୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରି ଯେଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମରେ ଘରଦ୍ବାର ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, 
ମହାରାଜ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକି କହନ୍ତି, “ ଉଠିପଡ଼ି ଲାଗିଯାଅ ଓ ବସ୍ତୁ ଲାଭ କରିନିଅ | ମନଟାକୁ 
ଠିକ୍‌ କମ୍ପାସ୍‌ର କଣ୍ଟାଭଳି କରିବାକୁ ହେବ । ଜାହାଜ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଥାଉନା କାହିକି, କମ୍ପାସ୍‌ର 


୧. ଧର୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗେ ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ପ:୧୧୩୭ 
୨. ଧର୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗେ ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ପ:୬୪-୬୮ 
୩. ଧର୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗେ ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ପୃ:୧୨୯ 


୨୬୪ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


କଣ୍ଟାର ଅଗ୍ରଭାଗ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ହିଁ ରହେ । ସେଥୁପାଇଁ ଜାହାଜର ଦିଗ ଭୁଲ ହୁଏନାହିଁ । 
ମଣିଷର ମନ ଯଦି ଭଶ୍ଵରଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ତାହାହେଲେ ତାହାର ମଧ୍ୟ ଆଉ କୌଣସି ଭୟ 
ରହେନା, ହଜାରେ ମନ୍ଦ ଲୋକଭିତରେ ଥିଲେ ମଧ୍ଯ ତାର ବିଶ୍ଵାସ-ଭକ୍ତି କେବେହେଲେ ନଷ୍ଟ 
ହୁଏନାହିଁ !”' ‹ 

ମହାରାଜ କୌଣସି ଜଣେ ଭକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଲେଖୁଥୁଲେ, ' “ଭାବ କୁହ, ଭକି କୁହ, ପ୍ରେମ 
କୁହ, ଜ୍ଞାନ କୁହ ଯେତେବେଳେଯାଏ ତା ନିକଟରେ ଯାଇ ନ ପହଞ୍ଚୁଛ, ସେତେବେଳେଯାଏ 
ସବୁ ଅଲଣା। '' 

“କି ଛାର ଶଶାଙ୍କଜ୍ଯୟୋତିଃ ମଳିନତା ତହିଁରେ | 
ଯଦି ସେ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକାଶେ ତବ. ପ୍ରେମ ମୁଖଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ନହୁଏ ।”” 

ଅହଂକାରରେ ମର କ୍ଷୁଦ୍ରବୁଦ୍ଧି ମନୁଷ୍ୟ “ ପ୍ରେମମୁଖଚନ୍ଦ୍ରଂର ଦର୍ଶନ ସହଜରେ ପାଏନାହି । 
କିନ୍ତୁ ସେହି ଅପରୂପ ରୂପର ଦର୍ଶନ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟର ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେ କୌଣସି 
ଉପାୟରେ ସେହି ଦୁଇଁଭ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ । ଶ୍ରୀଭଗବାନଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମହିଁ 
ଜୀବର ଅସଲ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ, ସେଇ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳର ସନ୍ଧାନରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରବୋଧ୍ଵତ କରନ୍ତି 
ସଦ୍‌ଗୁରୁ । ଭଗବାନଲାଭର ଆକାଂକ୍ଷା ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଦେଖୂଲେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମହାରାଜ 
ଗୁହ୍ଯତତ୍ତ୍ଵ କହିଦେଉଥୁ୍‌ଲେ । ମହାମାୟା କେତେ ରକମରେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭୁଲାଇ ରଖନ୍ତି ତାହା 
ସେ ଜାଣନ୍ତି । ଆମେ କିନ୍ତୁ ଜାଣୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭାବକୁ “ଇତି? କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ସେ 
ଅନନ୍ତଭାବମୟ । ସେ ମନ ଓ `ବୁଦ୍ଧିର ଅଗୋଚର । ସେ ଯାହାକୁ ଦେଖାନ୍ତି, ଜଣାନ୍ତି, ବୁଝାନ୍ି, 
ସେହି ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁପାରେ, ଜାଣିପାରେ ଓ ବୁଝିପାରେ | ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ଜ୍ଞାନର ଦ୍ବାର ଖୋଲିଯାଏ, 
ସବୁ ଗଣ୍ତି ଫିଟିଯାଏ । ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଲାଭ କରେ ସେତେବେଳେ ତାର 
ଠିକ୍‌ ଠିକ୍‌ ଧାରଣା ହୁଏ ଯେ, ମୁଁ ତାଙ୍କର - ସେ ମୋର !””? 

ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧସତ୍ଵ୍‌ ମନ ଶିଷ୍ୟସନ୍ତାନମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କିପରି ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଏ 
ତାହାର ଟିକିଏ ଧାରଣା ମହାରାଚଜଙ୍କର ମୁଖ ନିସୃତ ଗୋଟିଏ ବାଣୀରୁ ଆମେ ପାଇପାରିବୁ । 
ଦିନେ ସେ କାଶୀ ଅଦ୍ଧୈତାଶ୍ରମରେ କହିଥୁଲେ, “‹ ବେଳେବେଳେ ମନ୍ର ଏପରି ଅବସ୍ା ହୁଏ, 
ମନେହୁଏ ଯେମିତି, ଗୋଡ଼ଧରି କହନ୍ତିକି ବାବା ଏମିତି କର, ଏମିତି କର | ପୁଣି ବେଳେବେଳେ 
ମନେହୁଏ - ମୁଁ କଣ କରିବି ? ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ସେ ଯେମିତି କରାଉଛନ୍ି, ସେମିତି ହେଉଛି | 
ଆ କାହାକୁ ବା କହିବି । ସେତ କରଣ, କାରଣ, ସେ ହିଁ ସବୁ | ଆଉ କହିଲେବି ଲୋକମାନେ 
ଗ୍ରହଣ କରିବେ କାହିଁକି ? ତେବେ କଅଣ ଜାଣ, ସେ-ଦିଗରୁ ଯଦି ପ୍ରେରଣା ଆସେ ତେବେ 
କହିଲେ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ।”! 

ବାସ୍ତବ ଘଟଣାରାଜି ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଦେଖାଯାଏ, ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣରୂପ ଗୁରୁଶକ୍ତି ନାନାବିଧ 
ଉପାୟରେ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଜୀବର କଲ୍ୟାଣସାଧନରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥୁଲା । ସମସ୍ତଙ୍କୁ 
୧. ଧର୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗେ ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ପୃ:୯୧ 
୨. ଧର୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗେ ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ପୃ5୪୯-୫୦ 


ସଦ୍‌ ଗୁରୁ ୨୬୫ 


ଅଭୟ ପ୍ରଦାନପୂର୍ବକ ମହାରାଜ କହୁଥୁଲେ, “ଶରଣାଗତ, ଶରଣାଗତ, ଶରଣାଗତ--ଏହା 
ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଗତି ନାହିଁ । କଳିର ଜୀବ ଅନ୍ନଗତ ପ୍ରାଣ, ଅନ୍ପାୟୁ । ଅଳ ସମୟ ମଧ୍ଯରେ ଅନେକ 
କାମ କରିବାକୁ ହେବ । ସେହି ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ, ତ୍ୟାଗ- ତପସ୍ୟା ଓ ସାହସ ନାହିଁ, ମନ ଦୁର୍ବଳ, 
ସେଥୁପାଇଁ ଭୋଗାସକ୍ତି ବେଶୀ, ତା ସକତେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେବ, ତା ନହେଲେ 
ଏ ଜୀବନଟା ବୂଥା ଗଲା, କେବଳ ଆସିବା ଯିବା ସାର ହେଲା । ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହୋଇ 
ପଡ଼ି ରହିବା ବ୍ୟତୀତ ଏଯୁଗରେ ସହଜ ରାସ୍ତା ଆଉ ନାହିଁ ।”” 

ଭଶ୍ଵର ଉପଲବ୍‌ ଧ୍ବାନ୍‌ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ଗୋଟିଏ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ଯଦି ବା 
ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଓ କରୁଣାର ଧାରା, ପାପୀତାପୀ ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମାନଭାବରେ 
ବଷିତ ହୁଏ, ତେବେବି ସାଧାରଣତଃ ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ଅନାଦୃତ, ଅବହେଳିତ, ସେମାନେ 
ସହଜରେ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତି । ଆଶୀଷଧାରା ବର୍ଷଣ ଫଳରେ 
ଘୃଣୀତ ଅବହେଳିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ପୁଣ୍ୟପୀୟୂଷ ଆସ୍ଵାଦନ କରି ନୂତନ ଜୀବନ 
ଲାଭ କରେ । ତାହାର ରୁଦ୍ଧପ୍ରାୟ ହୃଦୟରେ ଲୁକ୍‌କାୟିତ ଶୁଭସଂସ୍କାରସବୁ ତୀବ୍ରଗତିରେ ଜାଗ୍ରତ 
ହେ।ଇଉଠେ । ମହାପୁରୁ ଷଙ୍କର କୃପାଫଳ ପଥରର ଅହଲ୍ୟ। ଜୀବନ ଲାଭ କରେ। 
ପାପୀତାପୀଙ୍କର ଅଶ୍ରୁବାରିରେ ସିଞ୍ଚିତ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଦୟାସୌଧ ମହତ୍ତ୍ଵର ଜୟଗାନ କରେ । 
ରଙ୍ଗାଳୟର ଖ୍ୟାତନାମା ଅଭିନେତ୍ରୀ ତାରାସୁନ୍ଦରୀ ତଦାନୀନ୍ତନ ସମାଜର ଅବହେଳା, ଘୃଣା ଓ 
ଦୁର୍ବ୍ୟବାହାରରେ ଜୀବନ ଦୁଃସହ ବୋଧ କରୁଥିଲେ । ମହାଗାଜଙ୍କ କୃପା ଲାଭରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ 
କିପରି ପରିବତ୍ତନ ଆସିଥୁଲା, ତାହା ତାଙ୍କର ଲିଖୁତ ସ୍ନମତିକଥାର ଅଂଶବିଶେଷ ଉଦ୍ଧୃତ କଲେ 
ଧାରଣା କରିହେବ । “ମନ ବଡ଼ ଖରାପ, ଅଶାନ୍ତି-ଅଶାନ୍ତି, କିଛି ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ 
ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହି ପାରେନାହିଁ । ନାନା ତୀର୍ଥ ଓ ଦେବାଳୟକୁ ଯାଏ--ସଂସାର କ୍ରମଶଃ 
ବିଷବତୁ ହୋଇଛି, ଏପରି ଯେତେବେଳେ ମନର ଅବସ୍ଥା-ଦିନେ ବୁଲୁବୁଲୁ ବେଲୁଡ଼ ମଠକୁ 
ଗଲି । ସାଙ୍ଗରେ ଥୁଲେ ଶ୍ରୀମତୀ ବିନୋଦିନୀ ଦାସୀ-- ବଙ୍ଗଳା ନାଟ୍ୟଶାଳାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ । 
ଅତି ଶୈଶବରେ, ଯେତେବେଳେ ସାତ ବର୍ଷ ବୟସ ରଙ୍ଗାଳୟରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରବେଶ କରିଥୁଲି, 
ସେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ନାଟ୍ୟଶାଳାକୁ ନେଇଗଲେ- ମଠରେ ମଧ୍ଧ ସେ ମୋର ପ୍ରଥମ 
ସଙ୍ଗିନୀ ।”7” ମଧ୍ଧପାହ୍ ଆହାର ପରେ ସେମାନେ ମଠରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥୁଲେ । ମହାରାଜ 
ସେମାନଙ୍କୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଆଦର ଯନ୍‌ କରି ପ୍ରସାଦ ସେବ୍ରନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ । 
ତାରାସୁନ୍ଦରୀ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ମହାରାଜଙ୍କର କୃପାଲାଭ କରି ଧନ୍ୟ ହୋଇଥୁଲେ ଏବଂ 
ମହାରାଜଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣର ଆକୁତି, ... ଏହି ସ୍ଥାନ ଶାନ୍ତି ପାଇବାର 
ସ୍ଥାନ, ଏଠାରେ ଏମିତି ଜଣେ ଦରଦୀ ଅଛନ୍ତି-- ଯାହପାଖରେ ମୁଁ ପତିତା ନୁହେଁ, ଅସୃଶ୍ଯା ନୁହେ, 
ଘୃଣିତା ନୁହେଁ । ମହାରାଜଙ୍କ ଝିଅ ମୁଁ - ମୋର ଆପଣାର ଲୋକ କେହିନାହି । - ମହାରାଜ, 
ମୋର ପିତା, ମୋର ସ୍ଵର୍ଗ, ମୋର ଶାନ୍ତି, ମୋର ଭଗବାନ । ଜ୍ଵାଳା ଶାନ୍ତ ହେଲା ।` .... ଖର 


୧. “ଉଦ୍‌ବୋଧନ” ୨୪ ବର୍ଷ ୫ମ ସଂଖ୍ୟା, ପୃ: ୨୮୩, ୨୮୫ 


୨୬୬ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ବୈଶାଖ ରୋଦ୍ରଦଗ୍‌ଧ ଚୂଷିତ ଜୀବନ କୃପାବାରି ବର୍ଷା ଯେପରି ସଞ୍ଜୀବନୀ ହେଲା । ସେ 
ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଗହ ନିର୍ମାଣ କରିଂ ଗୋଟିଏ ଘରେ ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତି ସ୍ଥାପନ ପୂର୍ବକ 
ପୂଜା- ଅର୍ଚ୍ନାଦି କରି ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଥୁଲେ | 

ମତୀଶ୍ଵର ସେନ୍‌ (ଟାବୁ ) ମହାରାଜଙ୍କର ସ୍ଵେହଭାଜନ । ମହାରାଜଙ୍କୁ ଅତି ଆପଣାର 
ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ । ପ୍ରତିଦିନ ସେ ମହାରାଜ ବା ତାଙ୍କର ସେବକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି 
ସମୟ ଅତିବାହିଚ କରୁଥୁଲେ । ସେହି ଟାବୁ ଅକସ୍ମାତ୍‌ ଦିନେ ଗୋଟିଏ ଲଜ୍ଜ୍ୟାକର ଘଟଣାରେ 
ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା, ଭୟରେ ଓ ସଙ୍କୋଚରେ ସେ ମହାରାଜଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଲା । ଦିନେ 
ଘଟଣାକ୍ରମେ ସେ ମହାରାଜଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପଡ଼ିଗଲା ଓ ତାର ଲୁଚିଲୁଚି ରହିବାର ଚେଷ୍ଟା ବ୍ୟର୍ଥ 
ହେଲା । ଲଜିତ ଟାବୁକୁ ମହାରାଜ ଡାକି ମଧୁର ସ୍ଵରରେ କହିଲେ, “` ଆଛ୍ଛା କହିପାରିବୁ, ମହିଷି 
ଶିଂଘ ଉପରେ ଯଦି ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ମଶା ବସେ, ମହିଷି କଅଣ ଜାଣିପାରେ ନା ତାର କଷ୍ଟ 
ବୋଧହୁଏ ? ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ଯ ସେମିତି ଜାଣିବୁ ।”? ଟାବୁ `ଆଶ୍ଵସ୍ତ ହୋଇ ପୁନର୍ବାର ମହାରାଜଙ୍କ 
ନିକଟକୁ ଯାତାୟତ କଲା । 

ଲାଞ୍ଚିତ ଓ ପତିତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୁରୁଶକ୍ତିର ଅପାର କରୁଣା ଦେଖାଯାଏ, ସେହି କରୁଣା 
ରସରେ ସିଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଶୁଷ୍କ ପ୍ରାୟ ଜୀବନ ତରୁ ନୂତନ ପ୍ରାଣ ଲାଭ କରେ। ଗୁରୁ କୃପାଦ୍ଵାରା 
ସେମାନେ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତି, କାଳକ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବୃକ୍ଷ ଫୁଲଫଳରେ 
ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇ ସାର୍ଥକତା ଲାଭ କରେ । ମହାରାଜଙ୍କର ଅପାର କାରୁଣ୍ୟରସ ସଞ୍ଜୀବିତ ହୋଇ 
ଉଠେ ଏହିପର ଅନେକ ଶୁଷ୍କପ୍ରାୟ ପ୍ରାଣ, ସେମାନଙ୍କର ଇତିବୃତ୍ରି ସଂଯୋଜିତ କଲେ ଅଧ୍ଯାମ୍‌ଗୁରୁ 
ମହାରାଜଙ୍କର ଏଶୀଶକ୍ତିର ଏଶ୍ଵ ର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ । 

ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ଵାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ-ଲିଖୂୁତ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ 
ଆମେ ବୁଝିପାରିବୁ ଗୁରୁଙ୍କ କରୁଣାଶକ୍ତି ପ୍ରାକୃତ ନିୟମର ବନ୍ଧନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ 
କରିଅଛି । ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ? ‹ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପା ପାଖରେ ନିୟମ ଶୃଙ୍ଖଳାର ପରିସର ସବୁଭାଙ୍ଗିଯାଏ, 
ତାଙ୍କ କୃପାବାରିର ବେଗ ଅତି ପ୍ରବଳ- ନିମ୍ନ ସ୍ରୋତ ଧାରା ମଧ୍ଯ ଉପରକୁ ଠେଲି ଉଠେ । ଏବେ 
ଯେଉଁ 00୮୮1୮9 5)/516୮) ( ପମ୍ବ୍‌କଳ) ଚାଲିଛି, ତା ସ୍ବାଭାବିକ ନିୟମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି | 
ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସ୍ଵଭାବର ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି । ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମବାରି ଏ ପାହାଡ଼ କାହିଁକି, 
ଅତି ଦୁର୍ଗମ ଦୁରୂହ ଅବିଦ୍ୟାର ପର୍ବତକୁ ମଧ୍ଯ ଉଲଂଘନ କରି ଜୀବକୁ ଧନ୍ୟ କରେ |... 

““ ଦିନେ ଠାକୁର ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ଵରରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ବସି ଜଣେ ମାରୁଆଡ଼ି ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗେ କଥା 
କହୁଥୁଲେ । ଆସକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି କଥାବାତ୍ତାଂ ହେବାପରେ ଶେଷରେ ଠାକୁର ତାକୁ କହିଥୁଲେ 
ଯେ, ସାଧୁର ସବୁ ବୃଭ୍ଭି ଯା, କେବଳ ଗୋଟିଏ ବୂତ୍ତି ରହେ-ତା ହେଉଛି “ଦୟା” | ଆମ 


୧. ସେହି ଗୃହରେ ନାମ ଦେଇଥିଲେ ' ରାଖାଲ କୁଞ ' | 
୨. ଆଲମୋଡ଼ାରୁ ତା୧୨।୧୦।୧୯ ୧୫ରିଖରେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଳୀଙ୍କୁ ଲିଖୂତ । 


` `. ୨୬୭ 


ଭାଷାରେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରେମ ବୋଲି କହୁ ଯାହାଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ 
ଚିରକାଳ ପାଇଁ ବାନ୍ଧିଦେଇଛନ୍ତି । ମହାରାଜଙ୍କର ଦୟାର ପ୍ରସ୍ରବଣ ମଧ୍ଯ ଏହିପରି ନିୟମକାନୁନର 
ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଅଛି । ମହାରାଜଙ୍କ କୃପାବାରି ଯେଉଁ ହୃଦୟ-ଚଢ୍ରମିରେ 
ଥରେ ପଡ଼ିଅଛି, ତାହା କ୍ରମେ ଉର୍ବର ହୋଇ ଉଠିଛି, ଉର୍ବର ଜମିରେ ଗୁରଦତ୍ତ ଅମୋଘ ମନ୍ତ୍ର 
ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇ ଧୀରେଧୀରେ କଲ୍ୟାଣବୃକ୍ଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । କୃପାଧନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଜୀବନକୁ 
ସାର୍ଥକ କରିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟର ଶାନ୍ତିର କାରଣ ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଚାର କଲେ ଏହାହିଁ 
ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ ଯେ, କୃପାଧନ୍ୟ ବ୍ୟଲି ମହାରାଜଙ୍କ ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମର ଫଲ୍ଗୁଧାରାରେ ଅବଗାହନ 
କରି ଶୁଦ୍ଧଚିତ୍ତ ହୋଇ କ୍ରମେକ୍ରମେ ଏକାଗ୍ରଚିତ୍ତରେ ଭଶ୍ଵରାନୁସନ୍ଧାନରେ ତତ ପର ହୋଇଛି । ସେ 
ସର୍ବଗତିର ଆଶ୍ରୟ ଭଗବତୁ- ପାଦପଦ୍ମରେ ସର୍ବାମ୍ବକ ଶରଣାଗତି ନେଇ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଅଛି । 

ଅଶେଷ ଅଧ୍ଧାତ୍ମ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ମହାରାଜଙ୍କ ଗୁରୁଶକ୍ତିକୁ ବିଚ୍ଛନ୍ନଭ୍ାବରେ ଦେଖୁଲେ ଭୁଲ 
ହୋଇଯିବ । ଲୋକସଂଗ୍ରାହାର୍ଥ ସପାର୍ଷଦ ଅବତାର ଅବତୀଣ୍ତଣର ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ସାମଗ୍ରିକ 
ଅବତାରଲୀଳାର ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିହି ଏହି ଗୁରୁଶକ୍ତି । ଏହା ସାଧାରଣ ଗୁରୁଶକ୍ତି ସହିତ ତୁଳନୀୟ 
ନୁହେ । ଭଶ୍ଵରଙ୍କର କରୁଣା ତାଙ୍କର ଅବତାର ଓ ଇଶ୍ଵରକୋଟି ପାର୍ଷଦମାନଙ୍କର ମଧ୍ଯଦେଇ 
ସାକ୍ଷାତୃ ଭାବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ଜୀବର ଅଶେଷ କଲ୍ୟାଣ ସମ୍ପାଦନ କରେ । ମହାରାଜଙ୍କର 
ନିଜର ଉକ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଚରଣ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ପରିଷ୍କାର ବୁଝାଯାଏ, ଭଶ୍ଵନରୀୟ ଶକ୍ତି ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୁକ୍ତ 
ମହାରାଜ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ସେ ସଦାସର୍ବଦା ଅନୁଭବ 
କରୁଥୁଲେ, ଠାକୁର ନିୟତ ତାଙ୍କର ହାତ ଧରିଛନ୍ତି । ଠାକୁରଙ୍କର ନିର୍ଦେଶ ବା ଇଙ୍ଗିତ ନପାଇ 
ସେ କିଛି କରୁନଥୁଲେ । ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଓ ପ୍ରେରଣାରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ଗୁରୁଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶ 
ଘଟିଥିଲା । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରେ ନ ଦେଖୂଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ପ୍ରାଣପ୍ରତିମ ଗୁରୁଭ୍ରାତା 
ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ଅନୁରୋଧରେ ମଧ୍ଯ କୌଣସି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମହାରାଜ ଦୀକ୍ଷାଦି 
ଦେବାକୁ ସମ୍ମତ ହୋଇ ନଥୁଲେ । ପୁଣି କାହିକି କୌଣସି ଅନୁରୁଦ୍ଧ ନହୋଇ ମଧ୍ଯ ସେ କୌଣସି 
ବ୍ଯକ୍ତିକୁ କୃପା କରିଛନ୍ତି । ଯୁବକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାପୁରୁଷଜୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାତାୟାତ କରୁଥୁଲେ । 
ତାକୁ ନିଜେ କୃପା କରିବେ ବୋଲି ମହାରାଜ ମହାପୁରୁଷ ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟରୁ ଯୁବକଟିକୁ 
ମାଗିନେଲେ ।୧ ଯୁବକଟି ମହାରାଜଙ୍କର କୃପାଲାଭ କରି ଧନ୍ୟ ହୋଇଥୁଲେ ପରବର୍ତୀକାଳରେ 
ସ୍ଵାମୀ ନିର୍ବେଦାନନ୍ଦ ନାମରେ ସୁପରିଚିତ ଏଇ ଯୁବକ ଦୀର୍ଘକାଳ ରାମକୃଷ୍ଣ ସଂଘର ସେବା 
କରିଥଲେ | 

ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବରେ ଅନୁରଞ୍ଜତ ହୋଇ ମହାରାଜ ସଦାସର୍ବଦା 
ଚାଲୁଥୁଲେ, ବୁଲୁଥୁଲେ, ତାଛଡ଼ା ମଧ୍ଯ ତାଙ୍କ ମଧରେ ବେଳେବେଳେ ବିଶେଷ ଭାବର ପ୍ରକାଶ 
ହେଉଥଲା । ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥ୍‌ଲେ, ଠାକୁର ସେହି ସମୟରେ 
ତାଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ଯେମିତି ବିଶେଷଭାବରେ ଆ ବିର୍ଭୂତ ହୋଇ କରୁଣା- ଦାନ କରୁଛନ୍ତି । ଦୁଇଟି 


୧. ସ୍ବାମୀ ନିର୍ବେଦାନନ୍ଦ - ଜୀବନୀ ଓ ରଚନାଦି ସଂଗ୍ରହ, ପ୍‌: ୧- ୧୮ 


୨୬୮ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଘଟଣାର ଉଲ୍ଲେଖ ଦ୍ଵାରା ବକ୍ତବ୍ୟଟି ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯିବ । ସେବକ ଭଶ୍ଵର ମହାରାଜ ତାଙ୍କର 
ଅଭିଜ୍ଞତା ବଣ୍ତନା କରିଛନ୍ତି । 

‹‹ ଦିନେ ମହାରାଜଙ୍କ ଘରେ ସମବେତ ଭଜନରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଓ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ 
କରି ଆସି ପୂଜାପାଇଁ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି । ଏତିକିବେଳେ ହଠାତ୍‌ ବାବୁରାମ ମହାରାଜ ଆସି 
କହିଲେ, “ଚାଲ ବେଟା, “ତୋତେ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଏ।'” ପୁରା ଯେମିତି ଟଣା 
ଓଟରୀ କରି ସେ ମୋତେ ଦୋତାଲାରେ ଥୁବା ମହାରାଜଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ 
'ମହାରାଇଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର |` ମହାରାଜ ସେତେବେଳେ ନିଜ ଖଟରେ ବସିଥିଲେ, ବାବୁରାମ 
ମହାରାଜ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, “ମହାରାଜ, ଏଇ ବେଟା ଭୀଷଣରାଗୀ, ମୋ ସଙ୍ଗେ ଝଗଡ଼ା 
କରେ । ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମରାମରି କରେ । ତୁମେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲାଇଦିଅ ଯେମିତି ତା ମୁଣ୍ଡ 
ଥଣ୍ଡା ରହିବ । ମହାରାଜ ନିଜର ହାତ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଦେଖ୍‌ କହିଲେ, ଆଜି ମୋ ହାତଟା 
ଠିକ୍‌ ନାହିଁ, “ଆଜି ହେବ ନାହିଁ ବରଂ ତୁମେ ଟିକେ ଦେଖ | ବାବୁରାମ ମହାରାଜ ସେତେବେଳେ 
ମୋର ବେକ ଶଣ୍ଢା ଧରି ଠେଲି ମୋତେ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଦ ଉପରେ ପକାଇ ଦେଲେ । ପକାଇ 
ଦେଉଦେଉ, ମହାରାଜ ସିର ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର କୋମଳ କରପଦ୍ମ ମୋ 
ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଲାଇଦେଲେ । “ସେମାନଙ୍କର କଅଣ ଦୋଷ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଗାଳିଦେଇଦେଇ ସେମାନଙ୍କ 
ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ଦିଏ । ମୋର ବୟସ ବେଶୀ ହୋଇଛି । ମଠର ସବୁକାମ ଦେଖୁବାକୁ ହୁଏ, ମୋର 
ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍‌ ରହେନାହିଁ, ତୁମେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ଯ ହାତ ବୁଲାଇ ଦିଅ । ଏହି କଥା କହି ମହାରାଜଙ୍କ 
କୋଳ ଉପରେ ନିଜର ମଥା ରଖୁଲେ ଆଉ ମହାରାଜ ମଧ୍ଯ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ହାତ ବୁଲାଇ 
ଦେଲେ । ଚାରି ପାଞ୍ଚଜଣ ସାଧୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସେତେ ବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାରାଜଙ୍କ ଘରେ ଥୁଲେ । 
ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲେଇ ମହାରାଜ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ । ବାବୁରାମ' ମହାରାଜ 
ତା'ପରେ ନିଜର ଘରର ଝରକା ଦେଇ ଚିକ୍କାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, 
“ଆରେ ମହାରାଜ ଆଜି କଳତରୁ ହୋଇଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତ ଆସ, ଆସ 1”? ସେହି 
ଡାକ ଶୁଣି ଯେ ଯେଉଁଠିଥୁଲେ, ସୋନା ଓ କେନା ଦୁଇଜଣ ଓଡ଼ିଆ କର୍ମଚାରୀ, ସମସ୍ତେ ଆସି 
ମହାରାଜଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କଲେ । କୋନ୍ନପନଗରର ବିପିନ ଡାକ୍ତର, ଟେରା ଓ ଛୋଟା, 
ଶୌଚାଳୟରୁ ଆସି ହାତ ପରିଷ୍କାର କରୁଥୁଲେ । ସେ ଆସିବାକୁ ବିଳମ୍ବ କରୁଛି ଦେଖୁ ବାବୁରାମ 
ମହାରାଜ ସିଡ଼ି ଦେଇ ଓହ୍ଲାଇଗଲେ ଓ ଏକ ପ୍ରକାର ଜୋର୍‌ କରି ତାକୁ ଉପରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ । 
ମହାଚାଜ ସେତେବେଳେ ଆସନ ଛାଡ଼ି ଉଠି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ଆସିବାରୁ କହିଲେ, “ “ଯୋ 
ଆୟାଥା ସୋ ଚଲାୟା ।”'` 

ମହାରାଜ ସାଧାରଣତଃ ଭାବକୁ ଖୁବୂ ଚାପି ରଖୁଥୁଲେ । କିନ୍ତୁ ଭାବର ଆତିଶଯ୍ୟ ଏହି 
ଚେଷ୍ଟାର ବନ୍ଧକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ବେଳେବେଳେ ଉଛୁଳି ପଡୁଥିଲା । ମୟମନ୍‌ସିଂହର ଗୋଟିଏ 
ଘଟଣା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ୍ୟଦର୍ଶୀ ଅମୂଲ୍ୟବନ୍ଧୁ ମୁଖୋପାଧ୍ଯାୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି : ପୂଜନୀୟ ମହାରାଜ ଓ 
ବାବୁରାମ ମହାରାଜ ନଦୀକୃଳ କଚେରୀ ନିକଟରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଲେ । 


୧. ବ୍ରହ୍ନାଚାରୀ ଅକ୍ଷୟଚୈତନ୍ୟ : ବରହ୍ାନନ୍ଦ ଲୀଳାକଥା | 


ସଦ୍ଗୁରୁ ୨୬୯ 


ମହାରାଜ : ବାବୁରାମଦା, ଦେଖୁଛ, କି ସୁନ୍ଦର ପଡ଼ିଆ, କି ସୁନ୍ଦର ନଦୀ, ଉତମ ଜାଗା, 
ସୁ ସୁ ପବନ ବୋହୁଛି, ଏହିସବୁ ଦେଖୁ ମୋର ଉଦ୍ଦୀପନ ହେଉଛି । 

ବାବୁରାମ ମହାରାଜ ହେବତ ସେଥୁରେ କଅଣ ଅଛି ।! ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଥୂଲେ, 
“ହୃଦୟ”ର ଗୃହ ନିକଟରେ ପଡ଼ିଆ ଅଛି | ସେଥୁପାଇଁ ସେଠାରେ ରହିବାକୁ ଭଲପାଏ | ପଡ଼ିଆ 
ଦେଖ୍‌ ଲେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ମନେପଡ଼େ । 

ମହାରାଜ : ଜୟଗୁରୁ, ଶ୍ରୀଗୁରୁ | 

ବାବୁରାମ : ହରିବୋଲ, ହରିବୋଲ | 

ମହାରାଜ : ବିଶ୍ବ ! ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କର । 

ଆଉ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀକୁ କହିଲେ, “ତୁ କହୁନୁ ?” ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଗୋଟିଏ 
ସ୍ତବପାଠ କଲେ । 

ମହାରାଜ : ଏଇଟା କେଉଁ ଦିଗ ? 

ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଉତ୍ତର- ପୂର୍ବକୋଣ | ମହାରାଜ ସେହି ଦିଗରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ | ଆଉଜଣେ 
ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତବ ପାଠ କଲେ । 

ମହାରାଜ : ଏସବୁ ଜାଗାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ସକାଳେ ଧାନ କରିବା ଭଲ | ମନ ପବିତ୍ର ହୁଏ | 
ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ହିଁ ସତ୍ୟ ଆଉ ଯାହା ଦେଖୁଛ ସବୁ ମିଥ୍ୟା । ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭକ୍ତି- ବିଶ୍ବାସ, 
ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ¬ ଏହା ଜୀବନର ଧର୍ମ | 

ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ସେ ଖୁବ୍‌ ଭାବାବେଗରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ 
କରିବାକୁ ଯିବାରୁ ମହାରାଜ ମନାକଲେ । ବାବୁରାମ ମହାରାଜ ବିନୀତ ଭାବରେ କହିଲେ, 
ତୁମର ଯେତେବେଳେ ଏପରି ଅବସ୍ଥା, ସେମାନେ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ । ( ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ 
ଚାହିଁ ) ଏତିକିବେଳେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରଣାମ କରିନିଅ । ମହାରାଜ, ତୁମେ ଟିକିଏ ଛିଡ଼ାହୁଅ ।” 
ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ କରିବାରୁ ମହାରାଜ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି କହିଲେ, 'ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ସମୟ ହେଲେ 
ଏଇସବୁ ପିଲାମାନେ ଦେବତା ହୋଇଯିବେ ।' 

ମହାରାଜଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଗୁରୁଭ୍ରାତାଗଣ ଓ ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତବୂନ୍ଦ ଅନେକେ ସ୍ପଷ୍ଟଭାବରେ 
ବା ଇଙ୍ଗିତରେ ବୁଝୁଥୁଲେ ଯେ, ମହାରାଜଙ୍କର ମଧ୍ଯଦେଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୁରୁଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । 
ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁଭବକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଛନ୍ତ ହରି ମହାରାଜ ଛୋଟ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ, 
‹‹( ମହାରାଜଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଦୁଲଁଭ ଓ ଅମୋଘୋ ଅବତାର ଲୀଳାର ଅନ୍ଯତମ ମୁଖ୍ୟ ପରିକର 
ମହାରାଜଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଗୁରୁଭାବ ଜଗତ ସଂସାରରେ ବିରଳ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା । ମହାରାଜ ଭାବସ୍ଥ 
ହୋଇ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଶିଶ୍ୟକୁ କହିଥୁଲେ, ' “ଜ୍ଞାତ ଓ ଅଜ୍ଞାତ ମଧରେ ମଣିଷ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ 
ମଧ୍ଯରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବଧାନ, ମୁଁ ହେଉଛି ତାର ସଂଯୋଗ ସେତୁ |”? ` 

ଏହି ମହାନ ଗୁରୁଶକ୍ତି କ୍ଷଣିକପାଇଁ ନୁହେଁ । ମହାରାଜଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଶିଷ୍ୟ 


୧. ସ୍ଵାମୀ ଜ୍ଞାନେଶ୍ଵରାନନ୍ଦ କଥୁତ । 


୨୭୦ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମହାରାଜଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଚାଲିଯିବା ପରେ, ସ୍ଥଳ ବାଧାବିପରି ଦୂର ହେବାରୁ, 
ଅନନ୍ତଭାବମୟ ମହାରାଜଙ୍କର ନିତ୍ୟ-ସାନିଧ୍ଧଯ ଲାଭକରି ସେ ଧନ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଥୁରେ ସବୁ 
ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣର କଥାହିଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଅଛି । ଏହି ମହାନ୍‌ ଏଶୀ ଶକ୍ତିକୁ କୃତାଞ୍ଜଳିପୁଟରେ 
ଆମେ ଆମର ସଶ୍ରଦ୍ଧ ପ୍ରଣତି ଜଣାଉଛୁ 

ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଂ ପରମସୁଖଦଂ କେବଳଂ ଞଜ୍ଞାନମୂର୍ଭିଂ 

ଦ୍ଵନ୍ଦାତୀତଂ ଗଗନସଦୂଶଂ ତତ୍ଵ୍‌ ମସ୍ୟାଦିଲକ୍ଷ୍ୟମ୍‌ । 

ଏକଂ ନିତ୍ୟଂ ବିମଳମଚଳଂ ସର୍ବଧୀସାକ୍ଷୀଭୂତଂ 

ଭାବାଚୀତଂ ତ୍ରିଗୁଣରହିତଂ ସଦ୍‌ଗୁରୁଂ ତଂ ନମାମି ॥ 


® 


୨୭୧ 


ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ 
ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵର ବଣ୍ଟାଳି 

ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଗୋଟିଏ ଉପମା ସାହାଯ୍ୟରେ ଜୀବକୋଟି ଓ ଛଶ୍ଵରକୋଟିର ପାର୍ଥକ୍ୟ 
ବୁଝାଇଛନ୍ତି “ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବାଣ ଅଛି, ନିଆଁ ଲଗାଇଲେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ 
ପ୍ରକାର ଫୁଲ, ତାପରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର ଫ୍ରୂଲ, ତାପରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର । ତାର ନାନା 
ପ୍ରକାରର ଫ୍ରୁଲ ହେବା ଯେପରି ଶେଷ ହୁଏନାହିଁ । ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଅଛି, ନିଆ ଲାଗିବା 
ମାତ୍ରେ ଭସ୍‌ କରି ଉଠି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ । ଯଦି ସାଧ୍ଯସାଧନା କରି ଉପରକୁ ଯାଏ, ତେବେ ଆସି ଆଉ 
ଖବର ଦିଏ ନାହିଁ । ଜୀବକୋଟି ସାଧ୍ଯସାଧନା କରି ସମାଧ୍ଵ୍‌ ହୋଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ସମାଧୂ ପରେ 
ତଳକୁ ଆସିବା ବା ଆସି ଖବର ଦେବା ହୋଇପାରେ ନାହି ।୧୧ ଏହି ଉପମାର ଯଥାର୍ଥ 
ଉପମେୟ ଲୋକୋଉତ୍ତର ପୁରୁଷ ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କର ଚରିତ୍ର । ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଆକାଶ ରେ, ମେଘରେ, 
ଜଳରେ, ପାହାଡ଼ରେ, ବନାନୀର ପ୍ରାନ୍ତରେ ବର୍ଣ୍ଚଛଟାର ମାୟାଜାଲ ବୁଣି ଅପୂର୍ବ ଶୋଭା ବିସ୍ତାର 
କରେ । ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ- ଚରିତ୍ର - ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଉଜୁଙ୍ଗ ଆଧ୍ୟାମିିକ ଅନୁଭୂତିର ରାଜ୍ୟରୁ ସୁଖଦୁଃଖ- 
ମିଶ୍ରିତ ସଂସାର ଜୀବନର ସର୍ବତ୍ର ଆନନ୍ଦରେଣୁ ବିଞ୍ଚି ଦେଇଛି । ଚତୁର୍ଦିିଗରେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର 
ଫଗୁଣ ଯେଉ ରଙ୍ଗୀନ ପ୍ରହେଳିକା ବିସ୍ତାର କରିଛି ତାର ପ୍ରତିଟି ରେଣୁ ବିବିଧ ଆନନ୍ଦ- ବିଚ୍ଛୁରିତ 
ଘଟଣାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ବହନ କରୁଅଛି । ଜୀବର କଲ୍ୟାଣ ଆକାଂକ୍ଷାରେ ଆନନ୍ଦମୟ ଭଗବାନଙ୍କର 
ସପାର୍ଷଦ ଅବତରଣ ଏହି ଲୀଳାତତ୍ସ୍ଵ, କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ବା ଯୁକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ବୁଝି ଦ୍ୁଏ ନାହିଁ,† କେବଳ 
ମାତ୍ର ବିଚାର- ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଆସ୍ଵାଦନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ସେଥୁପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ! ତୁମେ 
ନିଜେ ନଦେଲେ ଦେଖା, କେ ଅବା ତୁମକୁ ଜାଣି ପାରେ'-ଏହା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ଭକ୍ତ କାତର 
କଣ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଏ, “କୃପା କରି ଥରେ ମାତ୍ର ଆଲୋକଟିକୁ ନିଜ ମୁଖ ଆଡ଼କୁ ଦେଖାଅ, 
ତୁମକୁ ଥରେ ମୁଁ ଦେଖେ ।” ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଅବତାର- ପୁରୁଷ ଓ ପାର୍ଷଦବର୍ଗ 
ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଓ ପରସ୍ପରର ସ୍ଵରୂପ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ 
ଭକ୍ତଗଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଧୀରେଧୀରେ ଚିହ୍ନିପାରି ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି । 

ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅମୃତ ବାଣୀ ଅନୁସରଣ କରି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉ, ଅପରିମେୟ 
ଅଧ୍କାମୂଶକ୍ତିର ଆଧାର ସ୍ବାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଜ୍ଞାନ-ଅଜ୍ଞାନର ପରପାରରେ ଯେଉ ଅବସ୍ଥା, ସେହି 
ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ, ଘୋଳଦହି ଉପରେ ଭାସମାନ ଲହୁଣୀଖଣ୍ଡ ଭଳି, ତାଙ୍କର 
ବିଶୁଦ୍ଧସତ୍ତ୍ଵ ଘନ ମନକୁ ସଂସାରରେ ଭସାଇ ରଖୁଥୁଲେ । 'ଭଶ୍ଵର ଅଛନ୍ତକ-ଏହା ବୋଧେ 
( ଜାଣିବା), ତାର ନାମ ଜ୍ଞାନ | ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଆଳାପ, ଆନନ୍ଦ କରିବା ¬ ବାସୂଲ୍ୟ ଭାବରେ, 


୧. କଥାମୃତ ୨/ ୧୬/ ୧ 


୨୭୨ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ସଖ୍ୟ ଭାବରେ, ଦାସ ଭାବରେ ମଧୁର ଭାବରେ - ଏହାର ନାମ ବିଜ୍ଞାନ |”' ° ଆପାତ ଦୃଷ୍ଟିରେ 
ସାଦୃଶ୍ୟ ଥୁଲେ ମଧ୍ଯ ବିଜ୍ଞାନୀ ସହିତ ପ୍ରବର୍ତକର ଆକାଶ ପାତାଳ ପ୍ରଭେଦ । “` ବିଜ୍ଞାନୀର 
କୌଣସିଥ୍ବରେ ଭୟ ନାହିଁ । ସେ ସାକାର- ନିରାକାର ସାକ୍ଷାତ୍‌କାର କରିଛି ।.... ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରି, 
ଅଖଣ୍ଡରେ ମନ ଲୟ ହେଲେ ମଧ୍ଯ ଆନନ୍ଦ-ପୁଣି ମନ ଲୟ ନ ହେଲେ ଲୀଳାରେ ମନ ରଖ୍‌ 
ଆନନ୍ଦ ।””” ଏହା ଅନସ୍ବୀକାର୍ଯ୍ୟ, ସର୍ବୋଟ୍ଟ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ସେଇ ଜ୍ଞାନର ଇତରବିଶେଷ ନାହି ¬ 
“ଏତେ ଜ୍ଞାନିନଃ ସମାଃ'?, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନାତୀତ ବିଜ୍ଞାନୀର ଅବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟରେ ଅଶେଷ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ 
ଭେଦ ବିଦ୍ୟମାନ । ଅସୀମ- ଅନନ୍ତ ଭାବମୟ ଭଶ୍ଵରଙ୍କର ଯେପରି ଇତି କରାଯାଏ ନାହି, 
ବିଜ୍ଞାନୀର ଅଧ୍ୟାମୂ ବିଜ୍ଞାନାଗାରରେ ତତ୍୍‌ ଓ ତଥ୍ୟର ବୈଚିତ୍ର୍ୟର ମଧ୍ୟ ସେପରି ଶେଷ କରାଯାଏ 
ନାହିଁ । 

ଶ୍ରୀଭଗବାନଙ୍କର ଲୋକକଲ୍ୟାଣରୂପ ନରଲୀଳାରେ ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଅତି ଉଚ୍ଚ ଏକ 
ଦିବ୍ୟଭାବ ଆଶ୍ରୟ କରି ତାଙ୍କର ଲୀଳା ସହାୟକ ହୋଇଥୁଲେ । ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ 
ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତତ୍ତ୍ଵାର୍ଥୀ ସାଧକ ଦେଖୂବାକୁ ପାଏ-- ସେ “ ଭଲି, ଭଲ ଓ ଭଗବାନ” ନେଇ ଆନନ୍ଦରେ 
ବିଭୋର ହୋଇ ରହୁଥିଲେ । ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଏହି ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ବୁଝାଇ କହୁଥୁଲେ, 
ବ୍ରହ୍ମଞ୍ଚାନ ପରେ ମଧ୍ଯ ଯେଉଁମାନେ ସାକାରବାଦୀ ସେମାନେ ଲୋକଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଭକ୍ତି ଓ ଭକ୍ତ 
ନେଇ ରହନ୍ତି । ବ୍ରହ୍ମଞ୍ଞାନୀଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ଦ୍ଦଵୈତ ବ୍ୟବହାର ଅତି ଆନନ୍ଦଦାୟକ, ସମସ୍ତ 
ଦୁଃଖଶୋକର ଅପହାରକ ଶାସ୍ତ୍ର କହନ୍ତି - 

ଦ୍ଵୈତଂ ବନ୍ଧାୟ ନୂନଂ ପ୍ରାକ୍‌ ପ୍ରାପ୍ତେ ବୋଧେ ମନୀଷୟା ॥ 
ଭକ୍ତ୍ୟା ଯତ୍‌ କନ୍ଥିତଂ ଦ୍ଵଦୈତମ ଦ୍ଵୈତାଦପି ସୁନ୍ଦରମ୍‌ ॥ 

ଏହା ସତ୍ଯ ଯେ, ସ୍ତାନଲାଭ ପୂର୍ବରୁ ଦ୍ଧୈତରୂପକ ଭେଳକି ବନ୍ଧନର କାରଣ । କିନ୍ତୁ 
ଆାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ପିତ ହେବାପରେ ଶୁଦ୍ଧାଭକ୍ତି ଆଶ୍ରୟପୂର୍ବକ ଯେଉଁ କଳ୍ପିତ ଉପାସ୍ୟ- ଉପାସକାମ୍ମକ 
ଦ୍ଵୈତ ବ୍ୟବହାର, ତାହା ଅଦ୍ଧୈତ ଅ ପେକ୍ଷା ସୁଖଦାୟକ ଓ ସୁନ୍ଦର । ଏହିସବୁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର 
ଇଚ୍ଛା ଭଶ୍ଵରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହେବାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଆଦି ସର୍ବଦା 
ଇଶ୍ଵରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଦ୍ଵାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ, ଏବଂ ବସନ୍ତ ପବନଭଳି ସର୍ବତୋଭାବରେ ଲୋକକଲ୍ୟାଣରେ 
ନିୟୋଜିତ ହୁଏ । 

ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି ସ୍ବାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ଦୁଇଟି ସତ୍ତା ଓତୋପ୍ରୋତ ଭାବରେ 
ମିଶି ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵଳୁ ଅପରୂପ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଦାନ କରିଅଛି-- ଗୋଟିଏ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ- ସତ୍ତା ଓ ଅନ୍ୟଟି 
ତୀଙ୍କର ଭକ୍ତ -ସତ୍ତା, ଏହି ଦୁଇଟି ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀଭାବେ ବିଦ୍ଯମାନ | ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କ ଗୁରୁଭାବ 
ମଧ୍ଯରେ ରାମକୃଷ୍ଣ- ସତ୍ତାଟିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ. ତ଼ାଙ୍କର ` ଭକ୍ତ - ସଭ। 
ଆନନ୍ଦରେ ଉତ୍‌ପଫ୍ରୁଲ୍ଲିତ ଶିଶୁ ଭଳି ବିଚିତ୍ର କ୍ରିୟାକଳାପରେ ଅଭିନିବିଷ୍ଟ । ରାମକୃଷ୍ଣ ଭାବରେ 
ରଞ୍ଜତାକାର ଭକ୍ତ ସଭାଟି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ସଙ୍ଗେ ଏକୀଭୂତ ହେଲେ ମଧ୍ଯ ପୃଥକ୍‌ଭାବରେ ଭଗବାନ 
ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପ୍ରତି କରୁଣାରେ ବିଗଳିତ ହୋଇଛି, ବନ୍ଧୁଜନଙ୍କର 


୧. କଥାମୃତ ୩/୨୦/୩ 
୨. କଥାମୃତ ୩/୯/୩ 


ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵର ବର୍ଣ୍ରାଳି ୨୭୩ 


ଦରଦ ନେଇ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ-କଷ୍ଟରେ, ଦୁର୍ବଳତାରେ-- ଅକ୍ଷମତାରେ ସମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟଥୀ 
ହୋଇଅଛି । ଏହା ହାସ୍ୟଲାସ୍ୟ ବେଳେ ମୁଖର ହୋଇଛି ପୁଣି ସଶ୍ରଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ନେଇ ତୀର୍ଥସେବା 
କରୁଛି, ପୂଜାପାର୍ବଣରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛି, ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଏଇଦୁଇ ଭାବଧାରାର ସୁସମଞ୍ଜସ 
ସହାବସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵର ସ୍ତରଣ ହୋଇଅଛି ତାର ଆଂଶିକ ବର୍ଣନା ମିଳେ 
ଶ୍ରୀଉଦ୍ଧବଙ୍କର “ସାଧୁସ୍ତବୋତ୍ତମ ଶ୍ଳୋକ ମତଃ କୀଦୃଗ୍ଧିଧଃ ପ୍ରଭୋ', ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଶ୍ରୀଭଗବାନଙ୍କ 
ଉକ୍ତିରେ-- 
କୃପାଳୁରକୃତ ଦ୍ରୋହସ୍ତିତିକ୍ଷୁଃ ସର୍ବଦେହିନାମ୍‌ । 
ସତ୍ୟସାରୋହନବଦ୍ୟାମ୍ବା ସମଃ ସର୍ବୋପକାରକଃ ॥| 
କାମୈରହତଧୀଦାସ୍ତୋ ମୃଦୁଃ ଶୁଚିରକିଞ୍ଚନଃ । 
ଅନୀହୋ ମିତ୍‌ଭୁକ୍‌ ଶାନ୍ତଃ ସ୍ଥିରୋ ମଚ୍ଛରଣୋ ମୁନିଃ ॥ 
ଅପ୍ରମତ୍ତୋ ଗଭୀରାମ୍ବା ଧୃତିମାନ୍‌ ଜିତ୍‌ଷଡ଼୍‌ଗୁଣଃ | 
ଅମାନୀ ମାନଦଃ କଳ୍ପୋ ମୈତ୍ରଃ କାରୁଣିକଃ କବିଃ ॥ ` 
ମହିମାନ୍ସିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ ମଧ୍ୟରେ କି ସୁନ୍ଦର ସମାବେଶ ! ସେ କୃପାକୁ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଅକୃତ- 
ଦ୍ରୋହ, କ୍ଷମାବାନ୍‌, ସତ୍ୟପରାୟଣ, ଅନିନ୍ଦ୍ୟକର୍ମ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପକାରୀ | ସେ କୀମନା ଦ୍ଵାରା 
ଅକ୍ଷୁବ୍‌ଧ ଚିତ୍ତ, ବାହ୍ୟେନ୍ଦ୍ରି ୟନିଗ୍ରହଶୀଳ, କୋମଳଚିର, ସଦାଚାର, ଅକଞ୍ଚନ, ଅନୀହ, ମିତଭୌୋଜ, 
ଶାନ୍ତ, ସ୍ଥିରଚିତ୍ତ୍‌ ଭଗବଦଵ ମାତ୍ର- ଆଶ୍ରୟ ଓ ମନନଶୀଳ । ସେ ସଦାସର୍ବଦା ସାବଧାନ, ଗମ୍ଭୀରାମତା, 
ଧୈର୍ଯଶୀଳ, ଷଡ଼ଗୁଣ ଅର୍ଥାତ୍‌ କ୍ଷୁଧା, ପିପାସା, ଶୋକ, ମୋହ, ଜରା ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଜୟ କରିଛନ୍ି, 
ସେ ଅମାନୀ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର ମାନଦାତା, ଦକ୍ଷ, ମୈତ୍ର, କାରୁଣିକ, କବି ଅର୍ଥାତ୍‌ ଜ୍ଞାନୀ । ଏଇ 
ଗୁଣରାଶିର ସମନ୍ଵୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ ରସମୟ ପୁରୁଷର ବ୍ୟଗ୍ତିତ୍ଵ । 
ମହାରାଜଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ମଧ୍ଯ ଦେଖୁବାକୁ ମିଳେ ଅନୁରୂପ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ । କେତେବେଳେ ସେ 
ସାଧନମାର୍ଗର ଗୁହ୍ଯତମ ରହସ୍ୟ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ବାହ୍ୟଜଗତଠାରୁ 
ଛୁଟିନେଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ ଭାବରାଜ୍ୟରେ ବିଚରଣ୍ଠ କରୁଛନ୍ତି । କେତେବେଳେ ପତିତ, ତାପିଡମାନଙ୍କ 
ପ୍ରତି ଅପାର କରୁଣାରେ ବିଗଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ସଂଘ ପରିଚାଳନାରେ 
ତୀକ୍ଷ୍ଣ ରାଜବୁଵ୍ଧିର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେହିଁ ହେଉଛନ୍ତି “ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରେ ସିଡେଣ୍ଟ୍‌ ମୂର୍ଖ 
ମଣିଷ” ବୋଲି ଦୀନଭାବରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅବୀକ୍‌ ଜ୍ହେଵାକୁ 
ହୁଏ, ସେଇ ମହାରାଜ ପୁଣି ବାଘ ଚମଡ଼ା ଦେହରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଗୁରୁଣ୍ ଗୁରୁଣ୍ଡ ଷଶୁମାନଙ୍କ ଏହିତ 
ଖେଳିଛନ୍ତି, ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଥଟ୍ଟାତାମସା କରୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ବୀ ବଢ଼ିଆ 
ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସଜହୋଇ ବସଛନ୍ତି, ପୁଣି କେତେବେଳେ ଭାବସ୍ଥ ହୋଇ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ଵିଗ୍ରହ 
ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଆନନ୍ଦ ଉଦ୍‌ଭାସିତ ବଦନରେ ଭାବର ଆତିଶଯ୍ୟରେ ଦେବଦେବୀଙ୍କ 
ସହିତ କଥାବାର୍ତା କରୁଛନ୍ତି । 
ମହତୁ-ଜୀବନମାତ୍ରହିଁ ଗୋଟିଏ ମହାନୂ ଭାବର ଦ୍ୟୋତନା । ପ୍ରଧାନ ଗୋଟିଏ ଭାବ 
ଅବଲମ୍ବନ କରି ଚରିତ୍ର ବିକଶିତ ହୁଏ । ସେହି ଭାବରସରେ ପୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଜୀବନ ବୃକ୍ଷ ବଵ୍ଧିଷ୍ଣୁ 
୧. ଶ୍ରୀମଦ୍‌ ଭାଗବତ ୧୧/୧୧/୨୯-୩୧ 


୨୭୪ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ତୁଏ, ଫୁଲଫଳରେ ମଣିତ ହୁଏ । ଦେଖାଯାଏ ମହତ୍‌ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ଆଚରଣ ମୂଳ ଭାବରସରେ 
ସମ୍ଦ୍ଧ । ଅଧ୍ୟାମୂପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭାବର ଆଧେୟ ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥାଆନ୍ତି ଭାବମୟ 
ଶ୍ରୀଭଗବାନ !, ଶାସ୍ତକାର କହଛନ୍ତି-¬ 
ନ କାଷ୍ଠେ ବିଦ୍ୟତେ ଦେବୋ ନଶିଳାୟାଂ ନ କାଞ୍ଚନେ ।' 
ଯତ୍ର ଭାବସ୍ତତ୍ର ହରିସ୍ତସ୍ମାଦୂଭାବ ହି କାରୟେତ୍‌ ॥ ` 

ସେହି କାରଣରୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଜୀବନ- ଆଲୋଚନାରେ ସେହି ମୂଳ-ଭାବଟି ଆଡ଼କୁ 
ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ ରଖୁବା ପ୍ରୟୋଜନ, ଯେଉଁ ଭାବର ବିବିଧ ବ୍ୟଞ୍ଜନାରୂପେ ବିକଶିତ ହୁଏ ତାଙ୍କର 
ଧ୍ଧାନ ଧାରଣା ଓ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର । 

ପ୍ରଥମ ଦୂଷ୍ଟିରେହିଁ ଆଖୂରେ ପଡ଼ିଯାଏ ତାଙ୍କର ଛଶ୍ଵ ର-ନିର୍ଭର ବାଳକଭାବ । ତାଙ୍କର 
ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ ବିବତ୍ତାନର ଇତିହାସରେ ଦେଖାଯାଏ ୧ ୯୦୪ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଟାଇଫଏଡ଼ 
ରୋଗ ଭୋଗିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ଵ ପୂଣ୍ଠ ପରିବର୍ଭନ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା । 
ତାଙ୍କର ସହଜାତ ବାଳକଭାବଟି ନବରୂପରେ ସ୍ଫ ରିତ ହୋଇଥୁଲା । ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ଗୁରୁଭ୍ରାତା 
ସ୍ବାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦ ବିଷୟଟିକୁ ଉଲ୍ଲେଖକରି ଲେଖୁଛନ୍ତି, “୭\/87)1 5୮1୮. ମଥମଠଥ,... . 15 
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ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଚିରକାଳର ବାଳକ ସ୍ବାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କର ଜୀବନ ଓ କର୍ମ ମହିମାନ୍ଵିତ 
ହୋଇ ଉଠିଥିଲା । 

ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଅଶେଷ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟଣୀୟ । ଏହାର କୌଣସି ନିହ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶ ପ୍ରତିଦୃଷ୍ଟି 
ନିବଦ୍ଧ ନକରି ମଧ୍ଯ ତାଙ୍କର ସାମଗିକ ବ୍ୟଲ୍ତିତ୍ଵ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟମାନେ ଶିଶୁ, ଯୁବକ, ପ୍ରବୀଣ ବ୍ଯକ୍ତି 
ଓ ବୃଦ୍ଧ ସମସ୍ତେ- ଗୋଟିଏ ତୀବ୍ର ଆକର୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରୁଥୁଲେ । ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ କାମନା କରୁଥୁବା 
ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କେହି ସ୍ପଷ୍ଟରୂପେ କହି ପାରୁ ନଥୁଲେ ଯେ, .କେଉଥ୍ପାଇଁ .ଏ ପ୍ରକାର 
ଆକର୍ଷଣ; ଅଥଚ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅସ୍ବୀକାର ବା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବାର ଉପାୟ ନ ଥୁଲା । 


ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଗୋଟିଏ ଧୋବାର ମଜା କାହାଣୀ କହୁଥୁଲେ । ଲୋକମାନେ ତା 
ପାଖକୁ ଲୁଗା ରଙ୍ଗେଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ । କୁଣ୍ଡରେ ରଙ୍ଗ ଗୋଳା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହାର 
ଯେମିତି ରଙ୍ଗ ଦରକାର ସେହି କୁଣ୍ଡରେ ଲୁଗା ବୁଡ଼ାଇବା ମାତ୍ରେ ସେହି. ରଙ୍ଗ ହୋଇଯାଉଥୁଲା । 
ଜଣେ ତାହା ଦେଖୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରଙ୍ଗବାଲାକୁ କହୁଛି, ଏବେ ତୁମେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗେଇଛ 
ସେହି ରଙ୍ଗଟି ମୋତେ ଦିଅ ।””୩ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ରାଖାଲରାଜଙ୍କୁ ସେଇ ବିଚିତ୍ର 
ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାଇ ଦେଇଥୁଲେ । ଏହା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ସରେ ଫୁଟି ଉଠିଥୁଲା ଅସଂଖ୍ୟ 
ରଙ୍ଗର ଅପରୂପ ବର୍ଣ୍ଣାଳି ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ତୀବ୍ର ଆକର୍ଷଣ 
ଅନୁଭବ କରୁଥଲେ | 
୧. ଗଗ-ସଂହିତା, ପଞ୍ଚାନନ ତର୍କରନ୍‌ ସମ୍ପାଦିତ, ୧୩୩୩ ସାଲ୍‌ ଅଶ୍ଵମେଧଖଣ୍ଡମ୍‌ ୬୧।୩୮ 


୨. ତା ୧୮୮୪୮୧୯ ୦୭ରିଖରେ ଲିଖୁତ ସ୍ବାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦଙ୍କର ପତ୍ରାଂଶ | 
୩. କଥାମୃତ, ୫।୧୦।୨ 


ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵର ବଣ୍ଠ୍ରାଳି ୨୭୫ 


ରାମକୃଷ୍ଣ ଭାବାନୁରଞ୍ଜତ ମହାରାଜଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଆଚାରଣ ମଧ୍ଯରେ ଭଗବଦ୍‌ - ପ୍ରେମହିଁ 
ବିଜୁରିତ ହେଉଥୁଲା । ସେହି ପ୍ରେମର ଥୁଲା ଅଦଭୁତ ଆକର୍ଷଣୀ ଶକ୍ତି । ତାଙ୍କ ଭଳି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ 
ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି 


କ୍ବଚିଦ୍ରଦେନ୍ତ୍ୟବ୍ୟୁତ ଚିନ୍ତୟା କ୍ବଟିଦ୍ଧସନ୍ତି ନନ୍ଦନ୍ତି ବଦନ୍ତ୍ୟଲୌକିକାଃ । 
ନୃତ୍ୟନ୍ତି ଗାୟନ୍ତ୍ୟନୁଶୀଳୟନ୍ତ୍ୟଜଂ ଭବନ୍ତି ତୃଷ୍ଣୀଂ ପରଂମେତ୍ୟ ନିର୍ବୃତାଃ ॥ 


ଏହି ସବୁ ମହାପୁରୁଷ ଅବୀନାଶୀ ଭଶ୍ଵରଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରି କେତେବେଳେ ଭୋଜନ 
କରନ୍ତି, କେତେବେଳେ ହସନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଆ ନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଅଲୌକିକ 
କଥା କୁହନ୍ତି, କେତେବେଳେ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି, କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନାମଗାନ କରନ୍ତି, କେତେବେଳେ 
ମଧ୍ଯ ତାଙ୍କର ଗୁଣକୀତ୍ତନ କରୁକରୁ ଅଶ୍ଵ ବିସର୍ଜନ କରନ୍ତି । ଏହିପରି ଭଗବଦୁଭାବରେ ଅନୁରଞ୍ଜତ 
ଜୀବନ ସ୍ଵଭାବତଃ ଅନ୍ୟକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ । ମହାରାଜଙ୍କର ଏହି ପ୍ରେମ ଆକର୍ଷଣରେ ତାଙ୍କ 
ନିକଟକୁ ଆସୁଥୁବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମନ ଭଗବତ୍‌ମୁଖୀ ହେଉଥିଲା । ବିଷୟୀ ଓ ବହିର୍ମୁଖୀମାନଙ୍କର 
ମନ ମଧ୍ଯ ପରିବର୍ଭିତ ହୋଇ ଶ୍ରେୟ ଦିଗକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥୁଲା । ସେହି ପ୍ରେମର ସମ୍ମୋହିନୀ 
ଆବତ୍ତରେ ଆଶ୍ରିତବର୍ଗ ନିଜନିଜର ଦୋଷ-ତଢ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରି ଭଗବତ୍‌ - ପଦରେ ଭକିଲାଭ 
କରୁଥୁଲା, ପ୍ରେମରସରେ ପୁଷ୍ଟି ଲାଭ କରି ସାଧନପଥର ଦୁର୍ଗମତାକୁ ସାଦରେ ବରଣ 
କରିନେଉଥୁଲା । ପ୍ରେମମୟ ମହାରାଜ କହୁଥୁଲେ, ‹ 'ଭଶ୍ଵର ଆମକୁ ସୃଷ୍ଠି କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ? ¬ 
ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବୁ ବୋଲି ।”” 
ମହାରାଜଙ୍କର ଚେହେରାରେ ଥୁଲା ରାଜକୀୟ ଆଭିଜାତ୍ୟର ଛାପ, ପୋଷାକ- ପରିଚ୍ଛେଦରେ 
ଆଚାର-ବ୍ୟବହାରରେ ଦେଖାଯାଉଥୁଲା ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଛନ୍ଦ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଅନ୍ତମୁଖୀ 
ଦୃଷ୍ଟି । ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଥୁଲେ ଯେ, ପକ୍ଷୀ ତା ଅଣ୍ଡାକୁ ଉସୁମାଇଲା ବେଳେ ତାର 
ଚାହାଣୀ ଯେପରି ହୋଇଥାଏ ତାରି ଭଳି ମହାରାଜଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି । ଦଶଜଣଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ଥୁଲେ ମଧ୍ଯ 
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପୁରୁଷ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ କାହାରି ଅସୁବିଧା ହେଉନଥୁଲା । ଯେ ତାଙ୍କୁ 
ଦେଖୁଥିଲା ସେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଥଲା । ସ୍ଵାମୀ ଯତୀଶ୍ଵରାନନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷାରେ ମହାରାଜଙ୍କର ଚତୁଦ୍ଦିଗରେ 
ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଠା୨୪୮୮୮୮9 ଠା[୮୦|€ ( ମଧୁର ଆବର୍ଭ ), ଯେ ତାଙ୍କର ସାନିଧରେ ଆସୁଥ୍ଲା ସେ 
ହିଁ ସେ ଆବର୍ଭର ଆନନ୍ଦ ଧାରାରେ ସିକ୍ତ ହେଉଥଲା । ସମୀପାଗତମାନଙ୍କର ନିଜର ଚିନ୍ତା- 
ଭାବନା କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ସମସ୍ତେ ମହାରାଜଙ୍କର ଭାବରେ ଭାବିତ ହେଉଥୁଲେ; ସମସ୍ତେ 
ତାଙ୍କର ମୋହିନୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରାଣରେ ଏକ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଥୁଲେ । 
ସେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ, ସେଠାରେ ଦିନପରେ ଦିନ 
ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହୁଥୁଲା । ଥରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ବସିଲେ କେହି ସହଜରେ 


୧. ଶ୍ରୀମଦ୍‌ ଭାଗବତ, ୧୧।୩୩୨ | 


୨୭୬ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଉଠିବାକୁ ବା ଚାଲିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥୁଲେ । ସମସ୍ତେ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଅଜଣା ଆନନ୍ଦ, 
ପ୍ରାଣର ଆକଷଣ ଅନୁଭବ କରୁଥୁଲେ । ଏହି ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଅଫିମ ନିଶାଭଳି । ଯିଏ ଥରେ 
ଆସୁଥିଲା, ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ- କଥିତ ଅଫିମଖୋର୍‌ ମୟୁରଭଳି ସେ ପୁନର୍ବାର ନଆସି ରହିପାରୁନଥୁଲା । 
ମହାରାଜଙ୍କ ସାନିଧ୍ଯରେ ଧନ୍ୟ ହୋଇଥୁବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ନରନାରୀଙ୍କୁ କହିବାର ଶୁଣାଯାଉଥୁଲା- 
-ଆମେ ଅନେକ ରକମର ମଣିଷ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ମଣିଷ ଆଉ କେଉଁଠାରେ ଦେଖ୍୍‌ନାହୁଁ | 
ସେ ଯେମିଚି କେତେ ଆପଣାର ଲୋକଥ୍ବଲେ । 

ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରେମର ମୋହିନୀ ଶକ୍ତି ଭକ୍ତ ହୃଦୟକୁ କିପରି ଆକର୍ଷଣ କରୁଥଲା ତାହା 
ନିମ୍ନବଣ୍ଠିତ ସ୍ମତିଚିତ୍ରରୁ କେତେକାଂଶରେ ଧାରଣା କରିହେବ । ମହାରାଜଙ୍କର କ଼ପା ପ୍ରାପ୍ତ 
କେଦାରବାକୁ ମହାପୁରୁଷ ମହାରାଜଙ୍କୁ କହିଲେ, ' ‹ ଆପଣଙ୍କୁ କଅଣ କହିବି, ଏମିତି ଆମର ସବୁ 
ଘଟଣା ହୋଇଛି ରାତିରେ ଘରେ ଶୋଇଛୁ୍‌, ପ୍ରାଣ ଛଟପଟ କରେ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦେଖୁବା 
ପାଇଁ । ଦିନକର ଘଟଣା କହୁଛି :- ସେଦିନ ପୂର୍ଣିମାରାତି, ସମୟ ଏଗାରଟା, ହଠାତ୍‌ ମନ ବଡ଼ 
ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲା ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦେଖ୍‌ବା ପାଇଁ । ସେତିକିବେଳେ ସାଙ୍ଗେସାଙ୍ଗେ ଘରୁ ବାହାରିଲି । 
କୁମାରଟୁଲି ଘାଟରେ ଆସି ଦେଖ୍‌ଲି ଡାକ୍ତର କାଞ୍ଜଲାଲ ପ୍ରଭୂତି ଆହୁରି ଦୁଇ- ତିନିଜଣ ମହାରାଜଙ୍କ 
ଭକ୍ତ ଘାଟରେ ଆସି ଛିଡ଼ାହୋଇଛନ୍ତି । ମୁଁ ପଚାରିଲି, “ଆପଣମାନେ ଏତେ ରାତିରେ ଏଠି 
କାହିଁକି ? ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ--ମହାଶୟ, ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦେଖୁବାପାଇଁ ପ୍ରାଣ ବଡ଼ ବ୍ଯାକୁଳ 
ହେଉଛି । ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବୁଝିପାରିଲି, ଏମାନଙ୍କ ମନର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ଯ ମୋ ଭଳି; ସମସ୍ତେ 
ଏକତ୍ର ଗୋଟିଏ ନୌକା କରି ବେଲୁଡ଼ ମଠକୁ ଆସିଲୁ । ମଠରେ ପହଞ୍ଚୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ 
କରିବାଲାଗି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଘରକୁ । ସେତେବେଳକୁ ଅନେକ ରାତି, ମଠର ସାଧୁମାନେ 
ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଆମେମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମହାରାଜଙ୍କ କୋଠରୀ ମଧ୍ଯକୁ ପଶିଲୁ । 
ଦେଖ୍‌ଲୁ, ମହାରାଜ ଯେମିତି କାହାପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି । ଆମେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ 
କଲ୍ଟ୍ଟ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖୂବାମାତ୍ରେ ପଚାରିଲେ, ତୁମେମାନେ ଏତେ ରାତିରେ କେମିତି 
ଆସିଲ ? କଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ତ ? ମହାରାଜ ପୂଜନୀୟ ବାବୁରାମ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଓ 
ପଚାରିଲେ, ‹ ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରସାଦ ଦେଇପାରିବ କି, ବାବୁରାମଦା?” ବାବୁରାମ ମହାରାଳ 
ଜଣାଇଲେ ଚାରି ପାଞ୍ଚଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ରହିଛି । ଆମେମାନେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲୁ । ମହାରଜାଙ୍କୁ 
ପ୍ରଣାମ କରି ଅନେକ ରାତିରେ ବାହାରିଲୁ !` ” 

ମହାପୁରୁଷ ମହାରାଜ ତାହା ଶୁଣି ଳହିଲେ, “ସତ, ଅନ୍ୟଲୋକମାନେ ମହାରାଜଙ୍କ 
ସ୍ନେହର କଥା ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ । ମହାରାଜଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହିପରି ଆକର୍ଷଣ ଥୁଲା । 

କେଦାରବାବୁ କହିଲେ, ' 'ମହାରାଜ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସବୁ | ଏମିତିକି ଜପଧାନ ମଧ୍‌ 
ବେଶୀ କରିପାରେ ନାହିଁ । କେବଳ ତାଙ୍କର ଅହେତୁକୀ କୃପାସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ମରଣ କରି ଆଖୁରୁ ଅଶ୍ରୁ 
ଝରାଏ । ଏମିତି ସ୍ନେହ ଆଉ ପାଇବି ନାହିଁ ।”” 

ମହାପୁରୁଷ ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଵସ୍ତ କରି କହିଲେ, “'ତୁମମାନଙ୍କର ଧାନଜପର ଆଉ 
ଦରକାର କଅଣ? ତୁମେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ମନନ କରୁଛ । ତାଙ୍କର ଅହେତୁକୀ କୃପା କଥା 


ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵର ବର୍ଣ୍ରାଳି ୭ 


ଭାବୁଛୁ, ଆଉ କଅଣ ହ¢ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ହେବନାହିଁ । ସେ ତୁମମାନଙ୍କର 
ଦାୟତ୍ସ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ସଦୁ ଦେଖୁଛତ୍ତି । ତଡୁମମାନେ ସବୁ ଆନନ୍ଦରେ ରହ । 
ମହାରାଜଙ୍କର ଏହି ଆକର୍ଷଣ-ଶକ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦିଏ । 
ଏ ସୁଖ ପାଇରେ ଲବୁଧ-ଜଗତଜନ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଦିନ ରାତିରେ 
ଦାସ ଗୋବିନ୍ଦ ରୋଦନ କରଇ ଅନୁକ୍ଷଣ ବିନ୍ଦୁଏ କାଣିଚାଏ ପାଇଁରେ ।` 
ବିନ୍ଦୁଏ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ତି, ସାମୟିକ ଭାଚରେ ତୃପ୍ତ ହୋଇ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି 
କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦର ଶେଷ ହୁଏନାହିଁ । ଭକ୍ତ-ହୃଦୟ ଅନୁଭବ କରଛି ମହାରାଜଙ୍କର ପ୍ରେମ ତାହା 
ମେଣ୍ଟାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବପ୍ରେମ ତୃଷ୍ଣା ୮” ଯେ ବ୍ରଜମଧ୍ଯରେ କୃଷ୍ଣସଖା ରାଖାଲରାଜା ସେ ହିଁ 
ଭକ୍ତ ହୃଦୟର ଥୁଲେ ରାଜାର ରାଜା । 
ମହାରାଜଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିବିଧ ଭାବର ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥୁଲା। । ସ୍ଥାନକାଳର ବିଭିନ୍ନତା 
ନେଇ ସେହିଭାବ ନାନାରୂପ ଧାରଣ କରୁଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ମଧ୍ଯରେ ଅନୁରଣିତ ହେଉଥୁଲା 
ଭଗବଦ୍ଵଭାବ । ଭଗବଦ୍ଵଭାବ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସ୍ଥାନ ସମୂହରେ ସ୍ଵାଭାବିକ ଭାବରେ ହିଁ ତାଙ୍କର 
ମନ ଗଭୀର ଭାବରେ ବିଭୋର ହେଉଥୁଲା ଓ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଭୋର କରିଦେଉଥୁଲା । 
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମାଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ମହାରାଜଙ୍କର ମଧ୍ଯ ତୀର୍ଥସେବାରେ ଥୁଲା ବିଶେଷ 
ପ୍ରୀତି । 
ଶ୍ରୀମଦୂଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି-- 
ଭବଦ୍ଧିଧା ଭାଗ ବତାସ୍ତୀର୍ଥୀ ଭୂତାଃ ସ୍ଵୟଂ ବିଭୋ । 
ତୀର୍ଥୀ କୁବ୍ବନ୍ତି ତୀର୍ଥାନି ସ୍ଵାନ୍ତଃସ୍ଥେନ ଗଦାଭୂତା ॥” 
ଛଶ୍ଵରଙ୍କର ଦର୍ଶ ନଲାଭରେ ସିଦ୍ଧକାମ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ତୀର୍ଥକୁ ଯାଇ ସେହି ସବୁ ସ୍ଥାନର ତୀର୍ଥତ୍ଵ 
ସଂପାଦନ କରିଥାଆନ୍ତି । ସେମାନେ ଭଶ୍ଵରଙ୍କର ବିଶେଷ ଦର୍ଶନଲାଭ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳ ଅନ୍ତରଦେ 
ସେହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ଭଶ୍ଵରଙ୍କର ବିଶେଷ ପ୍ରକାଶାଦି ଦେଖୁ ଆନନ୍ଦ 
ଲାଭ କରନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ସେହିପରି ତୀର୍ଥ ସେବାର ଫଳସ୍ବରୂପ କୌଣସି କୌଣସି ସ୍ଥାନର 
ଭଗବଦ୍‌ ଭାବର ପୂର୍ବ ପ୍ରକାଶର ଅଧ୍ଵକ ବର୍ଧିତ ହୁଏ, କ୍ଷେତ୍ର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବୂଦ୍ଦି ପାଏ । ସାଧାରଣ 
ମଣିଷ ମଧ୍ଯ ବ୍ୟାକୁଳ ଅନ୍ତରରେ ଭକ୍ତିଭାବ ନେଇ ତୀ ର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲେ ଭଶ୍ଵରୀୟ ଭାବର 
ନାନା ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଦୀପନା ପାଇଥାଏ। ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଥୁଲେ, “ଆରେ ଯେଉଁଠି 
ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଇଶ୍ଵରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତପ, ଜପ, ଧାନ, 
ଧାରଣା, ପ୍ରାର୍ଥନା, ଉପାସନା ଆଦି କରିଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛିବୋଲି 
ଜାଣିବୁ । ସେମାନଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ଭଶ୍ଵରୀୟ ଭାବ ଜମାଟ ହୋଇ ରହିଛି; ସେଥୁପାଇଁ ସେଠାରେ 
ସହଜରେ ଭଶ୍ଵରୀୟ ଭାବର ଉଦ୍ଦୀପନ ହୁଏ ଓ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହୁଏ। ଯୁଗଯୁଗାନ୍ତର ଧର 


୧. ବିମାନବିହାରୀ ମଜୁମଦାର : ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସର ପଦାବଳୀ ଓ ତାଙ୍କର ଯୁଗ, ୧୯୬୧, ପୃ : ୧୮ 
୨. ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତ ୧/ ୧୩/୧୦ 


୨୭୮ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


କେତେ ସାଧୁ, ଭକ୍ତ, ସିଦ୍ଧପୁରୁଷଗଣ ଏହି ସବୁତୀର୍ଥରେ ଭଶ୍ଵରଙ୍କୁ ଦେଖ୍‌ବେ ବୋଲି ଆସିଛନ୍ତି, 
ଅନ୍ୟ ସବୁ କାମନା ବାସନା ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣଦେଇ ଡାକିଛନ୍ତି । ସେଥୁପାଇଁ ଭଶ୍ଵର ସବୁଜାଗାରେ 
ସମାନଭାବରେ ଥୁଲେ ମଧ୍ଯ ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ପ୍ରକାଶ ! ଯେମିତି ମାଟି 
ଖୋଳିଲେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପାଣି ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି କୂଅ, ଗାଡ଼ିଆ, ପୋଖରୀ ବା ହଦ ଅଛି 
ସେଠାରେ ଆଉ ପାଣି ପାଇଁ ଖୋଳିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ପାଣି ମିଳେ, ଠିକ୍‌ 
ସେହିପରି !'? ° 

ଉପରନ୍ତୁ ମହାରାଜ କହୁଥୁଲେ, ““ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ; ସମୟ ଅଛି 
ଗୋଟିଏ ସେହି ନିଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସେହି ସ୍ଥାନଟି ପାଇଁ ସାଧନ ଭଜନର ଅନୁକୂଳ । ସେହି ସମୟରେ 
ବେଶ୍‌ ଗୋଟିଏ 5୫୮୮୮॥।ଥ| ୦।୮୮୦୮ ( ଆଧୃାାମିକ ଭାବପ୍ରବାହ ) ବହେ | ସେତେବେଳେ ଜପଧ୍ୟାନ 
କରି ବସିଲେ ମନ ସହଚ୍ଚରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ, ବେଶ୍‌ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ।””୧” ସେ ତାଙ୍କର 
ତିନୋଟି ପ୍ରିୟ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ- ବୃନ୍ଦାବନ, କାଶୀ, ପୁରୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହୁଥିଲେ, ‹ ବୃନ୍ଦାବନରେ ମହାନିଶା, 
କାଶୀରେ ବ୍ରାହ୍ମମୁହୂତ୍ତ ଓ ପୁରୀରେ ଅପରାହ୍ନ ଜପଧ୍ଯାନର ପ୍ରଶସ୍ତ ସମୟ ।'? 

ତାଙ୍କର ସୃକ୍ଷ୍ମ ମାନସ-ଯନ୍ତ୍ରରେ କ୍ଷେତ୍ର -ମାହାମ୍©। ସହଜରେ ଧରାପଡ଼ୁଥିଲା ।! ୧୯୧୨ 
ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ କନଖଲ୍‌ରେ। ଦିନେ ସେହି ସ୍ଥାନର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ 
କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, “ଏସ୍ଥାନ ବଡ଼ ପବିତ୍ରକ ଏଠାରେ ଜପଧ୍ୟାନ ମନରେ ଏକାଗ୍ର କରିବାକୁ 
ବେଶୀ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହୁଏନାହିଁ ...\/6୮/ &17)09501016୮€ ହି ଭଲ | ମା ଗଙ୍ଗା ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ 
ହିମାଳୟର ଏମିତି ଗମ୍ଭୀର ଭାବ-ଆପଣା ଛାଏ ମନ ଯେମିତି ଶାନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଯାଏ । 
ପବନରେ ଅନାହତ ଓକାର ଧ୍ବନି ଉଠୁଛି । କାଶୀଧାମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିବାକୁ ଯାଇ ସେ ଉଜ୍ଜ୍ଵସିତ 
ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ! ଥରେ ସେ କାଶୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହୁଥୁଲେ, '“ କାଶୀ ହେଉଛି ଜଗତ- ଛଡ଼ା- ମହା 
ଚୈତନ୍ୟମୟ ସ୍ଥାନ । ଏଠାରେ ବସି ଭଜନ କଲେ ଯେତିକି ଭଜନ କରାହୁଏ, ତାର ଦଶଗୁଣ 
ବଢ଼ିଯାଏ । ଆଉ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଚୈତନ୍ୟ ହୁଏ । କାଶୀ ମୁକ୍ତିକ୍ଷେତ୍ର. ଏଠାରେ ବାବା 
ବିଶ୍ବନାଥ ଅଯାଚିତ ଭାବରେ ଜୀବକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ଛୋଟବଡ଼, ଧନୀ- ଗରୀବ, 
ଯିଏ ହେଉନା କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ । ଯେମିତି ସେମିତି କରି ଏଠି ପଡ଼ି ରହିଲେ 
ହେଲା ।'? 

ଅବିଶ୍ଵାସୀ ମନ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ- କେତେ ଲୋକ ସେଇ ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବସବାସ 
କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ଥାନ- ମାହାତ୍ମ୍ୟ କିଛି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି ? ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତରରେ 
ଇଶ୍ଵରୀୟ ଭାବ ଭକ୍ତିଭାବରେ ପୋଷଣ ନ କଲେ ଏବଂ ବ୍ୟାକୁଳତା ନଥୁଲେ ତୀର୍ଥାଦିରେ 
ସାଧାରଣତଃ ଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ । ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଥୁଲେ, “ ‹ ଆରେ, ଯାହାର ଏଠି ଅଛି, 
୧. ଶ୍ରୀଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଲୀଳାପ୍ରସଙ୍ଗ, ଗୁରୁଭାବ- ଉଭରାରି, ପୃ : ୧୧୮ | 
୨. ଶ୍ରୀମା କୁହିଛନି, କେତେବେଳେ ଯେ ସେଇ ସମୟଟା ଆସି ବହିଯିବ, କୁହାଯାଇ ପାରିବନାହିଁ |... ଯା ନକରେ 


ଧନେଜେନ -ତା କରେ କ୍ଷଣର ଗୁଣେ । ... ସେ ହଠାତ୍‌ ଆସି ଉପସିତ ହୁଏ ¬ ସୂଚନା ବି ମିଳେନା | 
ଶ୍ରୀଶ୍ରୀମାୟେର୍‌ କଥା, ୨ୟଭାଗ, ପ୍ର- ୨୭୩ 


ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵର ବର୍ଣ୍ରାଳି ୨୭୯ 


ତାର ସେଠି ଅଛି, ଆଉ ଯାହାର ଏଠି ନାହିଁ ତାର ସେଠି ମଧ୍ଯ ନାହିଁ । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ 
କହୁଥୁଲେ, “ଯାର ପ୍ରାଣରେ ଭକ୍ତିଭାବ ଅଛି, ତୀର୍ଥକୁ ଗଲେ ଉଦ୍ଦୀପନ ହୋଇ, ତାର ସେହି 
ଭାବ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ, ଆଉ ଯାହାର ପ୍ରାଣରେ ସେ ଭାବ ନାହିଁ, ତାର ବିଶେଷ ଆଉ କଅଣ 
ହେବ ??? 
ମହାରାଜଙ୍କର ଦେହ ଓ ମନ ସୁ _ ଉଚ୍ଚ ତାନରେ ବନ୍ଧାହୋଇଥିଲା । ସେଥଵପାଇଁ ଚୀର୍ଥସ୍ଥାନରେ 
ତାଙ୍କର ନାନା ପ୍ରକାରର ଭାବର ଉଦ୍ଦୀପନ ହେଉଥୁଲା । ସେ ଗୋଟିଏ ଘନୀଭୂତ ଭାବରେ 
ମତୁଆଲା ହୋଇ ରହୁଥୁଲେ । ସେ ତପସ୍ୟା କରୁଥୁବା ସମୟରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚି ମାଞ୍ଚଳର ବହୁ 
ଦେବସ୍ଥାନ ଯାଉଥୁଲେ । ଯେଉ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥୁଲେ ଅତି ଅକିଞ୍ଚନ ଭାବରେ ଅନ୍ତତଃ ତ୍ରିରାତ୍ର 
ବାସ କରୁଥୁଲେ, ଅନ୍ତରର ଭାବର ଏଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ଦେବଦେବୀ ଦର୍ଶ ନାଦି କରୁଥିଲେ । ଭିକ୍ଷାରେ 
ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଯୁଟୁଥୁଲା ତାହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ମରଣମନନ କରି 
ଦିନାତିପାତ କରୁଥୁଲେ । ଏହି ସମୟର ତାଙ୍କ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନର ଦର୍ଶନ ଓ ଅନୁଭୂତି ଆଦି ସମ୍ବନ୍ଧରେ 
ପ୍ରାୟ କିଛି ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ । ତାର ପ୍ରଧାନ କାରଣ- ମହାରାଜ ନିଜ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି 
ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥୁଲେ । ପରବର୍ତୀ କାଳରେ ମହାରାଜଙ୍କ ତୀର୍ଥଦର୍ଶନାଦି ସମ୍ବନ୍ଧରେ 
ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ବିବରଣୀରୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ମିଳେ; ସେଥରୁ କିଛି ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା 
କରାଯିବ । 
ମହାରାଜ ୧ ୯୦୩ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳକୁ ଆସି ଭକ୍ତ ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ରନାଥସେନ ମହାଶ ୟଙ୍କର 
ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥୁଲେ । ଅମାବସ୍ୟାର ଗଭୀର ନିଶୀଥରେ ସେ ମହାମାୟାଙ୍କ ଦର୍ଶନପାଇଁ 
ବାଳକ ନୀରଦଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ଚାଲିଲେ । ମହାରାଜଙ୍କର ତେଜଂଃପୂର୍ଣ୍ର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୂର୍ଭି ଦେଖ୍‌ 
ପଣ୍ଡାମାନେ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସାଦରେ ସର୍ବାଗ୍ରେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ଯକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଵାକୁ ଦେଲେ । ଅପୁର୍ବ 
ସୁନ୍ଦର ବିନ୍ଧ୍ୟବାସିନୀ ଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ଭି,, ପୁଷ୍ଠମାଲ୍ଯରେ ସୁଶୋଭିତା ଦେବୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅଭୟ 
ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେବୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମହାରାଜ କ୍ରମେକ୍ରମେ ଭାବସ୍ଥ ହେଉଥୁଲେ। ତାଙ୍କ 
ଆଦେଶରେ ନୀରଦ ଗୀତ ଆରମ୍ଭ କଲା : 
“କୁପାମୟୀ କାଳକାମିନୀ ଘୋରକାଳଭୟ ନିବାରିଣୀ 
କାଳୀ ମହାକାଳ-ବକ୍ଷଃ- ବିହାରିଣୀ 
କରାଳୀ ଘନବରଣା ଶିବାନୀ ଶବାସନା 
ନରମୁଣ୍ଡ ବିଭୂଷଣା, 
ଶ୍ରୁଶାନ- ଶୋଭନା ପ୍ରସୀଦ ପ୍ରିୟକାମିନୀ” 
ଗୀତ ଶୁଣୁଶୁଣୁ ମହାରାଜ ଭାବୋନ୍ନତ୍ତ ହୋଇ “ ଆହା, ଆହା, ମା ଜଗଦମ୍େ, ବ୍ରହୁମୟୀ, 
ଦୟାମୟୀ? ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁକରୁ ପ୍ରେମାଶ୍ଵ୍‌ ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଅଳକ୍ଷଣ ମଧ୍ଯରେ ସେ 
ଗଭୀର ଧ୍ଧାନସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ । ଏହି ସ୍ଵର୍ଗୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖ୍‌ ମୁଗ୍‌ଧ ପଣ୍ଡାମାନେ ମହାରାଜଙ୍କୁ 
ଘେରି ଛିଡ଼ାହେଲେ ଯେପରିକି ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ନାହିଁ । 


୨୮୦ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଭକ୍ତ ଯୋଗୀନ ବାବୁଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ମହାରାଜ ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳରେ ଦୁଇ ସପ୍ତାହରୁ ଅଧକ 
କିଛିଦିନ ବାସ କରିଥୁଲେ । ଦିନେ ଯୋଗୀନବାବୁଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ପାହାଡ଼କୁ ଯାଇ 
ବଣଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କଲେ, ମହାରାଜ ମଧ୍ଯ ସେଥୁପାଇଁ ଯୋଗୀଦାନ କରିଥୁଲେ { ସମସ୍ତେ 
ରନ୍ଧାବଢ଼ା ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ, ସେହି ସମୟରେ ମହାରାଜ ବାଳକ ନୀରଦକୁ ନେଇ ପାହାଡ଼ ଉପରେ 
ଗୋଟିଏ ଗୁହାମଧ୍ଯରେ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ଅଷ୍ଟଭୂଜାଦେବୀଙ୍କର ମୂର୍ଭି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଗଲେ । ଅନ୍ଧକାରପ୍ରାୟ 
ନୀରବ ନିସ୍ତବ୍‌ଧ ଗୁହା ମଧ୍ଯରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେ ଦେବୀମୂର୍ଭିଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ । ଅଳ୍ପକ୍ଷଣ 
ପରେ ଆଦେଶ ପାଇ ନୀରଦ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ, ଏହିପରି କେତୋଟି ମାତୃସଙ୍ଗୀତ 
ଗାଇଲେ । ଗୀଚ ଶୁଣୁଶୁଣୁ ସେ ଭାବାବିଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ, ଦେହରେ କମ୍ପନ, ଚକ୍ଷୁରୁ ପୁଲକ ଆଦି 
ଦେଖାଦେଲା, ଚକ୍ଷୁରୁ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ଝରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କର ସ୍ଥିର ଦେହରୁ ବାହ୍ଯ ଜ୍ଞାନର 
ସକଳ ଚିହ୍ନ ଲୁପ୍ତ ହେଲା । ବେଶ୍‌ କିଛି ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବାପରେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟସ୍ତରି 
ଦେଖାଦେଲା । 

ନୀଳାଚଳ ତୀର୍ଥ ମହାରାଇଚଙ୍କର ବିଶେଷ ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ ଥୁଲା । ଠାକୁର ଥରେ ରାଖାଇଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର 
ଗୟାଧାମକୁ ଯିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ନାକଚ କରି. କହିଥୁଲେ, “ନା, ନା, ସେ ଗୟା ଯିବ ନାହି, ସେ 
ପୁରୀ ଯିବ ଗୟାକୁ ଗଲେ ଶରୀର ରହିବ ନାହିଁ ।”? ଠାକୁରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏହି ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ 
ମହାରାଜ ଅନେକ ଥରଂ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମୋଟ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚବର୍ଷ ଚାରିମାସ 
ବାସ କରିଥିଲେ 1 ପୁରୀଧାମରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ସହଜ ଅନାଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ 
ବିଭୋର ହୋଇ ରହୁଥିଲେ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନଭାବରେ ବିଭୋର । ହୋଇ ଉଠୁଥୁଲେ, 
ତାଙ୍କର ଆଖୂ ଓ ମୁହଁ ଦିବ୍ଯହସରେ ଉଦ୍ବଭାସିତ ହୋଇ ଉଠୁଥୁଲା । ସେ ହାତମୁୂହ ହଲେଇ 
ମନକୁ ମନ କଥା କହୁଥୁଲେ । ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କର ଏହି ଅର୍ଲୋକିକ ଆଚରଣ ଦେଖୁ ଆନନ୍ଦରେ 
ଶିହରଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ । 

ସେ. ସାଧାରଣତଃ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପୁରୀଧାମରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥୁଲେ । କେଉଁ 
ଏକ ଦିବ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ସେହି କେତେଦିନ ବିତାଉଥୁଲେ ¦ କୌଣସି ଏକ ବର୍ଷର (୧୯୧୭) 
ଘଟଣା ସଂକ୍ଷେପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଲେହିଁ ତାହା ବୁଝାଯିବ । ମହାରାଜଙ୍କର ଆମନ୍ତ୍ରଣରେ ସ୍ନାନଯାତ୍ରାର 
ପୂର୍ବଦିନ ହରି ମହାରାଜ, ତାଙ୍କର ସେବକ, ଡଃ କାଞ୍ଜଲାଲ ପ୍ରଭୃତି ପୁରୀକୁ ଆସିଲେ | ସ୍ନାନଯାତ୍ରାଦିନ 
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ମହାରାଜ ଓ ହରି ମହାରଜ ସ୍ନାନ ଦର୍ଶନାନ୍ତେ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀସୁଭଦ୍ରା, 


୧. ପୁରୀଧାମରେ ମହାରାଜଙ୍କର ଅବସାନ କାଳ : 
ପୁରୀଧାମରେ ମହାରାଜଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନକାଳ : ୧୮୮୮ ଅଗଷ୍ଟର ଶେଷ ସପ୍ତାହରୁ ନଭେମ୍ବର - ପ୍ରାୟ ଚାରିମାସ ; 
୧୯୦୪ ନଭେମ୍ବର ରୁ-ଦୁଇମାସ ; ୧୯୦୬ ଜୁନ୍‌ ରୁ ଡିସେମ୍ର--ସାତମାସ ; ୧୯୦୭ ମେ ରୁ ୧୯୦୮ 
ଜାନୁଆରୀ - ନଅମାସ ; ୧୯୦୮ ଜୁନ୍‌ ରୁ ଅକ୍ଟୋବର ଚାରିମାସ ; ୧୯୦୯.ଜୁନ୍‌ ରୁ ୧୯୧୦ ଫେବୃୟାରୀ- 
-ନଅମାସ ; ୧୯ ୧୦ ଜୁନ୍‌ ରୁ ନଭେମର--ଛଅମାସ ; ୧୯୧୧ ମେ ରୁ ଡିସେମ୍ର--ସାତମାସ ; - ୧୯୧୫ 
ଏପ୍ରିଲ ରୁ ଡିସେମ୍ବର -ନଅମାସ ୧୯୧୭ ମେ ରୁ ନଭେମ୍ବର - ଛଅମାସ ; ୧୯୧୯ କେତେଦିନ ଏବଂ 
୧୯୨୦ ରେ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ । 


ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵର ବର୍ଣ୍ରାଳି ୨୮୧ 


ଶ୍ରୀବଳରାମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଓ ସ୍ପର୍ଶନ କରି ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହୋଇଗଲେ । ରାତିରେ ସମସ୍ତେ 
ଭକ୍ତିଭାବ ସହକାରେ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କଲେ; ଜୁନ ମାସ, ୨୦ ତାରିଖ ବୁଧବାର ନବଯୌବନ 
ଦିବସ । ଭକ୍ତ ସମାଗମରେ ମନ୍ଦିର-ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଉସ୍ବବ ମୁଖର । ମହାରାଜ ସଦଳବଳେ ଭୋର 
ଛଅଟାରେ ମନ୍ଦିରରେ ଉପସ୍ଥିତ । ସେ ତନ୍ମୟ ଭାବରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ ଦର୍ଶନ- ସ୍ପର୍ଶନ କଲେ । ପରଦିନ 
ରଥଯାତ୍ରା । ଶରୀର ଯେପରି ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ନହୁଏ, ସେଥୁପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଭାତ ଖାଇବାକୁ 
ନିଷେଧ କଲେ। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଖାଇବା ପିଇବା କାମ ଶେଷ କରି ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲୁଭ 
ମଠରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ । ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ଗୋଟାଏ ବେଳେ ତିନୋଟି ଯାକ ରଥ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା । 
ଚତୁର୍ଦିଗ ଜନାରଣ୍ୟ, ଏହା ଭିତରେ ହରି ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଚଦର ଖଣ୍ଡକ ଅଣ୍ଟାରେ ଗୁଡ଼ାଇ 
ଦୌଡ଼ିଲେ ରଥପାଖକୁ ଓ ରଥ ଦଉଡ଼ି ଧରିଲେ । ମହାରାଜଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦୁଇଜଣ ସେବକ 
ଯାଇ ହରି ମହାରାଜଙ୍କୁ ଭିଡ଼ ମଧ୍ଯରେ ରକ୍ଷା କରୁଥାଆନ୍ତି । ମହାରାଜ ନିଜେ ସେତେବେଳେ 
ଭାବରେ ବିଭୋର, ହାତ ଦୁଇଟି ଅଞ୍ଜଳି ବଦ୍ଧ, ଶରୀର ରୋମାଞ୍ଚିତ । ରଥ ନିକଟବର୍ତୀ ହେବାରୁ 
ମହାରାଜ ରଥ ଦଉଡ଼ି ଧରିଲେ ଏବଂ ଅଳ୍ପଦୂର ଯାଇ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ । ଏଭଳି ଭାବରେ 
ତିନୋଟି ଯାକ ରଥ ଟଣାହେଲା । ନବମୀ ଦିନ ସେ ତ୍ୟାଗୀ ଓ ଗୃହସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନେଇ 
ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ । ପୂର୍ବ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାଇ ଭୋଗର ମହାପ୍ରସାଦ ଗୋଟିଏ ଘରେ 
ସଜାଇରଖା ହୋଇଥଲା । ମହାରାଜ ଓ ହରି ମହାରାଜ ମାଟିରେହି ବସିପଡ଼ିଲେ । ଆଉ ସମସ୍ତେ 
ଚାରିପଟେ ବସି ଏକସଙ୍ଗେ ପରମାନନ୍ଦରେ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କଲେ ।` ଜୁନ ମାସ ୨୯ 
ତାରିଖ ପୁର୍ନଯାତ୍ରା । ଜ୍ଵର ହେବାରୁ ହରି ମହାରାଜ ଯାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ । ମହାରାଜ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ 
ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠକୁ ଯାଇ ରଥ ଓ ରଥୀ ଦଶନ କରିଥୁଲେ । ସେହି 
କେତେଦିନ ମହାରାଜ ଯେମିତି ଆନନ୍ଦ ସାଗରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଲେ । 

ଶଶି-ନିକେତନର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରୁ ସେ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକଦିନ ପ୍ରାତଃରୁ ଭକ୍ତି ନିଷ୍ଠାର 
ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚୂଡ଼ା ଦର୍ଶନ କରୁଥୁ୍‌ଲେ, ପ୍ରଣାମ କରୁଥୁଲେ; ବିଶେଷ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମନ୍ଦିର 
ଯାଇ ବିଗ୍ରହ ଦର୍ଶନ କରୁଥୁଲେ । ମହାରାଜ ଜଗନ୍ନାଥ- କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଦାସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ଭାବର 
ଆବେଶରେ ରହୁଥଲେ । ଦିନେ ଜନୈକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପରେ ସେ ଭାବାବେଶରେ 
ହାତ ହଲେଇ କହି ଉଠିଲେ, “ଦେଖ, ଦେଖ, ସବୁ ଚୈତନ୍ୟମୟ-- ସବୁ ଚୈତନ୍ୟମୟ !' ' 


୧. ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା : “ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ ମହାପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡାମାନେ ସଜେଇ 
ଦେଇଥୁଲେ, ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପଳାଶ ପତ୍ରରେ ଅନ୍ତ ଢଳାହେଲା ଓ ଆଉ ଗୋଟିଏରେ କାନିକା ପ୍ରସାଦ ଏବଂ 
କୁଡ଼ୁଆମାନଙ୍କରେ ଡାଲି ଏବଂ ଅନେକ ରକମର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଓ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଆଦି ରହିଥୁଲା । ମହାରାଜ ଓ ହରି 
ମହାରାଜ ମାଟିରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ । ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ତୁମେମାନେ ନିକଟରେ ବସ ।' ` ମହାରାଜ 
ଓ ହରି ମହାରାଜ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ତୁମେମାନେ ମଧ୍ଯ ଖାଅ । '' 
ମହରାଜଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରରେ ବସି ଖାଇବୁ ଏହା ଆମ କଳ୍ପନା ବାହାରେ ଥୁଲା । ସଙ୍କୋଚରେ ମୋ ହାତ: 
ଯାଉନଥୁଲା ମହାରାଜ କହିଲେ, “ଖା, ଏକାଠି ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଆନ୍ତି ।” ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଖାଇବାକୁ 


ଆରମ୍ଭ କଲୁ । ( ସ୍ଵାମୀ ମୁକ୍ତେଶ୍ଵରାନନ୍ଦ : ସୁନତିକଥା, ପୃ :୯୦) 


୨୮୨ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଅବିମୁକ୍ତପୁରୀ କାଶୀଧାମ ମଧ୍ଯ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ପ୍ରିୟ ତୀର୍ଥଭୂମି ।‹ ୧୯୨୧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ 
ସେ କାଶୀଧାମ ଆସିଥିଲେ । ଏହି ମହାତୀର୍ଥରେ ଏହା ହିଁ ଥୁଲା ତାଙ୍କର ଶେଷ ଆଗମନ । ସେହି 
ସମୟରେ ଦିନେ କହିଥିଲେ, ଏପରି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ମାହାମ୍ୟ୍‌ ଯେ, ଯେମିତି ୮096 ପାରି 
ହୋଇ ଆସିଲି, ସେମିତି ଗୋଟିଏ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଭବ କଲି-- କଣ ଆଉ କହିବି | ଶିଵ- କ୍ଷେତ୍ର ¬ 
ଶିବହିଁ ଗୁରୁ । ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଅନ୍ନଦେଇ ବାହାରର ଅଭାବ ଦୂର କରୁଛନ୍ତି, 
ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ବାବା ବିଶ୍ଵନାଥ ଧର୍ମ ହେଉଛନ୍ତି । ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦାଢ଼ିବାଲା ଜଣେ ଜ୍ୟୋତି ମୟ 
ପୁରୁଷ ଆସିଥ୍‌ଲେ । ସେ ଠାକୁରଙ୍କର କାଶୀ ମାହାମ୍ଭ୍ୟ ସବୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଥୁଲେ । ସେ 
ହେଉଛନ୍ତି ମହାକାଳ ଭୈରବ । ଠାକୁରଙ୍କର ଦେହଟା ସେତେବେଳେ ପଡ଼ିଥୁଲା । ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ 
ସେ ଆସି ଏଠାରେ ତିନି ବର୍ଷରୁ ଅଧକ କାଳ ଏହି ପୁଣ୍ୟଭୂମିରେ ଅତିବାହିତ କରିଥୁଲେ ।”” 
ସେ କହୁଥୁଲେ, “` ସ୍ଵୟଂ ବିଶ୍ବନାଥ ଏଠାରେ ଜୀବର ମନ୍ତ୍ରଦାତା ଗୁରୁ ।??' କାଶୀଧାମରେ ସେ 
କେବେହେଲେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଉନଥୁଲେ । 

୧୯୧୨ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଶିବ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ । ମହାରାଜ ପାଦରେ ଚାଲିଚାଲି ବିଶ୍ଵନାଥ 
ଦର୍ଶନରେ ଗଲେ-ଆଶ୍ରମର ଅନେକ ସାଧୁ-ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କଲେ । ମହାରାଜ 
ମନ୍ଦିର-ପ୍ରାଙ୍କଣରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଗମ୍ଭୀରଭାବ ଧାରଣ କଲେ । ସେ ଦେଖୂଲେ, ଝାଡୁଦାରମାନେ 
ମନ୍ଦିର ଅଗଣା ପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି । ସେ ଜଣକ ପାଖରୁ ଝାଡୁ ମାଗି ନେଇ ଅତି ଦୀନ ଭାବରେ 
ଅଗଣା ମାର୍ଜନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ଚେହେରାରେ ରାଜୋଚିତ ଆଭିଜାତ୍ୟର ଛାପ । ଭିତରେ 
ବୈରାଗ୍ୟ ଓ ଅହଂକାରଶୂନ୍ୟତାର ଦୀପ୍ତି - ଏହି ପଟଭୂମିରେ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦେଖୁ ସାଙ୍ଗ ଭକ୍ତଗଣ 
ଓ ତୀର୍ଥସେବୀଗଣ ମୁଗ୍‌ଧ ହୋଇଗଲେ । କିପରି ଅଭିମାନଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଦୀନ କାତର ଭାବରେ 
ମହେଶ୍ଵରଙ୍କର ଭଜନ ଓ ଆରାଧନାରେ ପ୍ରବୂତ୍ତ ହେବାକୁ ହୁଏ ସେ ନିଜେ ତାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ 
ଦେଖାଇଦେଲେ । ବାବା ବିଶ୍ଵନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସ୍ପର୍ଶନ କରି ଭାବ -ବିହ୍ଵଳ ମହାରାଜ ମାତା 
ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଚାଙ୍ଗ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ । ଜଗନ୍ମାତାଙ୍କର ରାଜରାଜେଶ୍ଵରୀ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରି ଭାବରେ 
ଆବିଷ୍ଟ ମହାରାଜ ଅଦ୍ଧନିମୀଳିତ ନୟନରେ ସିର. ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ । ତାଙ୍କର ଆଦେଶରେ 
ଆଶ୍ରମବାସୀଗଣ କାଳୀକୀତ୍ତ ନ ଆରମ୍ଭ ଳଲେ । ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାମ୍ମିକ ଭାବ 


୧. ସେ ୧୪୭୮।୧୯ ୧୫ ତାରିଖରେ ସ୍ଵାମୀ ଅଚଳାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଲେଖୁଥିଲେ, ' କାଶୀ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ତପସ୍ୟାର ସ୍ଥାନ... 
ଶେଷ ଜୀବନଟା କାଶ୍ରୀବାସ କରି ବିତାଇବି, ଏହା ବର୍ଭମାନ ମୋର ଇଚ୍ଛା । କାଶୀକଥା ମନେ ହେଲେ, ଆଉ 
କୌଣସି ବାଜେ କଥା ଭଲ ଲାଗେନାହିଁ । ବେଶୀ ଆଉ କଣ କହିବି ? ଏକାନ୍ତରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସି ଭଗଵତ୍‌- 
ପ୍ରେମରେ ଦିଭୋର ହୋଇ ରହିବା ହିଁ କାଶୀବାସର ଚରମ ଫଳ ।'” 

(ଉଦ୍‌ବୋଧନ, ଜ୍ୟେଷ ୧୩୩୭, ପୃଷଠା- ୨୩୨) 

୨- କାଶୀଧାମରେ ମହାରାଜଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ କାଳ : 

୧୮୮୯ ଡିସେମ୍ୃର--ଏକ ମାସ ; ୧୯୦୩ ମଧୁଭାଗରେ ଏକ ମାସ ¦ ୧୯୦୮ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତିନି ସପ୍ତାହ ; 
୧୯ ୧୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ୍ଦରେ ଏକ ମାସ ;¿ ୧୯୧୦ ଅକ୍ଟୋବର ରୁ ୧୯୧୧ ନଭେମ୍ବର - ପ୍ରାୟ ଏକବର୍ଷ ଦୁଇମାସ ; 
୧୯୧୨ ନଭେମ୍ବର ରୁ ୧୯ ୧୩ ଏପ୍ରିଲ--ଛଅ ମାସ ; ୧୯୧୩ ଅକ୍ଟୋବର ରୁ ୧୯୧୪ ନଭେମ୍ବର - ପ୍ରାୟ 
ଏକ ବର୍ଷ ଏବଂ ୧୯୨୧ ଜାନୁଆରୀର ମଧ୍ଯ ଭାଗରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ଯଭାଗ- ଦୁଇମାସ । ମୋଟ ପ୍ରାୟ ତିନି ବର୍ଷ 
ଦୁଇମାସ । 


ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵର ବର୍ଣ୍ରାଳି ୪ 


ଦର୍ଶନାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ମନରେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳାଇଦେଲା । ଜନମଣ୍ଡଳୀ ଥରେ କରୁଣାମୟୀ 
ବରାଭାୟା ଦେବୀ ଅନ୍ନପୂଣ୍ଠରାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କର 
ବରପୁତ୍ର “ ମହାରାଜଙ୍କୁ' - ମୁଖ ମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ନିଗ୍‌ଧଜ୍ୟୋତିଃ, ଚକ୍ଷୁରୁ ବହିଯାଉଛି ଆନନ୍ଦାଶ୍ର 
ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଆନନ୍ଦର ହିଲ୍ଲୋଳ ଖେଳୁଅଛି । ତୀର୍ଥ ସେବୀଗଣ ସ୍ଥାନ- ମାହାତ୍ମ୍ୟ କିଞ୍ଚିତ୍‌ 
ଆସ୍ବାଦନ କରି ତାର ସୁଖସ୍ମ,ତି ହୃଦୟ କନ୍ଦରରେ ସଯତ୍ନରେ ରଖୁ ଘରକୁ ଫେରିଲେ । 
୧୯୧୩ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ୍ରଦ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ୪ ତାରିଖର ଏକାଦଶୀ ତିଥ । ତ୍ୟାଗୀ ଓ ଗ୍ବହସ୍ଥ 
ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦଳ ନେଇ ମହାରାଜ ମହାତ୍ମା ତୁଳସୀଦାସଙ୍କର ସାଧନ ଭୂମିରେ 
ଅବସ୍ଥିତ ଥୁବା ସଙ୍କଟମୋଚନ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ । ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସମସ୍ତେ ଆସନ ଗ୍ରହଣ 
କରି ବିବିଧ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ସଂ ଯୋଗରେ ମଧୁର ରାମନାମ ସଂକୀର୍ଭନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ । ମଧ୍ଯସ୍ଥଳରେ 
ବସିଲେ ମହାରାଜ ¬ ଅଧରରେ ଦିବ୍ୟ ମଧୁର ହସ | କିଛିକ୍ଷଣ ପରେ ଦେଖାଗଲା ଜଣେ ପକ୍ସକେଶୀ 
ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଠାରେ ଆସି ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବସିଲେ ଓ ତନ୍ମୟ ଭାବରେ କୀଉନ ଶୁଣିବାକୁ 
ଲାଗିଲେ। ସୌମ୍ୟସୁନ୍ଦର ବୃଦ୍ଧଟି କିନ୍ତୁ କୀର୍ତନ ସମାପ୍ତିର ଠିକ୍‌ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଆସର ଛାଡ଼ି 
ଚାଲିଗଲେ । ଜମଜମାଟ କୀଉ୍ତନ କ୍ରମେ ଶେଷ ହେବାପରେ ମହାରାଜ କହିଲେ, ଏହି ବୃଦ୍ଧ 
ବ୍ରାହ୍ମଣର ବେଶରେ ସ୍ଵୟଂ ମହାବୀର ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ । ବିସ୍ମିତ ପୁଲକିତ କେତେଜଣ 
ସାଧୁଭକ୍ତ ଆଖପାଖରେ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧଟିକୁ କେହି ଦେଖୁବାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ ।' 
ବ୍ରଜେଶ୍ଵରଙ୍କର ଲୀଳାସ୍ଥଳୀ ବୃନ୍ଦାବନଧାମକୁ ମହାରାଜ ଅତି ଆପଣାର ମନେ କରୁଥିଲେ । 
ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କ ଘୁଙ୍ଗୁଂର ଧ୍ଵନି ସଦାସର୍ବଦା ଅନୁରଣୀତ ହେଉଥୁଲା, 
ବୃନ୍ଦାବନଧାମରେ ଗମୋପୀବଲ୍ଲଭଙ୍କୁ ନିତ୍ୟଲୀଳା ଭାବଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରି ସେ ସହଜଭାବରେ 
ଆନନ୍ଦ ବିହ୍ଵଳ ହୋଇ ପଡୁଥୁଲେ । ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଥୁ୍‌ଲେ, “ମା ଦେଖେଇଥୁଲେ 
ର।ଖାଲ ସତ୍ୟରେ ଓ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରଜର ରାଖାଲ ।'” ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ବିଶେଷ 
ଲୀଳବିଳାସଭୂମିରେ ମହାରାଜ, ମନେହୁଏ, ତାଙ୍କ ସ୍ଵବରୂପର କିଞ୍ଚିତ ଆଭାସ ପାଉଥୁଲେ, ସେହି 
କାରଣରୁ ଏହି ଦେବସ୍ଥାନ ତାଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରିୟ ଥୁଲା । ପ୍ରଧାନତଃ ସାଧନ ଭଜନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ 
ନେଇ ମହାରାଜ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଚାରିମାସ ବୃନ୍ଦାବନରେ ବାସ କରିଥୁଲେ ।` 
ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ଘଟଣାବଳୀ ପ୍ରାୟ ଅଜ୍ଞାତ । ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି 
ଘଟଣା ଜଣାଯାଏ ସେଥୁରୁ ଅଧ୍ଯାମତ୍ବଭାବରେ ସମ୍ପକ୍ତ ବ୍ରଜମଣ୍ଡଳରେ ସାଧକମାନଙ୍କର କେତେ 
ରକମର ଆନନ୍ଦବିଳାସ ହେଉଥଲା ତାର କିଛି ପରିମାଣରେ ଧାରଣା କରିହେବ । 


୧. ବୁନ୍ଦାବନରେ ମହାରାଜଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ କାଳ : 
୧୮୮୪ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତିନିମାସ ; ୧୮୯୦ ଜାନୁଆରୀର ଶେଷ ସପ୍ତାହରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର-ଆଠମାସ ; ୧୮୯୩ 
ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଅଗଷ୍ଟ ୨୨ରୁ ଜୁନ୍‌- ଦଶମାସ ; ୧୮୯୪ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ୍ଦ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହରୁ ୧୮ ୯୫ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ୍, 
ଜାନୁଆରୀ - ପାଞ୍ଚମାସ ; ୧ ୯୦୩ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ନଭେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ¬ ଦୁଇମାସରୁ କିଛ ଅଧ୍କ 


ଦିନ-- ମୋଟ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଚାରିମାସ । 


୨୮୪ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ରାସଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ମହାରାଜ ଲାଲାବାବୁଙ୍କର କୁଞ୍ଜଳୁ ଗଲେ ଏବଂ ଦେଖୁଲେ ଯେ 
ରାସମଞ୍ଚର ସମ୍ମୁଖରେ ନୃତ୍ୟଗୀତର ଆସର ଜମିଛି । ମଞ୍ଚ ନିକଟରେ ବସିଥୁଲେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ 
ବାବାଜୀ; ସେ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତରେ ଆହ୍ବାନ କରି ନିଜ ପାଖରେ ବସାଇଲେ । ନୂତ୍ଯ- 
ଭଜନାଦି ସମୟରେ ମଧ୍ଯ ବାବାଜୀ ଏକାଗ୍ରଚିତ୍ତରେ ମାଳା ଜପ କରୁଥୁଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ 
ଵସି ମହାରାଜ ତନ୍ମୟ ହୋଇ ଭଜନ ଶୁଣୁଥୁଲେ । ହଠାତ୍‌ ବାବାଜୀ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ମାଳାର 
ମେରୁଟିକୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଲଲାଟରେ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ--ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗ ପୁଲକିତ 
ହୋଇ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୋଇଗଲା । ଜପାନ୍ତେ ପ୍ରତିଥର ବାବଜୀ ସେହିପରି ମାଳାଟିର ମେରୁକୁ 
ସ୍ପର୍ଶ କରାଇଲେ, ରୋମାଞ୍ଚିତ ଦେହରେ ମହାରାଜ ଗଭୀର ଅନ୍ତର୍ମୁଖ ହୋଇ ଆନନ୍ଦ- ସାଗରରେ 
ଭାସିବାକୁ ଲାଗିଲେ । 

ମହାରାଜଙ୍କର ସାଧନ-ସିଦ୍ଧ ଜୀବନବୀଣା ଦିବ୍ୟଭାବ ଧାରଣ କରିବାକୁ ସଦାସର୍ବଦା 
ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହୁଥୁଲା । ଦେବଭାବରେ ଅନୁରଞ୍ଜତ ମନ ନେଇ ସେ ତୀର୍ଥସେବା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ; 
ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜୀବନବୀଣାରେ ସ୍ଵଭାବବଶତଃହି ଦିବ୍ୟ ସୁରତାନ ଝଙ୍କୃତ ହେଉଥୁଲା । 
୧୯୦୮ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗୁରୁଭ୍ରାତା ସ୍ଵାମୀ ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାପନାରେ ମହାରାଜ ରାମେଶ୍ବର 
ଦଶନ କଲେ । କ୍ଷେତ୍ରବିଧ୍‌ ଅନୁଯାୟୀ ମା ପର୍ବତବର୍ଵି ନୀଙ୍କୁ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ପୂଜା ଓ 
ଭୋଗରାଗାଦି ନିବେଦନ କରି ଦ୍ଵାଦଶ ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ପରିତୋଷ ସହକାରେ ଭୋଜନ କରାଗଲା । 
ମହାରାଜଙ୍କର ପ୍ରେରିତ ବିଲ୍ଵପତ୍ର ଆଦି ପାଇ ବେଲୁଡ଼ ମଠରୁ ସ୍ବାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମାନ୍ଦ୍ରାଜରେ 
ଥୁବା ସ୍ଵାମୀ ରାମକୃଷ୍ଣାଙ୍କୁ ଲେଖୁଲେ, “ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାରାଜଜୀଙ୍କର ପ୍ରେରିତ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀରାମେଶ୍ବର 
ଜୀଉଙ୍କର ବିଭୂତି, ବିଲ୍ଵପତ୍ର ଓ କୁଙ୍କୁମ ଆମେମାନେ ନେଇ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କଲୁ ଓ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ 
ବିତରଣ ମଧ୍ଯ କଲୁ । ମହାରାଜଜୀ ଯ଼େ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ ଦର୍ଶନ କରି ପରମ ଆ ନନ୍ଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି, 
ସେଥୁରେ ଆମେମାନେ ଅତିଶୟ ପ୍ରୀତ ହେଲୁ । ... ବହୁସ୍ଥାନ ଦର୍ଶନ ନ କରେଇ ତୁମେ 
ବୁଛ୍ିମାନର କାମ କରିଛ । ଶ୍ରୀଶ୍ରୀପ୍ରଭୁ ପଶୁଶାଳାରୁ କେବଳ ସିଂହ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିଥୁଲେ । 
ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ିବା-ଓହ୍ଲାଇବାରେ ମହାରାଜଙ୍କର କଷ୍ଟ ହୁଏ !' ' 

ଏହାର କିଛିଦିନ ପରେ ମହାରାଜ ମୀନାକ୍ଷୀଦେବୀ ଓ ସୁନ୍ଦରେଶ୍ଵର ମହାଦେବ ଦର୍ଶନ 
କରିବା ପାଇଁ ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦଜୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଧୁବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ମଦୁରାରେ 
ପହଞ୍ଚିଲେ । ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ଜରିବାକୁ ଯିବାଦିନ ସକାଳେହିଁ ସେ ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦଜୀଙ୍କୁ କହିଲେ, 
“ମନରେ କେମିତି ଗୋଟାଏ ଅପୂର୍ବ ଭାବ ଆସୁଛି, ଯେମିତି କିଛି ଗୋଟିଏ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି । 
ସେ ମୀନାକ୍ଷୀଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଦେବୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ 
ଶ୍ରଦ୍ଧାପ୍ଲ ତ ଚିତ୍ତରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ । ସହସା ସେ ଏକ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଭାବରେ ବିହ୍ସଳ 
ହୋଇ ଭାବସମାଧ୍୍‌ରେ ମଗ୍ନ ହେଲେ; ତାଙ୍କର ବାହ୍ୟସଂଜ୍ଞା ଲୁପ୍ତ ହେଲା । ନିକଟରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ 
ଥୁବା ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦଳୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଦେହ ଧାରଣ କରି ରହିଲେ । ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ପରେ 
ମହାରାଜ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲେ । ଏହି ସମୟରେ ମନ୍ଦିରରେ ସେବାକାର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ବନ୍ଦ ରହିଥୁଲା । 
ଦେବୀଦର୍ଶନାର୍ଥ ଗଣ ଦେବୀଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ଯରେ ଦେବୀ-ଲୀଳା ସନ୍ଦର୍ଶନ କରି ଧନ୍ୟ ହେଲେ । 
ପରେ ମହାରାଜ କହିଥୁଲେ, ' “ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରର ବିଗ୍ରହ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲି, ଦେଖୁଲି 


ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ସର ବର୍ଣ୍ରାଳି ୨୮୫ 


ଜଗନ୍ମାତାଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଯେପରି ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି-_ସେଥ୍ପାଇଁ 
ସଂଜ୍ଞାହୀନ ହୋଇ ପଡ଼ିଥୁଲି |”? 

୧୯୧୪ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମହାରାଜ ସଦଳବଳେ କାଶ୍ରୀରୁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ 
ଗମନ କଲେ ଓ ପାଞ୍ଚଦିନ ତନ୍ମୟ ଭାବରେ ଝୁଲଣଲୀଳା ସନ୍ଦର୍ଶନ କଲେ । ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ 
ଦଳର ସାଧୁବ୍ରହ୍ମଚାରୀଗଣ ହନୁମାନଗଡ଼ ମନ୍ଦିରରେ ରାମନାମ ସଂକୀର୍ତନ କଲେ । କୀର୍ଭନ 
ଆସରରେ 4୍ଧାନତନ୍ମୟ ମହାରାଜଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ 
କରିଥୁଲା । ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଏକ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ 
ଭଜନଗାନ ଶୁଣୁଥୁଲେ, ସେ ଏପରି ତନ୍ମୟ ହୋଇ ଛିଡ଼ାହୋଇଥିଲେ ଯେ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାରିବର୍ଷଣରେ 
ମଧ୍ଯ ତାଙ୍କର ତନ୍ମୟତା ହ୍ରାସ ପାଇଲା ନାହିଁ । ପ୍ରକୃତରେ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ତୀର୍ଥ ସେବା 
କରିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦୀପନା ଦ୍ଵାରା ହୃଦୟ ଅନୁପ୍ରାଣୀତ ହୁଏ । 

ଭାରତବର୍ଷର ଦକ୍ଷିଣପ୍ରାନ୍ତରେ ଅବସ୍ଥିତ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ମହାରାଜ ୧୯୧୬ 
ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯାଇଥୁଲେ । ସେ ସାତଦିନ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଦିନର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ 
ଦେବୀ- ବିଗ୍ରହ ଦର୍ଶନ କରି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଥୁଲେ । ସେ ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ଭାବରେ 
ଆବିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ । ସେଠାକାର ମନ୍ଦିରରେ କଷଟି ପଥରରେ ଖୋଦେଇ କରାହୋଇଛି 
ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ମାତାଙ୍କର ବାଳିକା ମୂର୍ରି । ଶ୍ଵେତ ଚନ୍ଦନରେ ଚର୍ଚିତ ଅଙ୍ଗରାଗରେ ଆନନ୍ଦମୟୀ ମା'ଙ୍କର 
ରୂପମାଧୁରୀ ଦର୍ଶନ କରି ସେ ବିଦହ୍ଵଳ ହୋଇପଡୁଥଲେ । ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଗ୍ରହ ସମୁଖରେ 
ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଅଳ୍ରକ୍ଷଣ ଜପ କରି ସେ ଭାବାବିଷ୍ଟ ହୋଇ ପଡୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ 
ବାଳକଭାବ ଫ୍ରୁଟି ଉଠୁଥୁଲା । ସେ ଛୋଟ ବାଳକ ପରି ଜଗନ୍ମାତାଙ୍କ ସହିତ କଥା କହୁଥାଆନ୍ତି ଓ 
ଗୋଟିଏ ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବ୍ୟଭାବ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଉଥାଏ । କୌଣସି କାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ 
କରି ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ଯ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତେ ହର୍ଷୋତ୍‌ ଫୁଲ୍ଲ ହେଉଥ୍ଲେ । ମାନ୍ଦ୍ରାଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତନ 
କରି ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ବଣ୍ଠନା କରି କହିଥୁଲେ, ' ‹ କନ୍ୟାକୁମାରୀରେ ମୋର ଭିତରଟା 
ଯେମିତି ହସରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା - ଆଠ ଦଶ ବର୍ଷର ଝିଅ, ଖୂଲିଖୂଲି କରି ହସୁଛି । ଭାରୀ 
ସୁନ୍ଦର ମୂରି - ଅପୂର୍ବ, ଜୀବନ୍ତ !'”? 

୧୯୧୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ୨୪ ତାରିଖ, ମହାରାଜ ଦକ୍ଷିଣଦେଶର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ତୀର୍ଥ 
ତିରୁପତିକୁ ଗମନ କଲେ । ବାଲାଜୀ ଭେଙ୍କେଟେଶ୍ବର ବିଗ୍ରହ ପ୍ରଥମଦିନ ଦର୍ଶନ କରିବା ସମୟରେ 
ସେ ଭାବଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଲେ ଯଦିଓ ଶ୍ରୀଵାଲାଜୀ ବିଷ୍ଣୁବିଗ୍ରହ ରୂପେ ଅଚ୍ଚିତ ହୋଇ ଥାଆନ୍ତି, 
ତଥାପି ତାହା ବାସ୍ତବିକ ଏକ ଦେବୀ ମୂଭି । ମହାରାଜଙ୍କର ସଙ୍ଗୀମାନେ ପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆଦି 
କରି ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ମହାରାଜଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହିଁ ସତ୍ୟ । ପ୍ରଥମେ ସେହି ବିଗ୍ରହ ଦେବୀମୂରି 
ରୂପେ ପୂଜା ଗ୍ରହଣ କରୁଥୁଲେ । ମହାରାଜ କହିଥୁଲେ ଯେ ତିରୁପତି ମହାଜାଗ୍ରତ ଚୈତନ୍ୟମୟ 
ସ୍ଥାନ । ସେଠାରେ ସେ ସାତଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ। ବାଲାଜୀଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ 
ଯେତେବେଳେ ଅଞ୍ଚଜାଳିବଦ୍ଧ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭାବର ଆବେଶରେ 
ତାଙ୍କର ଦେହ ଇଷତ୍‌ କମ୍ପିତ ହେଉଥୁଲା, ଏବଂ ସେହି ଭାବର ଆବେଶ ସାରାଦିନ ଧରି ରହୁଥିଲା | 


୨୮୬ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ମହାପୁରୁଷଗଣ ମନୁଷ୍ୟର ଭାବ ଓ ଦୈବ-ଭାବର ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଭାବ ଅବଲମ୍ବନ 
କରି ତୀର୍ଥସେବାଦି କରିଥାଆନ୍ତି । ବହୁ ସାଧକଙ୍କର ସାଧନ ଭଜନରେ ପବିତ୍ରୀକୃତ ତୀଥ ସ୍ଥାନ 
ବ୍ୟତୀତ ପୂଜା- ମନ୍ଦିର ଓ ଉସ୍‌ବ- ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ବିଷୟ । 
ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ମହାରାଜ ଅପୂର୍ବ ଦିବ୍ୟଭାବରେ ବିଭୋର ହେଉଥୁଲେ । ତାଙ୍କର ନରଦେହରେ 
ଦୈବଲୀଳା ଦେଖ୍‌ ଉପସ୍ଥିତ ଭକ୍ତବୂନ୍ଦ ଏକ ଅନୁଭୂତ ଆନନ୍ଦ ଆସ୍ଵାଦନ କରୁଥୁଲେ । ସେମାନଙ୍କର 
ମନ ମଧ୍ଯ ବେଳେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ଭାବଭୂମିକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେଉଥୁଲା । ତାଙ୍କ ଭଳି ମହାଜନ ଯଥାର୍ଥରେ 
ଚଳମାନ ତୀର୍ଥ । ସେ ଯେଉଠାକୁ ଯାଉଥୁଲେ, ଯେଉଁଠି ରହୁଥୁଲେ, ସେଠାରେ ପବିତ୍ରତା, 
ଅନ୍ତମୁଖୀତା ଓ ଭଗବଦୂଭାବନାର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥଲା । ତଦୁପରି ଉସ୍‌ବ- ଅନୁଷ୍ଠାନାଦି 
ଯେ ଅଧ୍କତର ଦିବ୍ୟ- ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ସେଥୁରେ ଆଉ ସନ୍ଦେହ କଣ ? 

୧୯୧୪ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର କଥା । କାଶୀ ଅଦ୍ଧୈତାଶ୍ରମରେ ଶ୍ୟାମାପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା । 
ସାରାରାଚି ପୂଜା ଓ ହୋମ ଚାଲିଲା । ରାତ୍ରିଶେଷରେ ପୂଜାସ୍ଥଳୀ ପ୍ରାୟ ଜନଶୂନ୍ୟକ ସେହି ସମୟରେ 
ଆଶ୍ରମର ଅଧ୍ଯକ୍ଷ ଚନ୍ଦ୍ର ମହରାଜ ଦେଖୁଲେ, ମହାରାଜ ଆସି ପ୍ରତିମା ସମ୍ମୁଖରେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇ 
ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି । ତାପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କୃତାଞ୍ଜଳୀପୁଟରେ, “ହେ ମା ଦୟାମୟୀ, ମା ¬ 
କୃପାକର, କରୁଣାମୟୀ' ଇତ୍ୟାଦି କହି ଭାବରେ ତନ୍ମୟ ହୋଇ ମହାରାଜ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଜଗନ୍ଜମାତାଙ୍କ 
ନିକଟରେ ବାଳକ ଭଳି କେତେ ରକମର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କି 
ମନୋହର ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ! 


ସେହି ସମୟରେ କାଶୀରେ ତୁରୀୟାନନ୍ଦଜୀ, ଶି ବାନନ୍ଦଳୀ, ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀ ଓ ଅଦ୍ଭୁତାନନ୍ଦଜୀ 
ଉପସ୍ଥିତ ଥୁଲେ । ପରଦିନ ବାରଟା ବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମାବାସ୍ୟା ଥୁବା ହେତୁ ପ୍ରାତଃରେ ପୂଜା ଓ 
ଭୋଗରାଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା । ଭୋଗପରେ ଆରତ୍ରିକ ଆରମ୍ଭ ହେବାବେଳେ ମହାରାଜଙ୍କର 
ଆଦେଶରେ ଅମ୍ବିକାନନ୍ଦ ହେର ହର - ମନମୋହିନୀ, କେ କହେରେ କଳାଝିଅ, ଭଜନଟି ଆରମ୍ଭ 
କଲେ । ଉପସ୍ଥିତ ଭଲ୍ଲବୂନ୍ଦ ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ । ସମବେତ କଣ୍ଠରେ ଭଜନଟି ଜମି 
ଉଠିଲା- ହଠାତ୍‌ ଦେଖାଗଲା, ମହାରାଜ ଚାମର ହସ୍ତରେ ଦେବୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଳେତାଳେ 
ମଧୁର ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଭାବତରଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ବବେଳିତ କରିପକାଇଲା, ଅନ୍ୟମାନେ 
ମଧ୍ଯ ନୃତ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଲେ । ମହାରାଜ ଭାବାବେଶରେ ଢଳିଢଳି ପଡୁଥ୍‌ଲେ । ମନୋରମ 
ସେହି ଦୃଶ୍ୟଂମାଧୂରୀ । ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଆରତ୍ନକ ହେବ।ପରେ ସମସ୍ତେ 
' ସର୍ବମଙ୍ଗଲମାଙ୍କେଲ୍ଯେ... ଇତ୍ୟାଦି” ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେତେବେଳେ ମହାରାଜଙ୍କର 
ବାହ୍ୟଜ୍ଞାନ ଆସିଲା । 

୧୯୧୧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବେଲୁଡ଼ ମଠରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥୁ ଉସ୍୍‌ବରେ ଶ୍ରୀମାଙ୍କର 
ସମ୍ବର୍ଦନା ନିମନ୍ତେ ତୋରଣ ସଜା ହେଲା । ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଆସି ଚାଲିଚାଲି ପହଞ୍ଚୁବାପରେ 
ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ସାଲୁ କପଡ଼ା ବିଛାଇ ଦିଆଗଲା। ଶ୍ରୀମା ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ମଧ୍ଯ ଦେଇ 
ଚାଲିଚାଲି ଆସିଲାବେଳେ ମହାରାଜ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ବାରରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଠାକୁର ଘରକୁ 
ଯିବାବେଳେ ସିଡ଼ି ନିକଟରେ ପୂଜକ ସ୍ଵାମୀ ଆତ୍ମାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ କପୂର ଆଳତୀ କଲେ । 


ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵର ବର୍ଣ୍ରାଳି ୨୮୭ 


ସେବକମାନେ ମହାରାଜଙ୍କୁ ରେଶମୀ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇ ଦେଇଥୁଲେ; ଆନନ୍ଦିତ ବାଳକ ଭଳି ସେ 
ମଠପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବୁଲୁଥୁଲେ । ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ଏଗାରଟା ବେଳେ ଆନ୍ଦୁ ଳର କାଳୀ- କୀର୍ଭନଦଳ 
ଗୀତ ଆରମ୍ଭ କଲେ | କୀତ୍ତନ ଜମି ଉଠିଲାବେଳେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ ପାଶରେ 
ଆବଦ୍ଧ କରି, କୀତ୍ତନ ସ୍ଥଳୀକୁ ନେଇଗଲେ । ସେତେବେଳେ ଗୀତ ଚାଲିଥୁଲା- “ଆଉ କିଆଁ 
ମନ ଏ ସଂସାରେ' | ସେ ଭାବାବିଷ୍ଟ ହୋଇ ଗୀତତାଳ ସଙ୍ଗେ ଅନୁପମ ନୁତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ । 
ଭାବ ଗଭୀର ହେବାରୁ ସେ ଢଳି ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ସ୍ଵାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଦେହ 
ଧାରଣ କଲେ । ବାହାରର ଜ୍ଞାନ ଯମାରୁ ନାହି, କିନ୍ତୁ ସର୍ବାଙ୍ଗ ତାଳେ ତାଳେ ନୃତ୍ୟର ଭଙ୍ଗିରେ 
ଝୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା । ତାଙ୍କୁ ଆସରରୁ ମଠଗୃହର ତଳଘରକୁ ଅଣାଗଲା, ସ୍ଵାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦ 
ପ୍ରଭୂତି ନାନାଭାବରେ ଚେଷ୍ଟାକଲେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମତେ ତାଙ୍କ ଭାବର ଉପଶମ ହେଲାନାହିଁ ।° 
ଅନେକ ସମୟ ବିତିଗଲା । ସେ ଜଡ଼ବତ୍‌ ବସି ରହିଲେ । ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ 
ସମ୍ବାଦ ଦେଲେ । ସେ ମହାରାଜଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିଛି ପ୍ରସାଦ ପଠାଇଦେଲେ । ଗୁରୁଭ୍ରାତାଗଣ ସେହି 
ପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଧରି ଉଚ୍ଚସ୍ଵବରରେ ଅନେକ ଡକାଡ଼କି କଲେ; କିନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥାର କୌଣସି 
ପରିବତ୍ତନ ହେଲାନାହି । ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସମ୍ବାଦ ଦେବାରୁ ସେ ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟରେ 
ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଏବଂ ମହାରାଜଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ବାହୁମୂଳକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ମଧୁରସ୍ଵରରେ ଡାକିଲେ, 
“ଏ ରାଖାଲ, ପ୍ରସାଦ ଦେଇଛି, ଖାଅ ।”” ମହାରାଜଙ୍କ ଯେମିତି ଚମକି ଉଠିଲେ । ସେ ଚାହିଁ 
ଦେଖୂଲେ ଯେ ମା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି; ତାଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗ ରୋମାଞ୍ଚୁତ ହୋଇଗଲା । 
ସେ ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ପାଦବନ୍ଦନା କଲେ । ଶ୍ରୀମା ଚାଲିଯିବା ପରେ ମହାରାଜ ପ୍ରସାଦ ସେବନ 
କଲେ; ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଲେ । 


୧୯୦୮ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ୍ଦ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ୨୪ ତାରିଖ । ମହାରାଜଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଭଗିନୀ 
ଦେବାମାତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଇଭ୍‌ ଉତ୍ସବରେ ଆୟୋଜନ କରିଥୁଲେ। ସ୍ବାମୀ ରାମକୂୃଷ୍ଣକାନନ୍ଦ ଓ 
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ମହାରାଜ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ସହରରେ ଭଗିନୀଙ୍କ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ । 
ସୁସଜ୍ରିତ ବେଦୀ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ଦେବମାତା ବାଇବେଲ୍‌ରୁ ଦେବଶିଶୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମବୃତ୍ତାନ୍ତ 
ପଢ଼ିଲେ। ତାଙ୍କର ପାଠ ଶେଷହେବାପରେ ଗୋଟିଏ ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର 
ହେଲା। ସେ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ବଣ୍ଠନା କରିଛନ୍ତି, ““ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ସ୍ଵାମୀବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ 
ପଡ଼ିଲା। ସେ ସ୍ଥିର ଅପଲକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବେଦୀ ଉପରକୁ ଅନାଇ ରହିଥୁଲେ, ଅଧରରେ ହସ, 
ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତୀତ ହେଲା, ତାଙ୍କର ମନ କେଉଁ ଭାବଭୂମିରେ ବିଚରଣ କରୁଅଛି । ଉପସ୍ଥିତ ଥୁବା ସବୁ 
ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ନିର୍ବାକ୍‌ ହୋଇ ବସି ରହିଲେ । କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ କି ତାଠାରୁ କିଛି ସମୟ ପରେ 
ମହାରାଜଙ୍କ ମନ ବାହ୍ୟ ଜଗତକୁ ଫେରି ଆସିଲା । ସେ ଯଥାବିଧୂ ଅନୁଷ୍ଠାନଆଦି ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ 


୧. କଥିତ ଅଛି ଶ୍ରୀମା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥୁଲେ : ' “ ଦେଖୁଲି ଠାକୁର ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ବରେ ଯେମିତି ରାଖାଲର ହାତ ଧରି 
କୀର୍ଭନରେ ନାଚନ୍ତି ସେମିତି କରି ଥରେ ସମ୍ମୁଖରେ ଥରେ ପଶ୍ଚାତ୍‌ରେ ଯାଇ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ସେତେବେଳେହ 
ବୁଝି ପାରିଥିଲି ରାଖାଲ ବହୁଦିନ ପରେ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଏହି ଭାବରେ ନୃତ୍ୟ କରି ତାଙ୍କର ଅଦର୍ଶନର 
ବିରହ ସହି ପାରିବ ନାହିଁ । ଉଦ୍ବୋଧନ, ୭୨ ବର୍ଷ, ୯ ସଂଖ୍ୟା ପୃ : ୪୬୬-୪୬୭ 


୨୮୮ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଇଙ୍ଗିତ ଦେଲେ ।” ଉତ୍ସବ ସମାପ୍ତି ପରେ ବାହାରର ଭକ୍ତଗଣ୍ଠ ପ୍ରସାଦସେବନ କରି ଚାଲିଗଲାପରେ 
ମହାରାଜ, ସ୍ଵାମୀ ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦଜୀ ପ୍ରଭୂତି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବାକୁ ବସିଲେ । ମହାରାଜ 
କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ““ଭଗିନୀ, ଆଜି ତୁମ ଘରକୁ ଆସି ଖୁବ୍‌ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଛି ।''” ଭଗିନୀ 
ଦେବମାତା କହିଲେ, “ଏ କ'ଣ ସ୍ଵାମୀଜୀ, ଆପଣଙ୍କର ଆଗମନରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ 
କରୁଛି ।?” ମହାରାଜ ପୁନରାୟ କହିଲେ, “ତୁମେ ବୁଝି ପାରିଲ ନାହିଁ । ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁ 
କୃପାଲାଭ .କରି ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି । ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବାଇବେଲ୍‌ ପାଠ କରୁଥିଲ, ସହସା 
ଯିଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନୀଳରଙ୍ଗର ଆଲଖାଲ୍ଲା ପିନ୍ଧି ବେଦୀସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ । ମୋ ସଙ୍ଗରେ 
ତାଙ୍କର କିଛିସମୟ କଥାବାର୍ତା ମଧ୍ଯ ହେଲା । କେତେ ପବିତ୍ର ସେହି ମୁହୂର୍ତଗୁଡ଼ିକ !”” ° ଉପସ୍ଥିତ 
ବ୍ୟ୍ତିଗଣ ଏଇ ଅପାର୍ଥୁବ ଅଭିଜ୍ଞତା ଶ୍ରବଣ କରି ବିସ୍ମୟରେ ପୁଲକିତ ହେଲେ । 

ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ, ପୂଜାପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ, ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମହାରାଜଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଦର୍ଶନ, 
ଭାବ-ତନ୍ମୟତା ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ-ଜୀୀବନର ସବୁ ସାଧାରଣ ଘଟଣାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏହିସବୁ 
ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ଓ କାଳ ବ୍ୟତୀତ ସହଜଭାବରେ ଥାଇ ମହାରାଜ ଅଲୌକିକ ଜଗତସଙ୍ଗେ 
ସର୍ବଦା ଯେମିତି ଯୁକ୍ତ ହୋଇରହୁଥୁଲେ । କେତେଟିକିଏ ଉଦ୍ଦୀପନାରେ ମଧ୍ଯ ତାଙ୍କର ମନ 
ବାହ୍ୟଜଗତର ଲୌକିକ ରୀତିନୀତିର ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିଦେଉଥୁଲା, ତାଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ବରେ ଦିବ୍ୟ 
ଭାବର ଆ ନନ୍ଦ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଉଥିଲା, ନିମ୍ନ ବର୍ଣ୍ରନାରୁ ତାହା ବୁଝିହେବ । 

ଭଗିନୀ ଦେବମାତା ତାଙ୍କ ରଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି । ମାନ୍ଦ୍ରାଜ 
ମଠରେ ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତି ସମୟରେ ହଲ୍‌ଘରର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତରେ କମ୍ବଳ ଉପରେ ବସି 
ମହାରାଜ ଠାକୁରଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଅ।ରତି ଦେଖୁଥୁଲେ । ହଠାତୁ ଦେଖାଗଲା ମହାରାଜଙ୍କ ଶରୀର 
ନିଶ୍ଚଳ, ନୟନ ଯୁଗଳ ମୁଦିତ, ଓଷଠରେ ଦିବ୍ୟ ହସ ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ିଗରେ ଗୋଟିଏ ମଧୁର ପରିବେଶ 
ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦଜୀଙ୍କ ନିକଟରୁ କିଛିସମୟ ପରେ ଦେବମାତା ଶୁଣିଲେଯେ, ମହାରାଜ 
ସମାଧ୍ଵସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଜନୈକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶୀଙ୍କର ବିବରଣୀରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଦିନେ 
ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦଜୀଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ସାନୁନୟ ଅନୁରୋଧରେ ମହାରାଜ ଭାବରେ ଉଦ୍ବବେଳିତ 
ହୋଇ କମ୍ଞପିତ କଳେବରରେ ନିଜହସ୍ତରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରତି ସଂକ୍ଷେପରେ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ । ମନୋହର 
ସେଇ ଦୃଶ୍ୟର ସ୍ମ ତି ଯେ ଭକ୍ତଜନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ୍‌ ବସ୍ତୁ ଏଥୁରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । 

୧୯୧୯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପୌଷ ମାସରେ ଶ୍ରୀମା କାଶୀରେ ଭକ୍ତ କିରଣ ଦତ୍ତଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ 
କରୁଥୁଲେ । ସେବାଶ୍ରମରୁ ମହାରାଜ ଆସି ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଖବର ନେଉଥୁଲେ । ଦିନେ ସେ ଆସି 
ତଳଘରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅଗଣାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଗୋଲାପ-ମା ଉପର 
ବାରଣ୍ଡାରୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ କହିଲେ, ““ରାଖାଲ ! ମା ପଚାରୁଛନ୍ତ, ଆଗେ ଶକିପୂଜା କରାହୁଏ 
କାହିଁକି ??? ମହାରାଜ ସହାସ୍ୟ କହିଲେ, .' ' ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେ ବ୍ରହୁଜ୍ଞାନର ଚାବି | ମା କୃପା 
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ବାକ୍ତିତ୍ଵର ବର୍ଣ୍ରାଳି ୨୮୯ 


କରି ଚାବି ଦ୍ଵାରା ଦ୍ଵାର ନ ଖୋଲିଲେ ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ । ଏହି କଥା କହି ସେ ଗୀତ ଆରମ୍ଭ 
କଲେ, 
ଶଙ୍କରୀ ଚରଣେ ମନ ମଗ୍ନ ହୋଇ ରହରେ । 
ମଗ୍ନ ହୋଇ ରହରେ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଘୁଞ୍ଚାଅରେ ॥ ଇତ୍ୟାଦି 
ଗୀତ ଗାଉଗାଉ ମହାରାଜ ବାଳକ-ଭାବରେ ଆମ୍ହରା ହୋଇ ନୁତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ | 
ଶ୍ରୀମା ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଓ ବିସ୍ମୟରେ “ରାଖାଲ ରାଜାର” ଖେଳ ଦେଖୁବାକୁ 
ଲାଗିଲେ । ଗୀତ ଶେଷରେ ସେ ହୋ ହୋ କରି ହସି ଦ୍ରୁତପଦରେ ଚାଲିଗଲେ । କେଉଁ 
ଭାବରାଜ୍ୟରେ ଯେ ସେ ରହୁଥଲେ ତା ଆମେ ବୁଝିନପାରି, କେବଳ ଘଟଣାମାତ୍ର ଶୁଣି ମୁଗ୍‌ଧ 
ହେଉ । 
ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ଥୁଲେ ତାଙ୍କ ଗାର ସମ୍ପର୍କୀୟ ପିଉସୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିଚିତ ଭାନୁ 
ପିଉସୀ । ମହାରାଜ ଦିନେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଆସି ଘର ଅଗଣାରେ ପିଉସିଙ୍କୁ ଦେଖୁବାକୁ 
ପାଇଲେ । ରଙ୍ଗରସିକ ମହାରାଜ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପିଉସୀଙ୍କ ସହିତ ନାନାରକମର ଥର୍ଟାତାମସା 
ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ । ରସିକା ଭାନୁପିଉସୀ ମଧ୍ଯ ହାରିବାର ପାତ୍ର ନୁହେଁ । ସେ ହାତ ହଲେଇହଲେଇ 
ଗୋଟଏ ବାଳଗୋପାଳ ବିଷୟକ ଗୀତ ଆରମ୍ଭ କଲେ ¬ 
କଳା ବିଲେଇ କିଏ ପୋଶିଛି ଏ ପଡ଼ାରେ 
ତୁମେ ଧରି ଦିଅ ମୋ ଲଳିତେ ।|...... 
ଦହି ଖାଇଛି, ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିଛି, ମୁହଁ ପୋଛିଛି କନ୍ଥାରେ । 
ଏହି ଗୀତ ଶୁଣି ମହାରାଜଙ୍କର ରଙ୍ଗରସ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ସେ କୃଷ୍ଣଭାବରେ ଆବିଷ୍ଠ 
ହୋଇପଡ଼ିଲେ, ଦୁଇ ନୟନରୁ ଅଶ୍ରୁ ଅବିରତ ଝରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ତାଙ୍କର ପୋଷାକ ଓଦା 
ହୋଇଗଲା । 
ଏହି ଘଟଣାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଶ୍ରୀମା ଭାନୁପିଉସିଙ୍କୁ ପରେ କହିଲେ, ‹ ପିଉସି, ତୁମେତ 
ସାମାନ୍ୟ ନୁହଁକ_ ଯେଉଁ ରାଖାଲ ମହାସାଗର, ତା'ଭିତରେ ତୁମେ ଆଲୋଡ଼ନ କରିଦେଲ | ` 
ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମ୍ଡିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା । ସ୍ଥାନ ବେଲୁଡ଼ ମଠ, ମହାରାଜଙ୍କ ଘର । 
କାଳୀପୂଜାର ପରଦିନ . ସକାଳ ଓଳି । ରାମଲାଲ ଦାଦା ଉପସ୍ଥିତ ଥଲେ । ମହାରାଜ କହିଲେ, 
ଆସ ଦାଦା, ଆଜି ସାହେବୀ କାଏଦାରେ ମା 'ଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରାଯାଉ | ଦୁଇଜଣଯାକ 
ଚେୟାରରେ ବସି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଲେ । ହଠାତ ମହାରାଜଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି 
ପାଖରେ.ଉପସ୍ଥିତ ଥୁବା ସୁଗାୟକ ଅମ୍ବିକାନନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା । ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଅମ୍ରିକାନନ୍ଦ 
ଗୀତ ଆରମ୍ଭ କଲେ¬ । 
ଢଳି ଢଳି କିଏ ଆସେରେ ଗଳିତ ଚିକୁର ଆସବ ଆବେଶେ ... ଅଳ ସମୟ ପରେ 
ଦେଖାଗଲା ମହାରାଜ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସିରହିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳଯାଏ ମୁଖ ମଧ୍ଯରେ ଖଣ୍ଡେ ଲୁଚି- 


୧. ସ୍ବାମୀ ଗମ୍ଭୀରାନନ୍ଦ : ଶ୍ରୀମା ସାରଦାଦେବୀ, ପୃ : ୬୭୨ | 


୨୯୦ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


- ବଦନମଣ୍ଡଳରେ ଆନନ୍ଦାଶୁ ଝରି ପଡୁଛି, ମଝିରେ ମଝିରେ ଅସ୍ୁଟ ସ୍ବରରେ 'ମା' ' ମା” କହୁଛନ୍ତି | 
ଅପରୂପ ମନୋମୁଗ୍ଧକର ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଯେ ଦେଖୁଛି ସେହିଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଛି । 

ସ୍ଥୂଳ ଜାଗତିକ ବ୍ୟାପାରରେ ମହାରାଜଙ୍କର ବହୁଦର୍ଶିତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚମକ୍କ୍ଟତ କରିଅଛି । 
ତଦତିରିକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ଯ ତାଙ୍କର ଭୂୟୋଦର୍ଶନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିସ୍ମିତ କରେ, 
ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାତ ନୂତନ ଜଗତର ସନ୍ଧାନ ଦିଏ । ଲୌକିକ ଓ ଅଲୌକିକ ରାଜ୍ୟ 
ମଧ୍ଯରେ ତାଙ୍କର ଥୁଲା ଅବାଧ ସ୍ଵଚ୍ଛନ୍ଦ ଗତିବିଧ୍‌ । ଗୁରୁଭ୍ରାତା ସ୍ଵାମୀ ବିଜ୍ଞାନାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ 
ଲେଖୁଛନ୍ତି, ‹ `ଦେବଦେବୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ କହୁଥୁଲେ ଯେ, ସେମାନେ ସତଚ୍ୟସତ୍ୟହି ଅଛନି, 
କଳନାର କଥାନୁହେଁ । ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ୍‌ ଦର୍ଶନ କରୁଥୁଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା 
କହୁଥୁଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଶୁଣୁଥୁଲେ ।”” ମହାରାଜଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ମଧ୍ଯ ଶୁଣିବାକୁ 
ମିଳେ, ସେ କହିଛନ୍ତି, ‹ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ଅଛି- ଏସବୁ କଥାର କଥା ବା ୮୦୮୬୫॥୮/- 
ନୀତିରକ୍ଷା ପାଇଁ ନୁହେଁ । ସତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷର ବିଷୟ, ଉପଲବ୍‌ଧ୍ର ବିଷୟ | 
ତାଙ୍କଠାରୁ ସତ୍ୟ ଆଉ କିଛିନାହିଁ ।”” ° ମହାରାଜଙ୍କ ଭଳି ସତ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟାଗଣଙ୍କ ବିବୃତି ମଧ୍ଯରେ ଥାଏ 
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶନନନିତ ସତ୍ୟର ଦୃଢ଼ତା ଓ ଉପଲବ୍‌ଧୁ ଜନିତ ଶୁଦ୍ଧ- ଜ୍ଞାନର ଅଭେଦ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଯାହା 
ଦ୍ବାରା ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ୍‌ ଶ୍ରୋତାର ମନରୁ ସଂଶୟ ଦୂର ହୁଏ । ସଂଶୟୀ ଭକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, “ ' ମହାରାଜ, 
ଠାକୁର କ'ଣ ଏବେବି ଅଛନ୍ି ?'? ମହାରାଜ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦିଅନି, ଦେଖୁଛି ତୋର ମୁଣ୍ଡ 
ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି । ଆମେ ଘରଦ୍ବାର ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆଜୀବନ ଏହି ଭାବରେ ପଡ଼ିରହିଛୁ 
କଅଣ ପାଇଁ ? ସେ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି ।”? ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ““ ଆପଣମାନେ ବର୍ତମାନ ଠାକୁରଙ୍କୁ 
ଦେଖୁବାକୁ ପାଆନ୍ତି 77? କରୁଣାମୟ ମହାରାଜ ଉତ୍ତର ଦିଅନି, “‹ସେ ଯେତେବେଳେ ଦୟାକରି 
ଦେଖାଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦେଖୁପାରେ । ତାଙ୍କର ଦୟା ହେଲେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ 
ଦେଖୂପାରିବେ ।”? ? ଅନନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ଭାବର ଇତି କରାଯାଏ ନାହିଁ । ମହାରାଜ 
କୁହନ୍ତି, ସାଧକ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣି ଗୋଟିଏ ରୂପରେ ବୁଝେ, ସାଧନା କରି ଅନ୍ୟରୂପରେ 
ବୁଝେ, ପୁଣି ସିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ଅନ୍ୟରୂପରେ ବୁଝେ | ଏହି ନିତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ 
ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି କାଳୀ, କୃଷ୍ଣ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ମୂର୍ି । ଏହିସବୁ .ରୂପ ଯେ ଯଥାର୍ଥରେ ବିଦ୍ୟମାନ, 
ତାହା ସେ ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ।” 

ଅନ୍ତର୍ମୂଖ ମହାରାଜ ପ୍ରାୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନାନା ଦେବଦେବୀ ଦର୍ଶନ କରୁଥୁଲେ । 
ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାତ୍ତା କରୁଥୁଲେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥୁଲେ । ଅଧ୍ନକାଂଶ 
ସମୟରେ ସେ ଭାବଚକ୍ଷୁରେ ଏହିସବୁ ଦିବ୍ୟଦର୍ଶନାଦି କରୁଥୁଲେ, ପୁଣି ସାଧାରଣ ଜାଗତିକ 
ଭୂମିରେ ରହି ମଧ୍ଯ ତାଙ୍କର ଅନୁରୂପ ଦର୍ଶନାଦି ହେଉଥୁଲା । ଜଡ଼ ଓ ଚୈତନ୍ୟର ଯେଉଁ ବିଭାଗ 
ଆମେ କଳ୍ପନା କରୁ, ମହାରାଜଙ୍କର ଚେତନଭୂମିରେ ତାହା ଲୁପ୍ତ ହୋଇ ଏକାକାର ହୋଇଯାଇଥୁଲା । 


୧. ଧର୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗେରେ ସ୍ଵାମୀ ବହୁାନନ୍ଦ, ପୃ : ୫୧ | 
୨. ଧର୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗେରେ ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ପୃ : ୫୬ | 
୩. ଧର୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗେ ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ପୃ : ୨୫ 
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ଲୌକିକ ଓ ଅଲୌକିକ ଜଗତମଧ୍ଯରେ ସେ ଥିଲେ ଭାବ ସେତୁ । ତାଙ୍କର ଦର୍ଶ ନାଦିକୁ ଅବଲମ୍ବନ 
କରି ଆମେ ଅଲୌକିକ ରାଜ୍ୟର ଖବର ପାଉ, ସେହି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର ବିଶ୍ବାସ ଦୃଢ଼ 
ହୁଏ ଓ ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ଓ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥାଉ । 

ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟରୁ ଜଣାଯାଏ, ଦେବତା ବହୁ ପ୍ରକାରର । ତାଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ବିଭିନ୍ନ 
ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଅଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରୁ କେହିକେହି ସାଧକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଆନ୍ତି । ପୁଣି 
ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର କେହି ସୃକ୍ଷ୍ମଭାବରେ ଭୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସାଧକର ସୃକ୍ଷ୍ମ ମନକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି 
ତାକୁ ବିପଥଗାମୀ କରନ୍ତି । ପୁଣି ଆଉ ଏକପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଧର୍ମପ୍ରାଣ 
ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମପଥରେ ନାନାଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଆନ୍ତି । ମହାରାଜଙ୍କର ସୃକ୍ଷ୍ମ ଵିଷୟ- 
ଅନୁଭବ-ସକ୍ଷମ ମନରେ ରାଡ଼ାର (୮ଞ୦ଥ୮) ଭଳି ଅଲୌକିକ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଆଦି 
ଏପରିକି ଭୂତ- ଭୌତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ଯ ଧରା ପଡ଼ିଥୁଲା । 

ପୁରୀରେ ଶଶୀ-ନିକେତନର ବାରଣ୍ଡାରେ ମହାରାଜ ବସିଥିଲେ | ସେଠାରେ ଉପସିତ 
ଥୁଲେ ମୁନ୍‌ସିଫ୍‌ ବିହାରୀଲାଲ ସରକାର ଓ ଅନ୍ୟ କେତେଜଣ ସାଧୁଭକ୍ତ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ । 
ହଠାତ୍‌ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ମନୋରମ ସୁଗନ୍ଧ ପାଇଲେ କିନ୍ତୁ ନିକଟରେ କୌଣସି ଫ୍ରୁଲଗଛ ନ 
ଥୁଲା, ପବନ ମଧ୍ଯ ନଥୁଲା | ସେହି ସୁଗନ୍ଧ ବିଷୟରେ ମହାରାଜଙ୍କ ଦୃଷ୍ି ଆକର୍ଷଣ କରାହେବାରୁ 
ସେ କହିଲେ, '“ଯେତେବେଳେ ଦେବତାଗଣ ଶୂନ୍ୟପଥରେ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ 
ଏହିପରି ସୁଗନ୍ଧରେ ଦିଗ ଚହଟାଇ ଦିଅନ୍ତି ।”? 

ପୁରୀରେ ଅଟଳବିହାରୀ ମୈତ୍ର ମହାଶୟଙ୍କର ଘରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥଲା । 
ମହାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆରତି ପରେ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା । ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ମହାରାଜ 
ବସିଥୁଲେ, ତନ୍ମୟଭାବରେ ଭଜନ ଶୁଣୁଥୁଲେ । କେତେଜଣ ସାଧୁ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଭଦ୍ରଲୋକ 
ଉପସ୍ଥିତ ଥୁଲେ । ଅକସ୍ମାତ୍‌ ଘର ଭିତରୁ ଏକ ଆଉ୍ଭନାଦ ଶୁଣାଗଲା । ଅଟଳବାବୁ ଅନ୍ଦରମହଲକୁ 
ଦୌଡ଼ିଗଲେ । କିଛି ସମୟପରେ ଫେରିଆସି ସେ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଯେ ଘରର ମହିଳାମାନେ 
ଭଜନ ଶୁଣୁଥିଲେ, ହଠାତ୍‌ ଲାଲ୍‌ରଙ୍ଗର କସ୍ତା-ଧଡ଼ିର ଶାଢ଼ୀ ଓ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧି ଗୋଟିଏ ଅପରିଚିତୀ 
ରମଣୀ ସିଢ଼ି ଦେଇ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ସେମାନଙ୍କର ସାମ୍‌ନାରେ ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଉପରେ ଅନେକ 
ଖୋଜା ଖୋଜି କରି ମଧ୍ଯ କାହାକୁ ବି ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ । ସବୁ ଶୁଣି ମହାରାଜ ହସି ହସି କହିଲେ, 
“ଏହା ବୁଝିପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ଏହି ଶୁଭଦିନରେ ଭଜନ ହେଉଛି ଓ ସମସ୍ତେ ଏକାଗ୍ରମନରେ 
ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି- ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ମହାମାୟାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଏ ଆସିପାରେ?” ` 
ମହାରାଜଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଭଜନ ଖୁବ୍‌ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଚାଲିଲା । 

କାଶୀ ସେବାଶ୍ରମରେ ଥୁବା ସମୟରେ ମହାରାଜ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳରେ ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ 
ସମ୍ମୁଖରେ ଥବା ତୃଣାଚ୍ଛାଦିତ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଗୋଟିଏ ଖଟିଆରେ ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇଘଣ୍ଟା ଶୟନ କରୁଥ୍ଲେ । 
ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ବେଲଗଛ ଥଲା । ସେହି ଗଛଟିକୁ ଦେଖାଇ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାବଧାନ 


୧. ସ୍ବାମୀ ଶଙ୍କରାନନ୍ଦଜୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ପ୍ରାପ୍ତ । 


୨୯୨ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


କରି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯେପରି ସେହି ଗଛଟି କେହି ନଷ୍ଟ ନ କରନ୍ତି ବା ଗଛର ପତ୍ର ନ 
ଛିଡ଼ାଚି । ସେ କହୁଥୁଲେ, ' ` ସେହି ବେଲଗଛରେ ଜଣେ ସୃକ୍ଷୁଦେହୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ କାହାର ଅନିଷ୍ଠ 
କରନ୍ତି ନାହିଁ ।”' ` 

୧୯୨୧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ୍ଦରେ ମହାରାଜ କାଶୀ ଅଦ୍ଵୈତାଶ୍ରମରେ ଥିବା ସମୟର ଆଉ ଏକ 
ଘଟଣା । ରାତିରେ ଖାଇସାରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ମହାରାଜଙ୍କର ସେବକ ଫେରୁଛନ୍ତି । ସିଡ଼ି 
ଦେଇ ଉଠିଲାବେଳେ ଚାନ୍ଦ ଆଲୁଅରେ ଦେଖୁୂଲେ, ସିଡ଼ିର ଶେଷ ପାହାଚରୁ ଉଠି ଦେହରେ 
ଚାଦର ଘୋଡ଼େଇ ଲମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଲୋକ, ବେଶ୍‌ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା, ମହାରାଜଙ୍କ ଘର ଆଡ଼କୁ 
ନଯାଇ ଛାଚର ପାଖଦେଇ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା । ସ୍ଵାମୀ ବିଶୁଦ୍ଧାନନ୍ଦ ସେତେବେଳେ ମହାରାଜଙ୍କ 
ଘରେ ଥଲେ । ମହାରାଜଙ୍କ ସେବକର ଡାକ ଶୁଣି ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ । ସେବକ ତାଙ୍କୁ 
ପଚାରିଲେ ଯେ, କୌଣସି ଲୋକ ମହାରାଜଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥୁଲେ କି ନାହିଁ । ନାସ୍ତିବାଚକ 
ଉତ୍ତର ଶୁଣି ସେବକ ଚିନ୍ତିତ ହେଲେ । କିଛି ସମୟପରେ ସେବକ ମହାରାଜଙ୍କ କୋଠରୀକୁ 
ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ““ତୁ ଜିତେନକୁ ଡାକୁଥିଲୁ କାହିକି ?? ସେବକ ଘଟଣାଟିକୁ 
ବିଷଦ ରୂପେ କହି ପଚାରିଲେ, ““କାଶୀରେ ତ ଭୂତ ନ ଥାଏ, ଏଇଟା ତାହାହେଲେ କଅଣ 
ଦେଖୁଁଲି ?”” ମହାରାଜ ହସିହସି କହିଲେ, ““ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ବାହାରକୁ 
ବାହାରିଛି ଦେଖୁଲି ସେହି ସୂକ୍ଷ୍ମଦେହୀକୁ | ଏମାନେ ଦେବ ସ୍ଥାନରେ ସୃକ୍ଷ୍ମଦେହରେ ଥାଆନ୍ତି; 
ସାଧନ-ଭଜନ କରି ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରନ୍ତି !”' ? 

ରାୟ ଅତୁଳପ୍ରସାଦ ରାୟଚୌଧୁରୀ ତାଙ୍କର ସ୍ମତି କଥାରେ ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ବଣ୍ଠନା 
କରଛନ୍ତି । ମହାରାଜ ସ୍ଵାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଓ ଅନ୍ଯ କେତେଜଣ ସାଧୁଙ୍କ ସହ ଢାକାରେ ୯ ନଂ 
ଟ୍ରେନିଂ କଲେଜ୍‌ ରୋଡ଼୍‌ର ଘରେ ବାସ କରୁଥିଲେ । ସେମାନୈ ଜମିଦାର ରାୟ ସାରଦାପ୍ରସାଦ 
ରାୟଚୌଧୁରୀଙ୍କର ଅତିଥ । ସାରଦାବାବୁଙ୍କର ଭାତ୍ରୁଷ୍ଣୁତ୍ର ଦିନେ ମହାରାଜଙ୍କ ପଦସେବା କରୁଥିଲେ । 
ସେତେବେଳେ ମହାରାଜ ତାକୁ ପଚାରିଲେ, “'ପାଖଘରେ ତୁମର ଗୋଟିଏ କକାପୁଅ ଭାଇ 
ଅଫିମ ଖାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି କି ୧?” ମହାରାଜଙ୍କର ମୁଖରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ଅତୁଳପ୍ରସାଦ 
ଅବାକ୍‌ ହୋଇଗଲେ । ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ, କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସାରଦାବାବୁଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର 
ସୌରେନ୍ଦ୍ରପ୍ରସାଦ ସେହି ଘରେ ଅଫିମ ଖାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି ? କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ ତାହା ଜାଣିଲେ 
କେମିତି ? ମହାରାଜ ତାକୁ ଆଶ୍ଵସ୍ତ କରି କହିଲେ, ' ' ପିଲାଟା ସରଳ ଥୁଲା, ଆମ୍ମହତ୍ୟା କରିବା 
କାରଣରୁ ଶାନ୍ତି ପାଉ ନ ଥୁଲା । ଯା ହେଉ, ଦୁଃଖ କରନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା କରିବା କଥା ତା ପାଇଁ 
କରିଦେଇଛି ।”' ଏହି ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ସାରଦାବାବୁ ଓ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବହୃତ ଶାନ୍ତି ପାଇଲେ । 
ମହାରାଜଙ୍କ ଆଦେଶରେ ତାଙ୍କର ମୃତ ପୁତ୍ରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୟାଧାମରେ ପିଣ୍ଡଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା 
କରିଥୁଲେ | 


୧. ସ୍ଵାମୀ ଶଙ୍କରାନନ୍ଦଜୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ପ୍ରାପ୍ତ । 
୨. ସ୍ବାମୀ ନିର୍ବାଣାନନ୍ଦଜଢୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ପ୍ରାପ୍ତ । 


ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵର ବଣ୍ଟ୍ରାଳି 5 


ଏହିପରି ବହୁ ଘଟଣା ମହାରାଳଙ୍କର ଜୀବନୀରୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଇପାରେ । ଏହିସବୁ 
ଘଟଣାରୁ ଧାରଣା କରିହୁଏ, ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ ଅଲୌକିକ ରାଜ୍ୟରେ ମହାରାଜ୍ଚ କିପରି ସ୍ଵଚ୍ଛନ୍ଦ 
ଭାବରେ ବିହାର କରୁଥୁଲେ । 

ମହାରାଜଙ୍କର ସ୍ଵଭାବଜ ଅନ୍ତମୁଖୀ ମନ ଉଚ୍ଚ ଭାବଭୂମିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ସାନ୍ଵ୍ରିକ ବସ୍ତୁର ଅନୁସନ୍ଧାନ 
କରୁଥଲା । ଦେଖାଯାଏ ମହାରାଜଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଡଜଚ୍ଚାଙ୍ଗ ସଙ୍ଗାତ, ଭଜନ-କୀର୍ଚନ, ସବ- 
ସ୍ତୁତି-ପାଠ ଇତ୍ୟାଦିର ଏକ ମଧୁର ପରିବେଶ ସର୍ବଦା ରହିଥାଏ । ଭକ୍ତି ସୂତ୍ରକାର କହିଛନ୍ତି, ‹“ସ 
କୀତ୍ତ୍ୟମାନଃ ଶୀଘ୍ରମେବାବିର୍ଭବତ୍ୟନୁଭାବୟତିଚ ଭକ୍ତାନ୍‌ ।”?୧ ରଶ୍ଵରଙ୍କର ନାମଗୁଣ କୀଉ୍ତନ ଭକ୍ତର 
ଅତିପ୍ରିୟ। ଭଶ୍ଵରଙ୍କର ମହିମା କଣ୍ତରେ ଧାରଣ କରି ଭକ୍ତ ଆନନ୍ଦ ରସ ଆସ୍ଵାଦନ କରେ । 
ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁମଧୁର କଣ୍ଠ ଗାୟକବୃନ୍ଦମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା । ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହରେ 
ଶିଷ୍ୟସେବକଗଣ ଅନେକ କୀଉର୍ଭନ-ଭଜନ, ଉଳାଙ୍ଗ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ | ମହାରାଜଙ୍କ 
ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁକଣ୍ତ ନୀରଦ ମୁର୍ଶି ଦାବାଦର କାଶିମ୍‌ବଜାରକୁ ଯାଇ ଗୀତ ଶି ଖୂଥୁଲେ । ସୁବିଖ୍ୟାତ 
ଗାୟକ ରାଧକାପ୍ରସାଦ ଗୋସ୍ଵାମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାୟ ଆଠ ବର୍ଷକାଳ ସଂଙ୍ଗୀତ ସାଧନା କରିଥିଲେ । 
ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଛଡ଼ା ସେ ସମବେତ ସଂକୀତ୍ତନ ଆଦି 
କରିବାପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଉଥୁଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, କେତେବେଳେ 
ବା ସେ ନିଜେ ପଖଣଞ୍ତାଜ୍‌ ? ସଙ୍ଗତ କରୁଥୁଲେ । ମଠମିଶନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରାମନାମ 
ସଂକୀତ୍ତନ, କାଳୀକୀତ୍ନ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭଜନଗାନର ଯେଉଁ ପ୍ରଚଳନ ଦେଖାଯାଏ, ଏହାର 
ପ୍ରବତ୍ତକ ଓ ସଂଗଠକ ଥୁଲେ ନିଜେ ମହାରାଜ ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଥୁବଲେ 
ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଅମ୍ବକାନନ୍ଦ ( ନୀରଦ ମହାରାଜ ) । 

ମହାରାଜଙ୍ଟ ଶୈଶବକାଳରୁ କୀଉ୍ଉନ ଭଜନରେ ଅନୁରାଗ ଥଲା । ଭାବର ସମ୍ରାଟ ଠାକୁର 
ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରୁ ସେ ତାଳ, ଲୟ, ମୂହ୍ନା ଦ୍ବାରା ପ୍ରକାଶ- ଦ୍ୟୋତକ ସଙ୍ଗୀତର ଭାବକୁ 
ଧାରଣ କରିବାକୁ ଶିଖୂଥୁଲେ । ଯେଉଁ ଭାବଲହରୀ ରୂପରୁ ଅ ରୂପର ସନ୍ଧାନ ଦିଏ, ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରପଞ୍ଚ 
ମଧ୍ଯରେ ଦୃଶ୍ୟାତୀତ ପ୍ରପଞ୍ଚକାରର ଇଙ୍ଗିତ ଦିଏ, ସୁରଝଙ୍କାର ଦେଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ବସ୍ତୁ 
ଅର୍ଥାତ୍‌ ସେ ଯେଉ ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି ସେହିଦିଗକୁ ନେଇଯାଏ, ସେହିସବୁକୁ ମହାରାଜ 
ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଉଥଲେ । ଦିନେ ଜନୈକ ସଙ୍ଗୀତଶି{(୍ପୀ ମାର୍ଗ-ସଙ୍ଗୀତର ଆଳାପ କରୁଥୁଲେ । ମହାରାଜ 
ତନ୍ମୟ ଭାବରେ ତାହା ଶୁଣୁଥୁଲ୍ଲରେନ ଜନୈକ. ଭକ୍ତ .ଭକ୍ତି ମୂଳକ ଗୀତ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି 
ଅଭିଯୋଗ କଲା । ମହାରାଜ ବିରକ୍ତି ବୋଧ କରି କହିଲେ, “ ' ଶବଦ୍ଦବୃହ୍ମୁ-ଏହା ତୁ କଅଣ ଜାଣୁନା?” ' 
ସେ କହୁଥୁଲେ, ' “ବାହାରର ଗୀତ କିଛି ନୁହେଁ । ଭିତରେ ଏପରି ମଧୁର ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, 
ଯାହା ସବୁ ଶାନ୍ତି ଦିଏ । ନୀରବ ବିଶ୍ଵରେ କାହାର ବଇଁଶୀ ବାଜେରେ' ¬ ସେ ବଇଁଶୀର ମଧୁର 
ଧ୍ଵନି ହୃଦୟ- ବୀଣ୍ଢାରେ ଛଙ୍କାର ତୋଳିଲେ, ବାହାରର ସୁରସାଧନା ତୁଚ୍ଛ ବୋଧ ହୁଏ। ସେ 


୧. ନାରଦୀୟ ଭକ୍ତି ସୂତ୍ର, ୮୦ 
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୨୯୪ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ସହଜ ଅବସ୍ଥାରେ ସଙ୍ଗୀଚାଦିର ଆସର ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଜଣାଯାଏ ସାଧାରଣ 
ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ସଂଗୀତକୁ ବିଚାର କରୁ ନ ଥୁଲେ। ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ଵ ଭାବଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇଅଛି 
ତାଙ୍କ କଥୁବତ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ଵରର ଗୋଟିଏ ଘଟଣାରୁ । ସେ କହିଥୁଲେ, “ଦିନେ ଦ୍ଵିପହରେ ମୁଁ 
ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚବଟୀରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ପରମହଂସଦେବ ସେତେବେଳେ ଶବ୍ଦବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ 
ବିଚାର କରୁଥୁଲେ । ସେସବୁର ବିଚାର ଶୁଣୁଶୁଣୁ ଗଛରେ ବସିଥୁବା ପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ଯ ବେଦରେ 
ଯେଉଁସବୁ ଗୀତ ରହିଛି ସେସବୁ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ଶୁଣିଲି ।। ସଙ୍ଗୀତ ଥୁଲା ସେମାନଙ୍କର 
ଆଧ୍ଯାମ୍ମିକ ଜୀବନର ଅଙ୍ଗସ୍ଵରୂପ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ- ସଙ୍ଗୀତର ସଂଗତ ଭଳି | 

ମହାରାଜ ନିଜେ ସଂଗୀତ- ସାଧକ ନହେଲେ ମଧ୍ଯ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ସଂଗୀତର ବଡ଼ ସମଝଦାର 
ଥୁଲେ । ବରାହନଗର ମଠରେ, ଏପରିକି ପରବର୍ରୀକାଳରେ ମଧ୍ଯ ସ୍ଵାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦ ଠାକୁର ବା 
ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ଗୀତର ସ୍ଵର କେଉଁ ରାଗ ହେବ, ସେଥୁପାଇ ମହାରାଜଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପାଇବା 
ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥଲେ । ଏପରିକି ଏମିତି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ଯ ବିରଳ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଠାରେ ମହାରାଜ 
କୌଣସି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଵର ସଂଶୋଧନ କରିଦେଇଛନ୍ତି । କାଶୀଧାମରେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ 
କାଳରେ ଖ୍ୟାତନାମା ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଅଘୋରବାବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଦିନ ସକାଳେ ଅଦ୍ଧୈତାଶ୍ର ମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ 
ଗୀତ ଗାଉଥୁଲେ, ମହାରାଜ ତନ୍ମୟ ହୋଇ ଶୁଣୁଥୁଲେ | ସାଧକ ସୁର-ତାଳ ମାଧମରେ ହୃଦୟର 
ଆକୁଳତା ପରମେଶ୍ବରଙ୍କ ଶ୍ରୀପଦରେ ଅଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦାନ କରେ । ସେଥୁପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତ ପରମେଶ୍ବରଙ୍କର 
ଆରାଧନାର ଏକ ଅଙ୍ଗସ୍ଵରୂପ । ମହାରାଜଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଉପଦେଶ ““ସାଧନ .ଭଜନ ମନ କର 
ତାଙ୍କର ନିରନ୍ତର ।?--- ଏହାକୁ ଅଘୋରବାବୁ ସଙ୍ଗୀତ ଚର୍ଚ୍ଚା ମାଧ୍ଯମରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥୁଲେ । ଅମୀୟ 
କଣ୍ତ ଅଘୋରବାବୁଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣି ମହାରାଜ କହୁଥୁଲେ, ““ଆହା ! ଭଜନର .ଭାବ ଓ ସୁର 
ଯେମିତି ଏକାକାର ହୋଇଯାଇଛି ।”` 

ଢାକା ସହରରେ ସାରଦାରାୟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଗୃହରେ ଅବସ୍ଥାନ କାଳରେ ମହାରାଜଙ୍କ 
ପ୍ରୀତି ନିମନ୍ତେ ଦିନେ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ବାଦ୍ୟ- ବିଶାରଦଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆସର ବସିଲା । ସେଥ୍ରରେ 
ଭଗବାନ, ଇନ୍ଦ୍ରନାଥ ଓ ଶ୍ୟାମ ଏହି ତିନିଭାଇ ସୀତାର ବାଦକ, ଗାୟକ ଓ ଏସରାଜ- ବାଦକ 
ମହତାବ, ତବଲା ବାଦକ ଗୋଲାପ, ବିଖ୍ୟାତ ବଂଶୀବାଦକ ଆଫତାବୁଦ୍ଦୀନ ମିୟୀ ପ୍ରଭୂତି 
ଯୋଗ ଦେଇଥୁଲେ । ମହାରାଜ ଭଗବାନଦାସଙ୍କର ସୀତାର୍‌ ଓ ତବଲା ବାଦକ ଗୋଲାପର 
ଉଚ୍ଛ୍ଵସିତ ପ୍ରଶଂସା କଲେ । ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର- ସଙ୍ଗୀତ ଶେଷ ହେବାରୁ ମହାରାଜ ଏହା ବେଲୋୟାରୀ 
ସୁର ବୋଲି ଚିହ୍ନିତ କରିବାରୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଗଣ ମହାରାଜଙ୍କର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସୁରବୋଧ ଜାଣି ମୁଗ୍‌ଧ 
ହୋଇଗଲେ । ୧୯ ୧୬ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବତ୍ଦର ଆଉ ଏକ ଘଟଣା । ଦିନେ ସଂଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ନୀରଦ ମହାରାଜ 
'ଶଙ୍କରଂ ରାଗରେ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଗାଉଥୁଲେ | ପରେ ମହାରାଜଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସାକ୍ଷାତ୍‌ ହେବାରୁ 
ସେ କହିଲେ, “ନୀରଦ ଆଜି ବେହାଗଟି ବେଶ୍‌ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଲ !”” ଶଙ୍କରା- ଓ ବେହାଗ 
ମଧ୍ଯରେ ମାତ୍ରାରେ ସାମାନ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି । ଗାୟକ ବୁଝିପାରିଲେ ମହାରାଜଙ୍କର କାନରେ 
ଯେତେବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଛି ସେତେବେଳେ ଅବଶ୍ୟ କିଛି ପରିବର୍ତନ ହୋଇଛି । ପରେ ଭାବି 


୧. ଧର୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗେ ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ପୃ : ୧୭୭ | 


ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵର ବଣ୍ଟ୍ରୀଳି ୨୯୫ 


ସେ ଆବିଷ୍କାର କଲେ ଯେ, ଭୁଲରେ ଶଙ୍କରା ପରିବର୍ତେ ବେହାଗ ସୁରରେ ସେ ଗୀତଟି ଗାଇଥୁଲେ । 
ଏମତ ସୃକ୍ଷ୍ମଣ୍‌ଲା ତାଙ୍କର ସୁରଜ୍ଞାନ । ମହାରାଜ ଗୀତ ନ ଗାଇଲେ ମଧ୍ଯ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କର ମଧୁର 
କଣ୍ଠରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୀତର ପଦ ଭାବାବେଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥୁଲା । 

ସମବେତ କଣ୍ତରେ ଭଜନ-କୀତନ ଉପରେ ସେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ସ୍‌ ଦେଉଥିଲେ | ପ୍ରଥମଥର 
ଦକ୍ଷିଣଭାରତ ଭ୍ରମଣ କାଳରେ ସେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ରାମନାମ- ସଂକୀର୍ଭନ ଶୁଣି ମୁଗ୍‌ଧ 
ହୋଇଗଲେ । ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ବଙ୍ଗଳାଦେଶରେ ମଧ୍ଯ ଏଇ ସୁମଧୁର ରାମନାମ ପ୍ରଚାର 
କରନ୍ତେ । ଏହା ସଙ୍ଗରେ ତ୍ୟାଗ ଓ ଭକ୍ତିର ଆଦର୍ଶ - ଚରିତ୍ର ମହାବୀରଙ୍କର ପୂଜା ପ୍ରବର୍ତନ ପାଇଁ 
ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ଯ କଲେ । ମହାରାଜଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଅମ୍ବିକାନନ୍ଦ ନାମ-ରାମାୟଣ ସଂଗ୍ରହ କରି 
ସେଥ୍ରେ ସୁରଦେଲେ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଧୁବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ତାହା ଶି ଖାଇଲେ । ମହାରାଜ 
ନୀଳାଚଳଧାମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତନ କରିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଭକ୍ତିରସାପ୍ଲତ ରାମନାମ ଗାନ 
ପରିବେଶଣ କଲେ । ତୁଳସୀଦାସ-ରଚିତ ସ୍ତୋତ୍ର ଆଦି ସଂଯୁକ୍ତ କରି ୧୯୧୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ୍ଦରେ 
ବେଲୁଡ଼ ମଠରୁ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତିକା ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା । ୧୯୨ ୧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ୍ଦରେ ମହାରାଜଙ୍କର 
ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ସେଇ ସଂକୀଉଁଭନ ଭିତରେ ' “ଭୟହର ମଙ୍ଗଳ ଦଶରଥ ରାମ” 
ସ୍ତୋତ୍ରଟି ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବର୍ତମାନର ଆକାର ଧାରଣ କରିଛି । ପୁସ୍ତକଟିକୁ ବିନାମୂଲ୍ୟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ଯରେ ବିତରଣ କରାହୋଇଥୁଲା । ସେହି ପୁସ୍ତିକାର ଭୂମିକାରେ ମହାରାଜ “ନିବେଦନ'ରେ 
ଲେଖୁଥ୍ଲେ, ““ପୂଜ୍ଯପାଦ ଶ୍ରୀମଦ୍‌ ସ୍ବାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଜୀଙ୍କର ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ଥୁଲା, ବଙ୍ଗରେ 
ବ୍ରହ୍ମଚ ର୍ଯ୍ୟମୂର୍ଭି ଶ୍ରୀଶ୍ରୀମହାବୀରଙ୍କର ଉପାସନା ପ୍ରବଭିତ ହେଉ । ସେଥୁପାଇଁ ଆମେମାନେ ମଠରେ 
ଏହି ନାମ-ସଂକୀର୍ଭନର ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ମହାବୀରଙ୍କର ଆରାଧନାର ନିୟମ ପ୍ରବର୍ଭିତ କରିଛୁ । 
ଅନୁରୋଧ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ଯ ଏହାର ଅନୁବତ୍ତୀ ହେବେ । ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନପୂର୍ବକ 
ଭଗବତ୍‌ -ପ୍ରୀତିର ଅଧୂକାରୀ ହୋଇ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଧନ୍ୟ ଓ ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ, ଏହାହିଁ ହୃଦୟର 
ଅକ ପଟ ପ୍ରାର୍ଥନା ।”” 

ଗୁରୁଭ୍ରାତା ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ମହାରାଜ ଶେଷଥର ବାଙ୍ଗାଲୋର ଆସି “ ଶିବନାମ ସଂକୀର୍ଭନଂ 
ଶୁଣି ଖୁବ୍‌ ପ୍ରୀତି ଲାଭ କରିଥୁଲେ । ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ପ୍ରୀତି ପ୍ରଦ ସେହି ସଂକୀତ୍ତ ନ 
ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶ ଭକ୍ତ-ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଲାଭ କରୁ । ତାପରବର୍ଷ ବେଲୁଡ଼ ମଠରୁ ଆହୁରି ଏକ 
ପୁସ୍ତିକା ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା । ବଙ୍ଗଳା ୧୩୨ ୯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ୍ର ୨୯ ତାରିଖ ପୌଷମାସ ସ୍ବାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ 
ସେଇ ପୁସ୍ତିକାର ଭୂମିକାରେ ଲେଖ୍‌ଲେ, ' ମହାରାଜ ଗତବର୍ଷ ପୁନଃ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ଯକୁ ଯାଇଥୁଲେ 
ଏବଂ ଆମେମାନେ ଅନେକେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲୁ । ଏଥର ବାଙ୍ଗାଲୋର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଆଶ୍ରମରେ 
ଅବସ୍ଥାନ କାଳରେ 'ଶିବନାମ ସଂକୀତ୍ତନ” ଶୁଣି ମହାରାଜଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ 
ଆନନ୍ଦିତ ହେଲୁ । ମହାରାଜ ଇଚ୍ଛା କଲେଯେ, ଏହାମଧ୍ଯ ରାମନାମ- କୀରନ ଭଳି ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶରେ 
ପ୍ରଚାରିତ ହେଉ । ସେଥୁପାଇଁ ' ଶିବନାମ କୀଉ୍ନ” ମଧ୍ଯ ମୁଦ୍ରିତ ହେଲା । ଆମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା 
ବଙ୍ଗବାସୀ ନରନାରୀ ଏହାକୁ କୀଉ୍ତନ କରି ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ । 


୨୯୬ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଭକ୍ତିମୂଳକ ସଂଗୀତ ଭଳି ଭଗବଦ୍‌-ସ୍ତୁତିସ୍ତବ ମହାରାଜଙ୍କର ବଡ଼ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁଥିଲା | ପ୍ରତିଦିନ 
ହିଁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଶିଷ୍ୟ- ସେବକ ନିଦ୍ଦିଷ୍ଠ ସମୟରେ ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ତବସ୍ତୁତି ପାଠ 
କରୁଥିଲେ । ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଧନ-ଭଜନର ଅଙ୍ଗରୂପେ ନିୟମିତ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରିବାକୁ କହୁଥୁଲେ । 
ମହାରାଜଙ୍କର ସୁଲଳିତ କଣ୍ତରେ ସ୍ତବସ୍ତୁତି ମଧୁର ଆରାଧନାମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା । 
ସେ ସେବକମାନଙ୍କୁ ବଛା ବଛା ସ୍ତୋତ୍ର ଶିଖାଉଥୁଲେ । ସ୍ତୋତ୍ର ଆଦି କଣ୍ଠତସ୍ଥ କରିବାନିମନ୍ତେ ସେ 
ସାଧୁ ବ୍ରନ୍ନଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା କହୁଥୁଲେ । ଶ୍ରୀମଦ୍ବଭଗବଦୂ ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀଭଗବାନ କଥୁତ - 
ସତତଂ କୀଉଭ୍ତୟନ୍ତୋ ମାଂ ୟତନ୍ତଶ୍ଚ ଦୃଢ଼ବ୍ରତାଃ 
ନମସ୍ୟନ୍ତଶ୍ଚ ମାଂ ଭକ୍ତ୍ୟା ନିତ୍ୟଯୁକ୍ତା ଉପାସତେ । ` 
ଏହିବାଣୀର ଉଦାହରଣ ମହାରାଜଙ୍କ ନିଜ ଦିବ୍ୟଜୀବନ । ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ବ୍ରତରେ 
ଦୃଢ଼ନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ସଦାସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କୀର୍ତନ କରି ଭକ୍ତିପୂର୍ବକ ନମସ୍କାର ଆଦି 
ଦ୍ଵାରା ସଦାସମାହିତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି । ସେବକ ସ୍ବାମୀ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ 
ତାଙ୍କର ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଏକ ସ୍ମଚତି-ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି ! ୧୯୧୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ । ସେହି ସମୟରେ 
ମହାରାଜ ପ୍ରତିଦିନ ରାତି ପ୍ରାୟ ତିନିଟା ବେଳେ ଉଠି ବସୁଥୁଲେ । ତାଙ୍କୁ ତମାଖୁ ଦେଇ, ତାଙ୍କରି 
ଆଦେଶରେ ସେବକ ସ୍ଵର ଦେଇ ଆବୁଭ୍ି କରୁଥୁଲେ¬ 
ହରି ହରୟେ ନମଃ କୃଷ୍ଣ ଯାଦବାୟ ନମଃ । 
ଯାଦବାୟ ମାଧବାୟ କେଶବାୟ ନମଃ ॥ 
ଗୋପାଳ ଗୋବିନ୍ଦ ରାମ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ । 
ଗିରିଧାରୀ ଗୋପୀନାଥ ମଦନମୋହନ ॥ 
ଅର୍ଦଧ- ନିମୀଳିତ ନୟନରେ ମହାରାଜ ବସି ରହୁଥୁଲେ; କେତେବେଳେ ବା ଗଭୀର ଅନ୍ତମ୍ମୁଖ 
ହୋଇ ସେ ବାହ୍ୟଜ୍ଞାନ ହରାଉଥୁଲେ, ନଳଟି ମୁହଁରୁ ଖସି ପଡ଼ୁଥୁଲା | ଘରେ ଭାବ ଘନ ଆଧ୍ାମିକ 
ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥୁଲା । ସେହି ସମୟରେ କେତେବେଳେ କେମିତି ସ୍ଵାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀ 
ନୀରବରେ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମହାରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଯାଉଥୁଲେ ।” 
ମହାରାଜଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ଭକ୍ତ ଅଟଳବିହାରୀ ମୈତ୍ର ବତ୍ରିଶଖଣ୍ଡ ଉପନିଷଦ, ଗୀତା ଓ 
ଚଣ୍ଡୀ ଏକତ୍ର ସଂକଳନ ପୂର୍ବକ “ଶ୍ରୁତି ସାର ସଂଗ୍ରହ” ନାମରେ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଥୁଲେ ଏବଂ 
ତାହା ବିନାମୂଲ୍ୟରେ ବିତରଣ କରିଥୁଲେ । ସେହିପରି ଭକ୍ତ ବିହାରୀଲାଲ ସରକାର ମଧ୍ଯ ତାଙ୍କରି 
ପ୍ରେରଣାରେ ଗୀତା, ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର, ସାଂଖ୍ୟଦଶନ ପ୍ରଭୂତି ବିଖ୍ୟାତ ଧମଗ୍ରନ୍ଥ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର 
ବୁଝିଲାଭଳି ସରଳ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରି ପ୍ରକାଶ ଓ ବିତରଣ '` କରିଥୁଲେ । ଯେତେବେଳେ 
ସୁଯୋଗ ମିଳୁଥୂଲା ସେତେ ବେଳେହିଁ ମହାରାଜ ଶାସ୍ତ୍ରପାଠର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥୁଲେ ଏବଂ ନିଜେ 
ନିୟମିତ ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଥିଲେ । ପୁରୀରେ ତୁରୀୟାନନ୍ଦଜୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥୁଲାବେଳେ 
କେତେମାସ ଭାଗବତ- ପାଠ ଚାଲିଥିଲା । ସେମିତି କାଶୀରେ ଅବସ୍ଥାନ କାଳରେ ମହାରାଜଙ୍କର 


୧. ଗୀତା ୯।୧୪ | 
୨. ବ୍ରହ୍ଚାରୀ ଅକ୍ଷୟଚୈତନ୍ୟ : ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଲୀଳାକଥା, ପୃ: ୫୩ 


ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵର ବଣ୍ଠରାଳି ୨୯୭ 


ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଜନୈକ ସେବକ ଭାଗବତ ପାଠ କରୁଥୁଲେ ଏବଂ ତୁରୀୟାନନ୍ଦଜୀ ପ୍ରୟୋଜନ 
ସ୍ଥଳେ ବ୍ୟାଖା କରୁଥୁଲେ । ଶାସ୍ସ୍ର ନିଗୂଢ଼ ଅର୍ଥ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ରୂପପରିଗ୍ରହ କରିଅଛି 
ସେହିମାନେ ହିଁ ଶାସ୍ତ୍ରର ମର୍ମାର୍ଥ ଯଥାର୍ଥ ଉପଲବ୍‌ଧ କରନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ନିଃସୃତ ଶାସ୍ତ୍ର- 
ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବା ଟୀକା- ଟିପ୍ପଣୀ ଶୁଣିଲେ ମର୍ମାର୍ଥର ନୂତନ ଆଲୋକ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ । 


. ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଦ୍ଵେଦସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ମହାରାଜଙ୍କର ଭକ୍ତ ସତ୍ତାଟି ସାଧାରଣତଃ ବାଳକଭାବ 
ଅବଲମ୍ବନ କରି ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା । ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା । ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଡାକ୍ତର କାଞ୍ଜଲାଲ 
ଓ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଶରଚ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବତ୍ତ୍ୀ ମଠରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଲେ । ମଠର ପଶ୍ଚିମ ବାରଣ୍ଡାରେ 
ଗୋଟିଏ ବେଞ୍ଚ. ଉପରେ ମହାରାଜ ବସିଥୁଲେ । ସେମାନେ ଆସି ମହାରାଜଙ୍କର ପାଦ ବନ୍ଦନା 
କଲେ । ଶ ରତ୍ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମହାରାଜ ହଠାତ କହିଲେ, “ଚକ୍ରବର୍ତୀ, ତୁମେ ଠାକୁର ଓ 
ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର କେତେ ସ୍ତବଗାନ ରଚନା କରିଛ; କାହିଁ ମୋର ତ କୌଣସି ଗୀତ ରଚନା 
କରିନାହ ୧୬୧୮ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ନିବେଦନ କରି ଜଣାଇଲେ, ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ମଧ୍ୟ 
ଗୋଟିଏ ଗୀତ ରଚନା କରିଛି, ତେବେ ସବୁ ପଦ ଏବେ ମନେ ନାହିଁ । 

ମହାରାଜ: ଯାହା, ମନେ ଅଛି ତାକୁ ଗାଅ | 

ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ଗୀତ ଆରମ୍ଭ କଲେ- 

° କେ ତୁମେ ରାଖାଲ ରାଜା ନର ବେଶ ସାଜି 
ଆସିଛ ଗୁରୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଲକ ଆସନ ଛାଡ଼ି 
ସରଳ ବାଳକମତି ମାୟା ମୁକ୍ତ ମହାରଥୀ 

ଅନ୍ତରେ ସଦା ବିରାଜେ ବାଳଗୋପାଳ ମୂରତି ।' 

ମହାରାଜ ସହାସ୍ୟ କହିଲେ, ବେଶ, ବେଶ, ! ହେବ ନାହିଁ କାହିଁକି? କେମିତି ଗୁରୁର 
ଚେଲା !'? ଉପସିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତ ମହାରାଜଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମିଶି ଆନନ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । 
ଉପରୋକ୍ତ ଗୀତର ଶେଷ କେଇପଦର ନିମ୍ନରୂପ: ¬ 

ବାହାରେ ବାଳକ ହସ, ଅନତରରେ ବ୍ହୁବିକାଶ 
କେ ଚିହ୍ନିପାରେ ତୁମେ, ଚିହ୍ନା ନ ଦେଲେ ନିଜେ ॥ 
ତବ ପଦେ ହୋଇ ନତ ମାଗୁଛି ଗୁରୁ- ଭକତି । 
ଗୁରୁଦତ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଯେହ୍ନେ, ନିୟତ ହୃଦୟେ ରାଜେ ॥। 
ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳି ମହାରାଜ ମଧ୍ଯ ଭକ୍ତିମୂଳକ ଯାତ୍ରା, ନାଟକ ` ଦେଖୁବାକୁ ଭଲ 


୧. ବିଖ୍ୟାତ ନଟ ଓ ନାଟ୍ୟକାର ଅପରେଶବନ୍ଦ୍ର ମୁଖୋପାଧ୍ଯାୟ ' ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଓ ରଙ୍ଗଭୂମି' ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, 
‹ ଆଏଟର୍‌ କେବଳ ଆମୋଦର ବିଷୟବସ୍ୁ ବା ଘର ନହୋଇ ଏହାଯେ ଢାତୀୟ ଶିକ୍ଷାଳୟର ମଣିଷ ତିଆରି 
କରିବାର ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଏ ବିଷୟରେ ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥୁଲା । ସେ 
ଥୁଏଟର ଦେଖୁବାକୁ ଯାଉଥୁଲେ ; ନଟନଟୀକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଉଥୁଲେ: ସେମାନଙ୍କର ନୈତିକ କଲ୍ୟାଣ କାମନା 
କରୁଥୁଲେ । ସେମାନେ ଯେପରି ସମାଜର କଲ୍ୟାଣକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ 
ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥୁଲେ । 

( ନଳିନୀ ରଞ୍ଜନ ଚଟ୍ଗୋପାଧ୍ଯାୟ: ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଓ ବଙ୍ଗ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, ପୃ: ୧ ୦୩ରୁ ଉଦ୍ତ ) 


୨୯୮ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ପାଉଥୁଲେ। ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଶ୍ରିଷ୍ୟ ଅପରେଶ ମୁଖୋପାଧ୍ଯାୟ କୌଣସି ନାଟକ ଲେଖାହେଲେ 
ମହାରାଜଙ୍କୁ ତାହା ପଢ଼ି ଶୁଣାଉଥ୍‌ଲେ । ତାଙ୍କର ଉପଦେଶ- ଅନୁଯାୟୀ ପରିବର୍ତନ ଓ ପରିବର୍ଧନ 
କରୁଥୁଲେ । “ରାମାନୁଜ” ନାଟକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅପରେଶବାବୁ ତାଙ୍କ ସ୍ମତି କଥାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତ, 
“ଶୁଣିଲି “ରାମାନୁଜ” ଲେଖା ହେଉଛି ଶୁଣି ମହାରାଜ ଖୁବ୍‌ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି । ପଚାରିଛନି, 
“କିଏ ଲେଖୁଛି, ଆମର ସେଇ ଅପରେଶ ୧ ଭୟରେ ଭୟରେ ସଙ୍କୋଚରେ ରାମାନୁଜ 
ପାଣ୍ଡୁଲିପିକୁ କାଖରେ ଯାକି ବଳରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲି ମହାରାଜଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାପାଇ - ତାଙ୍କର 
ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣିବା ପାଇଁ। ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେ ସେ ଆର୍ଶୀବାଦ ଅକୃପଣ ଭାବରେ ଢାଳି 
ଦେଇଛନ୍ତି- ସେଇଟା ତ ମୁ ଜାଣିନାହିଁ । ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଶୁଣିଲେ-କି ଆନନ୍ଦ, କି ଉତ୍ସାହ ! 
ନୀରଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍‌ କଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ମୁଶିଦାବାଦ୍ଵରେ । ମହାରାଜଙ୍କ 
ଇଚ୍ଛା ସେଥ୍ରେ ସେ ଗୀତର ସ୍ଵର ସଂଯୋଜନା କରନ୍ତୁ । ମହାରାଜଙ୍କ ଆଦେଶରେ ହି ରାମନାମ 
ଗୀତଟିକୁ ସେଥୁରେ ସନ୍ନିବିଷ୍ଠ କଲି ।° କଥୁତ ଅଛି, ରାମାନୁଜ ନାଟକ ଦେଖ୍‌ ଆ ଚାର୍ଯ୍ୟ 
ରାମାନୁଜଙ୍କର ଅକାତରେ କୃପା ବିତରଣ ଦର୍ଶନ କରି ମହାରାଜ ଭାବାବେଗରେ ଅଶ୍ରୁବିସର୍ଜନ 
କରିଥୁଲେ | 

ମହାରାଜଙ୍କ ଅନ୍ତରର ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସ ପ୍ରାୟ ବାହାରକୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥୁଲା ଏବଂ ତାହା 
ସଙ୍ଗୀତ, ସ୍ତବସ୍ତୁତି, ଆରାଧନା, କେତେବେଳେ ବା ବାଳକପରି ହସସୁସି, ଥଟ୍ଟାତାମସା ମାଧମରେ 
ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ଵାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦଜୀଙ୍କ ଉକ୍ତି, ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ 
ଯେଉଁଠାରେ ଥାଆନ୍ତି ସେଠାରେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଆନନ୍ଦର ଧାରା ଦିନରାତି ବହୁଥାଏ ।” ? 

ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ସହଜ ସ୍ବାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥୁଲେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ 
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଦୂଶ୍ଯର ଅବତାରଣା ହେଉଥଲା । ସ୍ଵଭାବତଃ ଅନ୍ତମୁୂଖ ମହାରାଜ ଅପଲକ ଦୃଷ୍ଟି 
ନେଇ ବସିଥାନ୍ତି । ତାଙ୍କର ନୟନଯୁଗଳ ଯେତେବେଳେ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇଯାଉଥୁଲା, ସେତେବେଳେ 
ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ କାହାରି ଭରସା ହେଉନଥୁଲା । ପୁଣି ଯେତେବେଳେ 
ଆନନ୍ଦର ଢେଉ ଖେଳେ ଓ ନୟନଯୁଗଳ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠେ, ସେତେବେଳେ ବାଳକ ବୃଦ୍ଧ 
ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଆସି ଘେରି ଯାଉଥୁଲେ । ସେମାନେ ଆସି ଶୁଣୁଥ୍‌ଲେ ¬ ମହାରାଜ 
କହୁଛନ୍ତି ପୋଇ ଘାଣ୍ଟଆରେ ଚୁନା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କି ଚମ୍ବମକାର ଜମେ, “କଷିଆମ୍ବରେ ସୋରିଷ 
ଫୁଟଣ ଦେଇ ପତଳା ଝୋଳର ଖଟା କେଡ଼େ ବଢ଼ିଆ; ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନଡ଼ିଆ ରସଦେଇ କେମିତି 
ସୁଆଦିଆ ହୁଏ !? ଇତ୍ୟାଦି । ଏହାର କାରଣ ଆମେ ଜାଣୁ, ଭଶ୍ଵରକୋଟି ପୁରୁଷ ବାସନାହୀନ 
କୌତୁକରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ । ମାୟାବଦ୍ଧ ଜୀବ ପାଇଁ ଏଇ ସଂସାର “ଧୋକାର ଟାଟୀ' 
ସଂସାରର ବିଷୟ ସବୁ ଅର୍ଥାତ୍‌ ମାୟା ସଂସାରର ସବୁ କିଛିକୁ ନିତ୍ୟ ଓ ସତ୍ୟ ମଣିବା ଇତରବିଶେଷ 
ଜାଣିନପାରି ସେସବୁ ବିଷୟକୁ ଗୁରୁଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଦେଖେ । କିନ୍ତୁ ନିତ୍ୟସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ 
ଏଇ ସଂସାର ମଜ୍ଜାରସ୍ଥଳ । ସେ ସବୁ କିଛି ମଧ୍ଯରେ ହିଁ ଆନନ୍ଦମୟ ଛଶ୍ଵରଙ୍କ ଆନନ୍ଦର ପ୍ରକାଶ 
ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ଆନନ୍ଦରସ ନାନା ଭାବରେ ପରିବେଶଣ କରିଥାନ୍ତି । 
୧. ଉଦ୍‌ବୋଧନ, ୨୮ ବର୍ଷ, ୫ମସଂଖ୍ଯା, ପୃ : ୨୯୯-୩୦୦ | 
୨. ' ସ୍ଵାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦ- ଯେପରି ଦେଖ୍ଛି', ପୃ : ୩୦୩ | 


ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵର ବର୍ଣ୍ରାଳି ୨୯୯ 


ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ସମାଧ୍‌ପ୍ରବଣ ବିଶୁଦ୍ଧ ମନକୁ ତଳକୁ ଆଣି ରଖୁବାପାଇଁ ବା ସଂସାର 
ମଧ୍ଯରେ ରଖୁବାପାଇଁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଯୁବକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମୋଦ- ପ୍ରମୋଦ, ଥଟ୍ଟାତାମସା ଓ 
ହସ କୋତୁକ କରୁଥୁଲେ । ଠାକୁରଙ୍କର ଏହି ସହଜ ଆ ନନ୍ଦମୟ ଭାବଟି ତାଙ୍କର ମାନସ ପୁତ୍ରର 
ଭତରେ ମଧ୍ଯ ଯେପରି ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇଥୁଲା । ତାହା ଦେଖ ବାବୁରାମ ମହାରାଜ, ମହାପୁରୁଷ 
ମହାରାଜ ପ୍ରଭୂତି ଗୁରୁଭ୍ରାତାଗଣ ଉତ୍‌ ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଉଥୁଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଠାକୁରଙ୍କର 
ପୁଣ୍ୟସ୍ମତି ପୁନରୁଜ୍ମୀବିତ ହେଉଥୁଲା, ସେମାନେ ମଧ୍ଯ ମହାରାଜଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆନନ୍ଦରେ ଯୋଗ 
ଦେଉଥୁଲେ । 

ମହାରାଜଙ୍କର ଗଭୀର ଚିତ୍ତ ହ୍ରଦରେ ହସ କୌତୁକର ଉଦ୍ବେଳନ ସମୟ ସମୟରେ 
ଯେଉଁ ମନୋହରଣକାରୀ ଆନନ୍ଦର ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥୁଲା ତାହାର କେତୋଟି ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା 
କରାଯାଉଛି । 

ସ୍ଵାମୀ ବିଜ୍ଞାନାନନ୍ଦ ସେତେବେଳେ ମଠରେ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ 
କରୁଥୁଲେ । ସ୍ଵାମୀ ଅଭେଦାନନ୍ଦ ମଧ୍ଯ ସେତେବେଳେ ମଠରେ ରହୁଥୁଲେ । ଶୀତଦିନ ସକାଳ 
ବେଳା, ମହାରାଜ ମଠଗୃହର ଦୋତାଲାରେ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ବାରଣ୍ଡାରେ ଗୌଟିଏ ଆରାମ 
ଚୌକିରେ ବସିଥାଆନ୍ତି। ସ୍ଵାମୀ ବିଜ୍ଞାନାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ କଲିକତାରୁ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଜାବୀ ତିଆରି 
ହୋଇ ଆସିଛି । ପଞ୍ଚାବୀ ଦେଖ୍‌ ମହାରାଜ ଖୁସି ହେଲେ, ସେବକ ସ୍ବାମୀ ନିର୍ବାଣାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଡାକି 
କହିଲେ, ଦେଖ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, 'ପେସନ୍‌” କୁନେଇ ଟିକିଏ ମଜାକରିବା । ତୁ ଗଙ୍ଗାଜଳର ପାତ୍ରଟାକୁ 
ଟିକେ ଠିକ୍‌ କରିରଖ । ପେସନକୁ ଜାମାଟା ସମ୍ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ହେବ । ହଠାତ ଦେଖାଗଲା 
ରାମଲାଲଦାଦା ମଠ ଘାଟରେ ନୌକାରୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁ ମହାରାଜ ଖୁବ୍‌ ଖୁସୀ, ସ୍ଥିର 
ହେଲା ରାମଲାଲ ଦାଦା ହି ସମ୍ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ରାମଲାଲଦାଦା ଦୋତାଲାରେ ପହଞ୍ଚୁବାରୁ 
ତାଙ୍କ ସହିତ ଦିଚାରିଟା କଥା ହେବାପରେ ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପ୍ରଦାନ- ପଦ୍ଧତି ବୁଝାଇ ଦେଲେ | 
ଇତିମଧ୍ଯରେ ବିଜ୍ଞାନାନନ୍ଦଜୀ ସ୍ବାମୀଜୀଙ୍କ କୋଠାରୀ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ । ମହାରାଜ 
ରାମଲାଲଦାଦାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଥାବାତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଣି ତାଙ୍କର ଆଶଂକା ହେଲା 
ତାଙ୍କୁ ନେଇ କଣ ସବୁ ମତଲବୁ ଚାଲିଛି । ସେ ସିଧାସଳଖ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ' “ ମୋତେ 
ନେଇ କଅଣ ସବୁ ମତଲବ ହେଉଛି ? ମହାରାଜ ସାଧାସିଧା ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, 
““ତୁମପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜାମା ଅଣେଇଛି, ସେଇଟା ତୁମକୁ ଦେବି, ମତଲବ ଆଉ କଣ ?'” 
ବିଜ୍ଞାନାନନ୍ଦଜୀ ନୂଆ ଜାମା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନାରାଜ; ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ମହାରାଜ 
ଶେଷରେ ରାଜି କରାଇଲେ । ମହାରାଜଙ୍କ ଆଦେଶରେ ବିଜ୍ଞାନାନନ୍ଦଜୀ ଟୋପି, କୋଟ୍‌ ଇତ୍ୟାଦି 
ଖୋଲି ନୂଆ ଗରମ ` ପଞ୍ଜାବୀ ପରିଧାନ କଲେ । ମହାରାଜ ଇଙ୍ଗିତ କରି ରାମଲାଲଦାଦାଙ୍କୁ 
କହିଲେ, “ `ତେବେ ଦାଦା ଏଥର ହେଉ | '' ରାମଲାଲଦାଦା କମଣ୍ଡଳରୁ ଗଙ୍ଗାପାଣି ସିଞ୍ଚି ମହାରାଜଙ୍କ 
ରଚିତ ଉଦ୍ଵଭଟ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରପାଠ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ବିଜ୍ଞାନାନନ୍ଦଜୀ ଦୌଡ଼ି 


୧. ସ୍ବାମୀ ବିଜ୍ଞାନାନନ୍ଦଙ୍କୁ ମହାରାଜ ଏହି ନାମରେ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥୁଲେ | 


୩୦୦ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ । ମହାରାଜ ମଧ୍ଯ ଚେୟାର ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଦୈଡ଼ିଲେ । ଅନ୍ୟ 
ଆଡୁ ଅଭେଦାନନ୍ଦଜୀ ସେତିକିବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ । ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମଝିରେ ପଡ଼ି ବିଜ୍ଞାନାନନ୍ଦଜୀ 
ଛୋଟ ଛୁଆଟିଏ ଭଳି ହାତଗୋଡ଼ ଛାଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ଆନନ୍ଦର ଢେଉର ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ 
ବିମଳ ଆନନ୍ଦ ବଢାଇଦେଲା । 

କାଶୀଶ୍ଵରାନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଭିଜ୍ଞତା ସ୍ମତିକଥାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ` 'କ୍ଵଚିତ ପିଲାମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ଯରେ ଏମିଚି ଦୁଷ୍ଠପିଲା ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆଖୁରେ ଦୁଷ୍ଟାମିର 
ହସ ଦେଖାଯାଏ । ମହାରାଜଙ୍କର ଏହି ଗୁଣଟି ଥୁଲା । ତାଙ୍କ ସେଇ ଆଖୁର ହସ ଦେଖୁଲେ ମୁଁ ଓ 
ଇନ୍ଦୁ ଭୟରେ ପଳାଇଯାଉଥୁଲୁ । କାରଣ, ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାଭଳି ତାଙ୍କର ଯେ 
କି ପ୍ରକାର ଭାବ ଦେଖାଦେବ ତାହା ତାଙ୍କୁହିଁ ଜଣା, ଆଉ ତା ସାଙ୍କରେ ଆମକୁ ବି ଧରିବେ । 
ମଠରେ ସ୍ବାମୀଜୀଙ୍କ ଘର ସାମ୍‌ ନାରେ ଗଙ୍ଗାକୂଳରେ ଦୋତାଲା ବାରଣ୍ଡାରେ ଦିନେ ସକାଳ 
ଦଶଟା ବେଳେ ମହାରାଜ ଆରାମ ଚୌକିରେ ସ୍ବାମୀଜୀଙ୍କ ଘର ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ବସିଛନ୍ତି । 
ଇନ୍ଦୁ ଓ ମୁଁ ରେଲିଂ ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ, ଏତିକିବେଳେ କିରଣ ଦତ୍ତଙ୍କ ଘରର ଗୋଟିଏ ପିଲା 
ଆସିଲା। ତା ବୟସ ଆମ ଠାରୁ ଚାରି ପାଞ୍ଚବର୍ଷ ବେଶୀ ହେବ, ତା ନା ମୋହନ୍ତ। ତାକୁ 
ଦେଖୂଲେ ମହାରାଜଙ୍କର ପିଲାଳିଆମି ଭାବ ହୋଇଯାଏ। ତାକୁ ଦେଖୁ ମହାରାଜ ଆଖରେ 
ହସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଲକ୍ଷ କରି ଆମେ ଦୁଇଜଣ ସେଠାରୁ ପଳାଇଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା 
କଲୁ । ଆମକୁ ପଳାଇ ଯିବୀର ଦେଖୁ ମହାରାଜ କହି ଉଠିଲେ, “ପଳାଉଚ କୁଆଡ଼େ ? ଠିଆ 
ହୁଅ !'? ଆମେ ହସିହସି ଭାବୁଛୁ, ଏଥର ସାରିଲେରେ ବାବା ଆଉ କଅଣ ! ଏହାରି ଭିତରେ 
ମହାରାଜ ଚେୟାର୍‌ରୁ ଉଠି ଆସି ତାଙ୍କ କୋଠରି ସାମ୍ନାରେ, ନିଜେ ଗୋଡ଼ ଫାଙ୍କ କରି ଅଙ୍କେଇ 
ବଙ୍କେଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଆମ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ସେହିପରି ଗୋଡ଼ ଫାଙ୍କ କରି ଓ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗି କରି ଛିଡ଼ା 
ହେବାକୁ କହିଲେ। ବାଧ୍ଯ ହୋଇ ସେହିଭଳି ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ହେଲା । ତାପରେ ସେ କଅଣ 
ଗୋଟାଏ ଖୋଳର ବୋଲ୍‌ ଡାକି କେମିତି ବୁଲି ନାଚିବାକୁ ହେବ ଦେଖେଇଦେଲେ । ଆମେ 
ଡିନିଜଣ ଯାକ ତାହା କଲୁ । ଚାଳିଶ ପଚାଶ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ପୁରୁଣା ସଂକୀର୍ଭନର ଛବି ଯଦି 
ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥାଆଡ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଓ ମୋଟା ଚୁଟିବାଲା ନଣ୍ଡାମୁଣ୍ଡିଅ। 
ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ମୁଖ ଓ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଓ ଗୋଡ଼ ଫାଙ୍କ କରି ଖୋଳ ବଜାଉଛନ୍ତି, ତାହାହେଲେ 
ମହାରାଜଙ୍କର ଦେଖାଇଥିବା ସେହି ଭଙ୍ଗୀମାର କିଛି ଅଂଶ କନ୍ଧନା କରିପାରିବେ। କେତେ 
ପିଲାଳିଆମି ¦ ଅବୋଧ !'? 

ମହାରାଜ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ କୁଚବିହାର ମହାରାଜାଙ୍କର ଆଲିପୁରସ୍ଥିତ ଗୃହ “ ଉଡ୍ଵଲ୍ୟାଣୁ 
ରେ କିଛିଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥୁଲେ । ଦିନେ ଅପରାହ୍ନରେ ମହାରାଜ ହସ କୌତୁକର ଗୋଟିଏ 
ଆସର ଜମେଇ ବସିଛନ୍ତି । ସେ ରାମଲାଲଦାଦାଙ୍କୁ ନେଇ ପୁରୁଣା ଦିନର ଥଟ୍ଟା ମଉଜିଆ କଥା 
ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ । କ୍ଷୀରୋଦପ୍ରସାଦ ବିଦ୍ୟାବିନୋଦ ମଧ୍ଯ ଉପସ୍ଥିତ ଥୁଲେ । ସେତିକିବେଳେ 


୧. ପରେ ସ୍ଵାମୀ ଦେବାମ୍ବାନନ୍ଦ । 


ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବର ବଣ୍ଠାଳି ୩୦୧ 


ଜନୈକ ଭଦ୍ରଲୋକ ମହାରାଜଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆକାଂକ୍ଷାରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ । ମହାରାଜ 
ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁ ମଧ୍ଯ ଭ୍ରକ୍ଷେପ କଲେ ନାହିଁ, ଆସରଟି ପୂର୍ବପରି ଚାଲିଲା । କିଛି ସମୟ ପରେ 
ଆଲୋଚନା ଶେଷ ହେଲା । ମହାରାଜଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଅଭ୍ୟାଗତଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା । ସେ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କୁ 
କହିଲେ, '‹ “କ୍ଷମା କରିବେ, ଆମେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି କରୁନା, ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ଯ ହୂଏ । 
ମହାରାଜଙ୍କର ଏପରି ସରଳ ବ୍ୟବହାରରେ ଭଦ୍ରଲୋକ ବିସ୍ମିତ ହେଲେ, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା 
ଭାବୁଥୁଲେ ନିମିଷକେ ତାହା ପରିବର୍ଭିତ ହୋଇଗଲା । ସୈ ମହାରାଜଙ୍କର ପାଦତଳେ ପ୍ରଣାମ 
କରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ହିଁ ଏହିପରି ଆଚରଣ ସମ୍ଭବ । 


ତାଙ୍କର ହାସ୍ୟ- କୌତୁକର ଅନ୍ୟତମ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଥୁଲେ ଗୁରୁଭ୍ରାତା ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦ । ଦିନକର 
ଘଟଣା । ୧୯୧୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦଜୀ ସାରଗାଛି ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଖୁବ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ 
ପଡ଼ିଥୁଲେ। ତାଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୁଷା ନିମନ୍ତେ ମହାରାଜ ଦୁଇଜଣ ସେବକଙ୍କୁ ସାରଗାଛିକୁ 
ପଠାଇଲେ । ବ୍ୟାଧୂର ଉପଶମ ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଲିକତା ସ୍ଥିତ ବଳରାମଭବନକୁ ଅଣାଗଲା । 
ପ୍ରାୟ ସାତମାସ ଚିକିସ୍ବା ଓ ସେବା ଶୁଶ୍ରୁଷା ପରେ ସେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ସୁସ୍ଥ ବୋଧ 
ଳଲେ। ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ (୧୯୧୮) ସେ ସାରଗାଛି ଫେରିଯିବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ 
ଉଠିଲେ । ମହାରାଜ ସେତେବେଳେ ବଳରାମ ଭବନରେ ଥାଆନ୍ତି । ସେ କେତେବେଳେ ହସ- 
ଥଙ୍ଗାକରି, ଆଉ କେତେବେଳେ ନାନା କଳା-କୌଶଳ କରି ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦଳୀଙ୍କର ଯାତ୍ର। 
ଘୁଞ୍ଚାଉଥାଆନ୍ତି । ଯେଉଁ ଦିନଟି ଯାତ୍ରାର ଦିନ ସ୍ଥିର ହୁଏ ସେଦିନ ଦେଖାଯାଏ ଯେ କେହି କଙ୍କଡ଼ା 
ଛବି ଅମଙ୍ଗଳ- ସୂଚକ କୌଣସି ଛବି ବା ଖବର ଦେଇଗଲା; କୌଣସିଦିନ ବା କେହି ଭୋର୍‌ବେଳେ 
ଗୋଟିଏ ଆଖୁ ଦେଖାଇଗଲା, ଏହିପରି ଭାବରେ ଯାତ୍ରାଭଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା । ଦୁଇଗୁରୁଭ୍ରାତାଙ୍କର 
ଏହି ପ୍ରୀତିର ଖେଳ ଦେଖୁ ସମସ୍ତେ ମୁଗ୍‌ଧ ହୋଇଗଲେ । 


କେତେଜଣ ଭାଗ୍ୟବାନ୍‌ ବ୍ୟକ୍ତି ମହାରାଜଙ୍କର ରଙ୍ଗ ରସିକତା ପୂଣ୍ଠ ଚିଠିପତ୍ରର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ 
ଥିଲେ । ମହାରାଜ ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ରାମଲାଲଦାଦାଙ୍କୁ ବିଜୟାର ଚିଠିରେ ଲେଖୁଥୁଲେ, “ଭାଇ 
ତୁମ ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବେଙ୍ଗ ଆଉ ଛୋଟ ବାଇଗଣ ପଠେଇଲି, ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଗ୍ରହଣ କରିବ । 
ସ୍ଵାମୀ ଶଙ୍କରାନନ୍ଦ ମୁର୍ଶି ଦାବାଦ୍ରେ ଆଉଁ ସେବା କରୁଥୁଲେ । ୧୯୦୮ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମହାରାଜ 
ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଚିଠିରେ ଲେଖ୍‌ଵଲେ, “ “ଗଙ୍ଗାଧର ମହାରାଜଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଆଦାବଟ୍‌ 
ଜଣାଇବ ।'”' ଏହିପରି କୌତୁକର ଆଉ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଥୁଲେ କୋନ୍ଗରର ବିପିନ ଡାକ୍ତର ।` 
ଡାକ୍ତର ବେଳେବେଳେ ପୋଷ୍ଟାଲ୍‌ ପାର୍ସଲ୍‌ରେ ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଉପହାର ପାଉଥୁଲେ । ବାକ୍ସ୍‌ର 
ପ୍ୟାକିଂ ଖୋଲିଲାବେଳକୁ ଦେଖାଯାଏ, ଗୋଟିଏ ସାପ ଫଣା ଟେକିଛି ଅଥବା ଗୋଟିଏ ଏଣ୍ଡୁଅ 
ଡେଇଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଢ଼ିଛି । କାଶୀରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାରାଜ ସ୍ବିଂ ଖେଳନା ପଠାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ କୌତୁକ 
କରୁଛନ୍ତି ଭାବି ଡାକ୍ତର ଖୁବ୍‌ ରାଗି ଯାଉଥ୍‌ଲେ । ରାମଲାଲଦାଦା ଗୋଟିଏ ଚିଠିରେ ମହାରାଜଙ୍କୁ 


୧. ସେତେବେଳେ ସେ ବେଇୁଡ଼ ମଠରେ ବାସ କରୁଥୁଲେ | ତାଙ୍କର ଆଖୁ ଟେରା ଥୁଲା ଓ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ଛୋଟା 
ଥୁଲା । 


୩୦୨ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଯାହା ଲେଖୁଥିଲେ ତାହାମଧ୍ଯ ବିଶେଷ ପ୍ରଣିଧାନଯୋଗ୍ୟ । ସେ ମହାରାଜଙ୍କ ଚିଠିର ଉତ୍ତରରେ 
ଲେଖୁଥୁଲେ, ““ଏପରି ଚିଠି କେହିହେଲେ ଲେଖୁ ପାରିବେ ନାହି ଓ କେହି ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ 
ଜାଣିବେ ନାହିଁ । ଆପଣ ରସମୟ ଓ ରସିକଶେଖର ଏବଂ ସବିଜ୍ଞ ରସିକଚୂୃଡ଼ାମଣି । ପ୍ରଭୁଦେବଙ୍କର 
ଅପାର କରୁଣା ଆପଣଙ୍କଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିରାଜୁଛି, ସେଥୁପାଇଁ ଅପଣହି କେବଳ ଆପଣଙ୍କର 
ତୁଳନୀୟ । ସାଧାରଣଙ୍କଠାରୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂଣ୍ଠ ରୂପେ ଭିନ୍ନ । ମହାରାଜଙ୍କ କୃପାପ୍ରାପ୍ତ ଗୋକୁଳଦାସ 
ଦେ ରସରାଜ ମହାରାଜଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଲେଖୁଥିଲେ, '“ହାସ୍ଯରସର ସୃଷ୍ଟି 
କରିବାପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭଳି ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖୁଛି ବୋଲି ମନେ ହୁଏ ନାହି । ସେ ଆନନ୍ଦମୟ 
ଜଗତଚର ରାଜରାଜେଶ୍ଵର ଥୁଲେ । ସୁତରାଂ ମତ୍ତ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ସେହି ମହାମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥାନର 
କିଞ୍ଚିତ୍‌ କଣାଟିଏ ଦେବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବିଚିତ୍ର କଅଣ ?” 

ସବୁବେଳେ କେବଳ ରସ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସେ ରସିକତା କରୁନଥୁଲେ, ବେଳେବେଳେ ସେ 
ଏହି ଧରଣର ରସିକତାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଅନୁପମ ପଦ୍ଧତିରେ ମଣିଷର ଦୋଷତ୍ରୁଟି ମଧ ସଂଶୋଧନ 
କରିଦେଉଥୁଲେ । ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାତାୟାତ କରୁଥୁଲେ । ଥରେ ସେମାନେ 
ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ମିଛ କଥା କହିଥୁଲେ । ପରେ ଦିନେ ମହାରାଜ ସେମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ 
କରି ଗୋଟିଏ ଗପ କହିଲେ, “` କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ କଲିକତା ବନ୍ଦରରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଜାହାଜ 
ଆସିଥୁଲା । ମିଥ୍ୟାର ପସରା ନେଇ । ସେମାନେ ସେହି ଜିନିଷ କଲିକତା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି 
କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଖରିଦ୍‌ଦାର ପାଇଲେ ନାହିଁ, ଶେଷରେ ଅମୁକ ଆଉ 
ତମୁକ ଲୋକ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଶସ୍ତାରେ କଣିନେଲେ ।'' ମଜାର ଗପ ଣୁଣି ଅପରାଧୀ ଦୁଇଜଣ 
ଖୂଲିଖୁଲି କରି ହସିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଅପରାଧ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅବିଳମ୍ବେ ସଜାଗ ହେଲେ ଏବଂ 
କ୍ରମେ ସେମାନେ ନିଜର ସ୍ଵଭାବ ସଂଶୋଧନ କରିଲେ । 

ବାଳକସ୍ଵଭାବ ମହାରାଜଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ା- କୌତୁକର ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ସ୍ବାମୀ ସମ୍ଭବାନନ୍ଦ 
ତାଙ୍କର ସ୍ମ ତିଲିପିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ୧୯୨୧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ୍ର ମହାରାଜ ସେତେବେଳେ ବାଙ୍ଗାଲୋର 
ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି । ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାପରେ ସେ ଶବ୍ଦ-ରଚନା ନେଇ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କଲେ । 
ଖେଳରେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କହିଲେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ତାକୁ ମେଳ କରି ଶବ୍ଦ ଯୋଜନା 
କରି କହିବେ । ଉତ୍ତର ନଦେଇ ପାରିଲେ ବା ଭୁଲ ଶବ୍ଦ କହିଲେ ପରାଜୟ ସ୍ଵୀକାର କରିବାକୁ 
ହେବ । ସେବକ ବରଦାନନ୍ଦ ରୋଷେଇଘରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶବ୍ଦ-- ରଚନା 
ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କଲେ । ସମ୍ଭବାନନ୍ଦ ( ସେତେ ବେଳେ ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ) ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ 
ଉତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟୁତର ବାହାକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ଘଣ୍ଟା ଖେଳ ଚାଲିଲା । 
ଅବଶେଷରେ କର୍ମବ୍ୟସ୍ତ ବରଦାନନ୍ଦ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ବାହକ ମାର୍ଫତରେ ନିବେଦନ କଲେ, ।[ ¡5 
|8[6 81 ୮ ¡0111 | ବାହକ ମହାରାଜଙ୍କର ପ୍ରତ୍ଯୁଭର ଆଣିଲେ '76|| [17 9000 ମାଠୁ)ଅ ଯେପରି 
ଧର୍ମବିଷୟରେ ଉପଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦାନ ସମୟରେ, ବା ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ସୃକ୍ଷ୍ମ ପରାମର୍ଶ 


୨. ଉଦ୍‌ବୋଧନ, ୨୪ବର୍ଷ, ୫ମ ସଂଖ୍ୟ, ପୃ : ୨୮୦ | 


ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵର ବର୍ଣ୍ରାଳି ୩୦୩ 


ପ୍ରଦାନ ସମୟରେ, ସେହିପରି କ୍ରୀଡ଼ା କୌତୁକରେ ମଧ୍ଯ ତାଙ୍କର ବହୁ ମୁଖୀ ଉଦ୍‌ଭାବନୀ-ଶକ୍ତିର 
ପ୍ରକାଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚମ୍ବକୃତ କରୁଥଲା । 

ବାଳକ ପରି ଖୁଆଲୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଦୁଇଟି ବିଷୟରେ ଭାରୀ ସଉକ ଥୁଲା, ମାଛଧରା 
ଓ ତାସଖେଳ । ଅବଶ୍ୟ କୌଣସିଥୁରେ ସେ ପାରଦଶ୍ଶୀ ନଥୁଲେ । ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗଗଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ 
କରିଛନ୍ତି ଯେ ବାଳକସ୍ଵଭାବ ମହାରାଜ ଯେମିତି ବେଳେ ବେଳେ ଦୁଷ୍ଟାମୀ ଥଙ୍ଟା- ପରିହାସ କରନ୍ତି, 
ସେମିତି ବେଳେବେଳେ ମାଛଧରା ଇତ୍ୟାଦି ନେଇ କେବଳ ଆମୋଦ କରନ୍ତି । ତାସଖେଳରେ 
ସେ ଜିତିଲେ ଛୋଟ ବାଳକଭଳି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ସେତିକିବେଳେ ଯେଉମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଆନ୍ତି, 
ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତ ମଙ୍ଗଳକାରୀ । ଖେଳରେ ହାରିଗଲେ ବାଳକ ଭଳି କେତେବେଳେ ବା 
ରାଗିଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉପସ୍ଥିତି ତାଙ୍କ 
ପରାଜୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ । ତାଙ୍କ ତାସଖେଳର ସାଙ୍ଗ ଥୁଲେ ତୁଳସୀବାବୁ, ଗଙ୍ଗାଧର ମହାରାଜ, 
ଶରତ୍‌ ମହାରାଜ, ଶଶୀ ମହାରାଜ ପ୍ରଭୂତି । ଗମ୍ଭୀର ସ୍ଵବଭାବର ହରି ମହାରାଜ ବେଳେବେଳେ 
ମହାରାଜଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବାପାଇଁ ଖେଳରେ ଯୋଗ ଦେଉଥୁଲେ । ସାଧାରଣତଃ ରଙ୍ଗ ( ତାସ ) 
ଖେଳ ହେଉଥୁଲା । ଖେଳିବା ସମୟରେ ମହାରାଜ ପାଖରେ ଥବା ଖେଳାଳି ହରି ମହାରାଜଙ୍କର 
ହାତରେ ଥୁବା ତାସକୁ ଦେଖୁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେ ରାଗି ଯାଉଥୁଲେ । ଦିନେ ସେ ମହାରାଜଙ୍କୁ 
କହିଲେ, ˆମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀରେ ଆଉ ଖେଳି ବସିବି ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କ ଏସବୁ 
ହେଉଛି ଲୀଳା, କିନ୍ତୁ ମନେରହେନାହିଁ ବୋଲି ରାଗି ଯାଏ । ଶରତ୍‌ ମହାରାଜ ହୁଏତ କୌଣସି 
କାମ ନେଇ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ହଠାତ୍‌ ମହାରାଜଙ୍କର ଖୂଆଲ ହେଲା ସେ ତାଙ୍କ 
ସଙ୍ଗେ ତାସ ଖେଳି ବସିଲେ । ଶରତ ମହାରାଜ ସ୍ବେଚ୍ଛାରେ ହାରିଗଲେ ମହାରାଜ କହନ୍ତି, 
“ତୁମେ ମୋଟେ ଖେଳି ଜାଣ ନାହିଁ, ଶରତ୍‌ !”? 


ମହାରାଜଙ୍କର ତାସ ଖେଳ ସଙ୍ଗେ ଜଡ଼ିତ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା । ପୁରୀରେ ଶଶୀନିକେତନରେ 
ଦୋତାଲାଘରେ ଦିନେ ଅପରାହ୍ନରେ ତୀସ ଖେଳର ଆସର ବସିଛି । ବାଳକ ଭଳି ମହାରାଜ 
ଖେଳରେ ମାତିଯାଇଛନ୍ତି, ମହାରାଜଙ୍କର ଦର୍ଶନାପ୍ରାର୍ଥୀ ଜନୈକ ସମ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଓପରଓଳି 
ଚାରିଟାବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ । ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ଗଲା, ସେ ସେଦିଗକୁ ମନ 
ଦେଲେ ନାହିଁ । ଏପଟେ ଅନେକ ବେଳ ଅପେକ୍ଷା କରି ଭଦ୍ରଲୋକ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେଣି । 
ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଏ ଖଣ୍ଡେ ପରେ ମହାରାଜ ତଳମହଲାକୁ ଆସି ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କଲେ । 
ପ୍ରାଥମିକ କଥାବାର୍ତା ପରେ ମହାରାଜ କହିଲେ, କ୍ଷମା କରିବେ | ତାସ ଖେକଳୁଥିଲି, ସେଥୁପାଇଁ 
ଡେରି ହୋଇଗଲା ।'” ତାଙ୍କର ସତ୍ୟବାଦିତା ଓ ଅଭିମାନ- ଶୂନ୍ୟତା ଦେଖ୍‌ ଭଦ୍ରଲୋକ ସ୍ତମ୍ବିତ 
ହୋଇଗଲେ, ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲେ | 

ଯଦିଓ ସେ କ୍ଵଚିତ୍‌ ମାଛ ଧରିପାରୁଥୁଲେ, ତେବେ ମାଛଧରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ଯ ତାଙ୍କର 
ସମଧ୍କ ଉତ୍ଵାହ ଥୁଲା । ନାନା ପ୍ରକାରର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ବେଲୁଡ଼ ମଠରେ ଗୋୟାଲ୍‌ ପୋଖରୀ ଓ 
ହଂସ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଶିକାରର ଅଭିଯାନ ଚାଲୁଥୁଲା । ସେ ବନ୍‌ଶୀ ଧରି ନିବିଷ୍ଟ ମଝିରେ 


୩୦୪ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ବସିରହୁଥୁଲେ, କେତେବେଳେ ବା ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ମାଛ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଶିଶୁଭଳି ଆନନ୍ଦରେ 
ଉଛୁଳି ଉଠୁଥୁଲେ । ଗୁରୁଭ୍ରାତା ଶିବାନନ୍ଦଳୀ ତାସ ଖେଳ ଓ ମାଛଧରା ଏହି ଦୁଇଟି ସଉକରୁ 
ମହାରାଜଙ୍କୁ ନିବୂତ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥୁଲେ । ସେଥୁପାଇଁ ଶିବାନନ୍ଦଜୀଙ୍କୁ ଲୁଚି, ଆଉ 
କେତେବେଳେ ବା ସାମ୍‌ନାରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଉସ୍।ହ ଦେବାପାଇ'” 
ଇତ୍ୟାଦି ବାହାନା ଦେଖାଇ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଉଥୁଲେ । 


ମହାରାଜଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଉକ୍‌, ଫୁଲଫଳ ଗଛ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି, ତାଙ୍କର ପରିଣତ 
ବୟସରେ ଯେପରି ବଢ଼ି ଯାଇଥଲା । ନାନା ପ୍ରକାରର ଫୁଲଫଳର ଗଛ ଦେଖ୍‌ ସେ ଖୁବ୍‌ ଖୁସି 
ହେଉଥୁଲେ, କେତେବେଳେ ବା ଭାବର ଆବେଗରେ ପାରିପାଶ୍ଵିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଭୁଲି ଆନନ୍ଦ 
ପ୍ରକାଶ କରୁଥୁଲେ । ମହାରାଜ ସେତେବେଳେ ବାରଣସୀରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାନ୍ତି । ସେ ବଷ 
ସ୍ଵାମୀ କାଳିକାନନ୍ଦଙ୍କର ପରିଶ୍ରମରେ ସେବାଶ୍ରମ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଅଜସ୍ର ସେବତୀ, ଗୋଲାପ ଇତ୍ୟାଦି 
ଫୂଲ ଫ୍ରୁଟିଥିଲା । ଦିନେ ଓପରଓଳି ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବୁଲୁଥୁବା ସମୟରେ ମହାରାଜ ଭାବାବେଗରେ 
ସବୁଳ୍ଚ ଭୂମି ଉପର ଦେଇ ଫ୍ରୁଲଗଛ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ 
ଶୁଣାଗଲା, ` “ ଆହୀ ଆହା ! ବିରାଟର କି ସୁନ୍ଦର ପୂଜା ହେଉଛି !'? ତାଙ୍କର ସେବକ ଓ ସ୍ବାମୀ 
କାଳୀକାନନ୍ଦ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ବିସ୍ମିତ ଭାବରେ ଦେଖୁଲେ ମହାରାଜଙ୍କର ଦେହଟି ଯେପରି 
ବଡ଼ ହୋଇ ଯାଇଛି ଓ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟି ଯେପରି ଲମ୍ବା ହୋଇଯାଇଛି -ଭାବାବିଷ୍ଟ ମହାରାଜ 
ସମ୍ମୁଖକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି ।` ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଫୁଲଫଳର ଗଛରେ ସଜିତ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ 
ମହାରାଜ ଚୁଲୁଥିଲେ । ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଉଥୁଲା ସେ ଭାବସ୍ଥ ହୋଇ ଛିଡ଼ାହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ବଦନ 
ମଣ୍ଡଳ ଉଜ୍ଜଳ ଭାବ ଧାରଣ କରିଛି, ସେ ଅସ୍ତଟସ୍ଵରରେ ଯେପରି କାହାରି ସହିତ କଥା କହୁଛ । 
ବେଳେବେଳେ ମଧ୍ଯ ସେ ମହୀଶୂର ମହାରାଜଙ୍କ ବିଖ୍ୟାତ ଉଦ୍ୟାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥ୍ଵଲେ । 
ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଫୁଲଗଛର ପାଖ ଦେଇ ଯିବାବେଳେ ପ୍ରାୟ ସେ କହୁଥୁଲେ, ' “ ଦେଖୁଛ, ଦେବକନ୍ୟାଗଣ 
ଯେପରି ହସୁଛନ୍ତି ।?” 

ନାନାବିଧ ଫୁଲଫଳ ଗଛର ଚାଷ ଓ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଯତ୍ନ, ନେବାରେ 
ମହାରାଜଙ୍କର ଗଭୀର ପ୍ରୀତି ଥୁବାର ଦେଖାଯାଏ । ଚ଼ରେଲୁଡ଼ ମଠର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ନିଜ 
ହାତରେ ବିବିଧ ପ୍ରକାରର ଫୁଲଗଛର ଚାଷ କରୁଥୁଲେ । ପରବର୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଯେ କୌଣସି 
ସ୍ଥାନର ପ୍ରସିତ୍ଧ ଫୂଲ ବା ଫଳ ଗଛର ଚାରା ମଠ ମିଶନର ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଉଥୁଲେ । ସେ 
ଗଛର ଯନ୍ତ୍ର ନେବା ସମ୍ପର୍କୀୟ ନିର୍ଦେଶାବଳୀ ମଧ୍ଯ ପଠାଉଥୁଲେ । ବାଙ୍ଗାଲୋରର ଲାଲବାଗ୍‌ରୁ 
ଦାମୀ ଫୁଲ ଓ ଫଳର ଗଛର ଚାରା ସଂଗ୍ରହ କରି ସେ କାଶୀ ସେବାଶ୍ରମ ଓ ଭୁବନେଶ୍ଵର ମଠକୁ 
ପଠାଇ ଦେଉଥିଲେ । ଭୁବନେଶ୍ଵର ମଠର ଗଛପତ୍ରଶୂନ୍ୟ ଗୋଡ଼ି ମିଶା ଜମି ତାଙ୍କର ଅକ୍ଳାନ୍ତ 
ଚେଷ୍ଟାରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ଯରେ ଫୁଲଫଳ ଗଛରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା, ମରୁଭୂମିରେ ଯେପରି 
ନନ୍ଦନକାନନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । ଭୁବନେଶ୍ଵର ମଠ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ କେଉଠାରେ କେଉଁଗଛ ଲଗାଯିବ 


୧. ସ୍ବାମୀ ନିର୍ବାଣାନନ୍ଦଜୀଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରାପ୍ତ । 


ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ସର ବର୍ଣ୍ରାଳି ୩୦୫ 


ତାର ଗୋଟିଏ ନକ ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇ ସ୍ବାମୀ ଶଙ୍କରାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଇ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ 
ବଛାବଛା ଗଛର ଚାରା ଓ ମଞ୍ଜ ସଂଗ୍ରହ କରି ବଗିଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥୁଲେ । 
ଯେଉଁମାନେ ଗଛପତ୍ରର ଯତ୍ନ ନେଉଥୁଲେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରି ସୁନ୍ଦର 
ଗୋଟିଏ ଭାବ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ସଂଯୁକ୍ତ କରି ଦେଉଥୁଲେ । ସେ କହୁଥୁଲେ, “ଦେଖ, ଗଛ 
କେବେହେଲେ ନିମକହାରାମ ହୁଏ ନାହିଁ । ପ୍ଟାରିଲେ ଯେ ଯନ୍ନ କରେ, ତାକୁ ଫୁଲଫଳ ଦେଇ 
ସେବା କରେ, ନପାରିଲେ ମଧେ କୌଣସି କ୍ଷତି କରେ ନାହିଁ !?? 

ମାଛଧରା ଓ ତାସ ଖେଳପ୍ରତି ତାଙ୍କର ମନର ଝୁଙ୍କ୍‌ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଥୁଲା, ସେତେ 
ପରିମାଣରେ ନହେଲେ ମଧ୍ଯ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇବା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଭଳି 
ଥୁଲା । ଚିତ୍ତବିନୋଦନ ଅଭିପ୍ରାୟରେ ସେ କେତେବେଳେ ବା ବାଳକଟିଏ ଭଳି ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇବା 
ନେଇ ମାତି ଉଠୁଥିଲେ । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ- ଦଶୀ ସ୍ଵାମୀ କାଶୀଶ୍ଵରାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ସ୍ମତିକଥାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, 
““ ଦିନେ କଲେଜରୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ରାସ୍ତାରେ ଇନ୍ଦୁ, ( ପରବର୍ତୀ କାଳରେ ସ୍ଵାମୀ ଦେବାମ୍ବାନନ୍ଦ) 
ଓ ମୁଁ ବଳରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଛୁ। ମହାରାଜଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଦେଖୂଲୁ ସେ ଘରର ଛାତ 
ଉପରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତିନି ସେବକ । ମହାରାଜ ମୋତେ 
ଦେଖ୍‌ ପଚାରିଲେ, “ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇପାରୁ ? ଗୁଡ଼ିରୁ ଲଢ଼େଇ ଖେଳିପାରୁ ?” ମୁଁ କହିଲି, ହଁ 
ପାରେ ମହାରାଜ ।? ସେ କହିଲେ, “ମୋତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଗୁଡ଼ି ଆଣିଦେବୁ ?” ମୁଁ କହିଲି, 'ହଁ 
ମହାରାଜ, ସେଠାରେ ମୋର ପରିଚିତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଅଣାଇଦେବି |' ଏହି ସବୁ ଗୁଡ଼ି, ନଟେଇ 
ଯୋଗେଇ ଦେଉଥୁଲେ ନିତାଇବାକୁ ( ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ) ବଳରାମ ବାବୁଙ୍କ ପୁତୁରା । ଏହି ଗୁଡ଼ି ଆଉ 
ମହାରାଜଙ୍କ ହାତରେ ଦିଆ ହୋଇ ପାରିନଥୁଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ମହାସମାଧୂ ହୋଇଥିଲା । 

ମହାରାଜ ଶିଶୁଙ୍କ ସହିତ ଠିକ୍‌ ଶିଶୁଙ୍କ ପରି ହୋଇ ବ୍ୟବହାର କରୁଥୁଲେ । ନାନାପ୍ରକାରର 
ଖେଳ ଉଭାବନ କରନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଭାବମୟ ଜୀବନର ଗଗନଚୁମ୍ବୀ ଉଚ୍ଚତା ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କର 
ସହଜ ସରଳତା ମଧ୍ଯରେ ଯେଉ ବିପୁଳ ବ୍ୟବଧାନ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଯେମିତି ସାମୟିକ ଭାବରେ 
ଅପସାରିତ ହୁଏ । ଫଳରେ ମହାରାଜଙ୍କର ଯେଉ ଶିଶୁ- ମୂରି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ 
ହୁଏ, ତାହା ଦେଖୁବାକୁ ଗଲେ ଅବୋଧ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ଯ ଯେ ଚିତ୍ତବିନୋଦନକାରୀ ହେଉଥଲା, 
ସେଥ୍ରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ଜନୈକ ପ୍ରାଚୀନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି, “ ଦିନେ ବଳରାମ ମନ୍ଦିରକୁ 
ଯାଇଛି । ସେଦିନ ମହାରାଜ ମହାଆନନ୍ଦରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଖେଳରେ ରତ । 
ସେ ହଲ୍‌ଘର ଓ ବାରଣ୍ଡା ଭିତରେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦଳ ମହାରାଜଙ୍କ 
ପିଛା ଧରିଛନ୍ତି । ହଠାତ୍‌ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ନିଜ ଘରେ ପଶି ଦ୍ବାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କ 
ଦଳ କୋଳାହଳ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ଏପଟେ ମହାରାଜ ଘରେ ପଶି ବେଶ ବଦଳେଇ ଦେଲେ । 
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶୟନ କକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଆକୃତିର ମୁଖା 
ଥିଲା ସେ ସେଇଟାକୁ ପିନ୍ଧି ଆପାଦମସ୍ତକ କଳା କମ୍ବଳରେ ଆବୃତ କରିନେଲେ ଏବଂ ହଠାତ୍‌ 
ଦ୍ଵାରଟା ଖୋଲି ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ହୁମ୍‌ ଶବ୍ଦ କରି ହଲ୍‌ ମଧ୍ଯରେ ଆସି ଆବିଭୂତ ହେଲେ ।' ` 


୩୦୬ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଘୋର କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ବିକଟ ମୂର୍ତି ଦେଖୂ ପିଲାଦଳ ଚିକ୍କାର କରି ଉଠିଲେ । ହଠାତ୍‌ ଏହି ରୂପ ଦେଖ୍‌ 
ଆମେମାନେ ମଧ୍ଯ ଭୟରେ ଅନେକଟା କିଂକରତ୍ତବ୍ୟବିମୂଢ଼ ହୋଇପଡ଼ିଥୁଲୁ । ପରେ ଯେତେବେଳେ 
ସେହି ବିକଟ ଆବରଣ ଦୁରକୁ ପୋପାଡ଼ି ମହାରାଜ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲେ, ସେତେବେଳେ ହସର 
ଚୋଫାନ ବହିଗଲା । ଘଟଣାଟି ସେଦିନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ହୋଇଛି, 
ବାଳକସ୍ଵଭାବ ମହରାଜଙ୍କର ବାଳକଭାବଟି ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ଚିରକାଳପାଇ ସଞ୍ଚିତ 
ହୋଇରହିଥବ । ` 

ମହାରାଜଙ୍କର ଶିଶୁସୁଲଭ ସରଳତା ଓ କୌତୁକପ୍ରିୟତାର ଗୋଟିଏ ମନୋହର ସ୍ମ,.ତିଚୟନ 
କରିଛନ୍ତି ସ୍ଵାମୀ ନିର୍ବାଣାନନ୍ଦ । ବେଲୁଡ଼ ମଠରେ ଥୁବା ସମୟରେ ମହାରାଜ ଦିନେ ସେବକକୁ 
କହିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ବଦହଜମ ହୋଇଛି, ରାତ୍ରିରେ ସେ କିଛି ଖାଇବେ ନାହି । 
ମହାରାଜଙ୍କର ଶୟନଘର ପାଖରେ ଛୋଟିଆ ଘରଟିରେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ବେଶ କିଛି ସନ୍ଦେଶ 
ଥୁଲା । ଭୋର୍‌ ବେଳେ ଭୋକ ଲାଗିବାରୁ ମହାରାଜ ନିଜେ ସେହି ପାତ୍ରର ସନ୍ଦେଶ ସବୁକୁ 
ଖାଇଦେଲେ । ସକାଳ ହେବାରୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଯଥାରୀତି କୁଶଳ ପ୍ରଶ୍ନ 
ପଚାରିଲେ । ସେ ଛୋଟପିଲା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ କଲେ, “ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ 
ଏତେ ବେଳଯାଏ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ।”” ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀଙ୍କର ଆଦେଶରେ ସେବକ 
ଚରତର ହୋଇ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିଲେ । ସେ ପାଖରେ ଥୁବା ସନ୍ଦେଶର ପାତ୍ରଟି 
ଖୋଲି ଦେଖୁଲେ ପାତ୍ରଟି ଶୂନ୍ୟ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ । ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, 
ପାତ୍ରଟିର ଢାଙ୍କୁଣି, ଘୋଡଣୀ ଖୋଲା ଥୁଲା କି ନାହିଁ, ବିଲେଇ ସନ୍ଦେଶ ଖାଇଛି କି ନାହିଁ, 
ଇଚ୍ୟାଦି । ମହାରାଜ ହଠାତ୍ବ ହସି କହିଲେ, “ବାବୁରାମଦା, ଗୋଟାଏ ଖୁବ୍‌ ବଡ଼ ବିଲେଇ 
ଆସିଥୁଲା: ବିଲେଇଟି ଏତେ ବଡ଼ଯେ ପାତ୍ରଟି ଖୋଲି ସନ୍ଦେଶ ଖାଇ ପୁଣି ବନ୍ଦ କରି 
ରଖୁଦେଇଛି ।”” ବଡ଼ ବିଲେଇ କହିଲାବେଳେ ଇଙ୍ଗିତ କରି ନିଜକୁ ଦେଖାଇଲେ, ଘଟଣାଶୁଣି 
ହସର ଲହରୀ ଉଠିଲା । 

ତାଙ୍କର ଏହିପରି ଶିଶୁସୁଲଭ ଚପଳତା ଦେଖୁ ନବାଗତ ଆଗନ୍ତୁକ କଳ୍ପନା କରି ପାରନ୍ତି 
ନାହିଁ ଯେ ସେହି ପୁରୁଷହିଁ ଭାବର ଗଭୀରତାରେ ଦେହଞ୍ଞାନ ହଜାଇ ଦିଅନ୍ତି । ତାଙ୍କର ମୁଖ 
ନିସୂୃତ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ମଣିଷର ଜୀବନର ଧାରା ପରିବର୍ତନ ହୋଇଯାଏ । ବିଶାଳ ରାମକୃଷ୍ଣ 
ସଂଘର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଗଣ ଓ ତତୋଧ୍‌କ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ତାଙ୍କର ମୁଖାପେକ୍ଷୀ ହୋଇ 
ରହିଛନ୍ତି । 

ମହାରାଜଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମାତ୍ରେ ଆନନ୍ଦର ହାଟ ବସୁଥିଲା । ତାଙ୍କରି ଆକର୍ଷଣରେ ଭକ୍ତ 
ସମାଗମ, ପୂଜାପାଠ ଓ ଉତ୍ସବର ଆନନ୍ଦ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ମେଳା ଜମି ଉଠୁ ଥଲା । ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ 
ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନ ନିତ୍ୟ ଉତ୍ସବର ଆକାର ଧାରଣ କରୁଥୁୂଲା । ଯାବତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମହାରାଜଙ୍କର 
ନିଜର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ବିଭୂଷିତ ହେଉଥଲା । ମହାରାଜ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପୁରୁଷ । ତାଙ୍କର ସବୁ ଆଚାର 


୧. ଉଦ୍ବୋଧନ, ୬୬ତମ ବର୍ଷ, ୮ମ ସଂଖ୍ୟା ପ୍‌:୪୨୦ 


ଆଚରଣରେ, ଏପରିକି ଖାଇବା ପିଇବା ବିଷୟରେ ମଧ ତାଙ୍କର ସ୍ଵକୀୟତା ଲକ୍ଷ୍ଯଣୀୟ ଥିଲା । 
ହୁଇ ତିନୋଟି ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦିଆ ଯାଇପାରେ । ଖାଇବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବିବିଧ ବ୍ୟଞ୍ଜନାଦି 
ପରିବେଷଣ ହେବାପରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟିରୁ ସାମାନ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିନ୍ତି । ପରେ ସବୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ 
ଗୋଟିଏ ବାଟିରେ ମିଶାଇ ଗୋଟିଏ ବିଚିତ୍ର ସ୍ଵାଦର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ତାର ନାମ 
ଦେଇଥୁଲେ “ଉଇଲିୟମ୍‌ ଭଟ୍‌! । ଉସ୍ଵବଦିନରେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜାଫରାନ୍, ଅଳେଇଚ, 
ଲବଙ୍ଗ, ଡାଲଚିନି ଇତ୍ଯାଦି ମିଶାଇ ଚା ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ତାର ନାମ ଥୁଲା “ମୋଗଲାଇ 
ଟୀ' । ପୁଣି କେତେବେଳେ ନାନାବିଧ ପରିବା ଓ ମସଲା ଇତ୍ୟାଦି ଦେଇ ପତଳା ଖେଚେଡ଼ି 
ରୋଷେଇ ହେଉଥୁଲା, ତାର ନାମ ଥୁଲା “ଗୋପାଳ-ଗାପ୍ରା' । ଏହିପରି ଭାବରେ କେତେ 
ବିଚିତ୍ର ଉପାୟରେ ମଣିଷଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ- ଦାନର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଙଫ୍ରୁରନ୍ତ ଉଦ୍‌ଭାବନୀ ଶକ୍ତି ଥୁଲା 
ତାର ସ୍ମତି ମନ୍ଦ୍ରନ କରି ଭକ୍ତଗଣ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରନ୍ତି । ମହାପୁରୁଷ ମହାରାଜ 
କହୁଥୁଲେ, “ମହାରାଜ ନିଜେ ନାନା ରକମର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଭଲପାଉଥିଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 
ଖୁଆଇବାକୁ ଭଲପାଉଥୁଲେ । ଆହା ! ସେ ଯେତେବେଳେ ମଠକୁ ଆସୁଥୁଲେ, ସେତେବେଳେ 
ଯେମିତି ଆନନ୍ଦ ମେଳା- କେତେ ଲୋକ ! ସାଧୁଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଧ୍ୟାନଜପ, ପୂଜାପାଠ, 
ଭଜନକୀରତ୍ତନ, ରଂଗରସ, ଖାଇବା- ପିଇବା ନିତ୍ୟ ଚାଲୁଥିଲା - ଯେମିତି ଆନନ୍ଦର ଢ଼େଉ ଖେଳି 
ଯାଉଛି । “ସେ ଗୋଟାଏ ଦିନ ଯାଇଛି ମହାରାଜଙ୍କ ଭଳି ବ୍ରହ୍ମଜଞ୍ଞ ପୁରୁଷ ପକ୍ଷରେହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ 
ଏମିତି ନାନାଭାବରେ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ସମ୍ଭବ । ` 

ମହାରାଜ ବେଳେବେଳେ ମୂଲ୍ୟବାନ୍‌ ପୋଷାକ- ପରିଚ୍ଛଦ ପରିଧାନ, ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟପେୟର 
ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ଯରେ ଥୁଲେ ମଧ୍ଯ ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ଥୁବା ଜଳ ପରି ନିଲିପ୍ତ ଥୁଲେ ।୨ ମହାରାଜଙ୍କର 
ଏହି ସ୍ଵକୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉଦ୍ବଘାଟନ କରି ମହାପୁରୁଷ ମହାରାଜ କହିଥୁଲେ, ‹ “ସାଧୁର ଠିକ୍‌ ଠିକ୍‌ 
ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ କିପରି ହେବା ଉଚିତ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମହାରାଜ ଅତି ଚମୂକାର ଗୋଟିଏ କଥା 
କହୁଥୁ୍‌ଲେ । ସେ କହୁଥୁଲେ ଯେ, ସନ୍ନ୍ଯାସୀ ଯେତେବେଳେ ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ବାସ କରିବ, 
ସେତେବେଳେ ଭାବିବ, 'ମୁଁ ଗଛତଳେ ଅଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ 
ସେତେବେଳେ ମଧ୍ଯ ଭାବିବ, ' ମୁଁ ପବିତ୍ର ଭିକ୍ଷାନ୍‌ ଖାଉଛି ତାର ଅର୍ଥ ଏହାଯେ, ସାଧୁ ସର୍ବାବସାରେ 
ନିର୍ଲିପ୍ନ ରହି ଅନ୍ତରରେ ତପସ୍ୟାର ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରି ରଖୁ୍‌ବ ।””୩ ` ମହାପୁରୁଷ ମହାରାଜଙ୍କର 
ଉଚକ୍ତିରେ ପରିସ୍ଫଟ ହୋଇଛି ମହାରାଜଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟ ଉତ୍କଳ ଅନ୍ତରର ଅନିକେତ ସତ୍ତାଟିର 
ଦୀପ, ଯାହାର ଦ୍ଯୁତି “ସବୁକିଛିର ଭିତରେ ଥାଇ ମଧ୍ଯ ସବୁକିଛିର ଉର୍ଵ୍ବରେଂ ଅବସ୍ଥିତ ତାଙ୍କର 
ସ୍ବରୂପଟି ବେଳେବେଳେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି । ନାନାବିଧ ଭାବ ବିଳାସ ମଧ୍ଯରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ଲୋକତ୍ତର 
ପୁରୁଷର ଚରିତ୍ର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ । ଲୌକିକ ଓ ଅଲୌକିକ ସତ୍ତା ଦୁଇଟିର ମିଶ୍ରଣରେ ତାଙ୍କର ଦେଵମାନବ 
ଚରିତ୍ରର ପ୍ରତିଫଳନ ହୋଇଥାଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ` ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରେ । ତାଙ୍କର ମନୋହର 


୫୮୫୭ 
୧. ଶିବାନନ୍ଦ ବାଣୀ, ପ୍ରଥମଭାଗ, ପୃ : ୧୫୬ 

୨. ବ୍ରହ୍ମଗିଆନୀ ସଦା ନିରଲେପ | ଜୈସେ ଜଲମହି କମଲ ଅଲେପ-ସୁଖମଣୀ | 
୩. ଶିବାନନ୍ଦ ବାଣୀ, ୨ୟଭାଗ, ପୃ:୩୦ | 


୩୦୮ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଜୀବନ କାହାଣୀର ଆନନ୍ଦ ମଧୁର ଘଟଣାବଵୀର ସ୍ମତି ଚାରଣ କରି କରି ଭକ୍ତ ହୃଦୟ ଯେମିତି 
ଶୁଣିବାକୁ ପାଏ ତାଙ୍କର ଆକୁଡତି, 

ପ୍ରେମ ପାଗଳ ହୋଇ ହସିବି କାନ୍ଦିବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସାଗରେ ଭାସିବି । 

ମାଚି ମୁଁ ନିଜେ ମତାଇ ସରବେ ହରିପଦେ ନିତ୍ୟ ବିହାର କରିବି ॥ 

ତାଙ୍କର ଜୀବନନଦୀରେ ଉତ୍‌ଥୁତ ସବୁ ଉମିମାଳା, ବିଚତ୍ର ହିଲ୍ଲୋଳରେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ 
ସାଗର-ଅଭିମୁଖେ ପ୍ରବାହିତ । ସେହି ପୁଣ୍ୟ ବାରଧ୍ରେ ସ୍ଵେଛାରେ ହେଉ ବା ପରରେଚ୍ଛାରେ 
ହେଉ ଆତ୍ମସମପଣ କରିପାରିଲେ ଯେ ମାନବ ଜୀବନ ଚିରକୃତାର୍ଥ ହୋଇଯିବ ସେଥୁରେ 
ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । 


< ଏ ଏହ 


୩୦୯ 


ଅଷ୍ଟମ ଅଧାୟ 


କଳମି ଲତା 
କାଶୀପୁର ଉଦ୍ୟାନବାଟୀକାରେ ଅବତାର ପୁରୁଷଙ୍କର ଅନ୍ତ୍ୟଲୀଳାର ଆସର ବସିଛି । 

ଆସରରେ ଜମି ରହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତିଲୁବୃଧ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭକ୍ତଗଣ । ଆସରର ମଧ୍ଯମଣି ଠାକୁର 
ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରୀର ଦୁରାରୋଗ୍ୟ କର୍କଟରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ । ଯେଉଁ ଦେହ ଭାବହସ୍ତୀର 
ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବେଗ ଧାରଣ କରିଥିଲା, ତାହା ବ୍ୟାଧ୍ରେ ଜୀର୍ଣ୍ର, ଶୀର୍ଣ୍ୱ ନିଃଶେଷ ପ୍ରାୟ ତେବେ ମଧ୍ଯ 
ଆନନ୍ଦଘନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଆଚରଣରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ଆନନ୍ଦସୁଧା, ତ୍ରିତାପ¬ ଦଗ୍ଧ 
ଜଗତବାସୀଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ମୁକ୍ତ ବିତରଣର ଶୁଦ୍ଧ କଲ୍ୟାଣଇଚ୍ଛା । କରୁଣାଭାରରେ କୃପା କଳ୍ପତରୁ ଭଗବାନ 
ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଚତୁଦ୍ଦିଗରେ କୃପା ବିତରଣ କରିଛନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣକାମ ଶୁଦ୍ଧବୁଦ୍ଧ ମୁଟ୍ତପୁରୁଷ କରୁଣାଦାୟରେ, 
ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ ଯେପରି, ଅଶେଷ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିମଧ୍ଯ ଲୋକହିତ ବ୍ରତରେ ନିଜକୁ ଶେଷ 
କରିଦେଇଛନ୍ତି । କବି ଅକ୍ଷୟକୁମାର ସେନ ଲେଖୁଛନ୍ତି : 

ବଡ଼ ଦାୟଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରଭୂଦେବ¬ ଅବତାରେ । 

ଦୟାର ମୂରତି ଧରି ଆସିଣ ସଂସାରେ | 

ସେଥୁଲାଗି ନୟନଲୋତକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକୁଳ ପରାଣ । 

ମହାହୁଃଖେ ଗାଆନ୍ତି ସେ ନିମ୍ନେ ଲେଖା ଗାନ ॥ 

ଆସିତ ଯାଇଛି ନେଇ ଯେଉଁ ଦାୟେ । 

ଯାର ଦାୟ କହିବି କାହରେ 

ପର କି ପରର ଦାୟେ ॥ ' 

ମୁମୁକ୍ଷୁ ନରନାରୀଙ୍କୁ ନିଃଶ୍ରେୟସର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ପାପୀ-ତାପୀ ଓ ଅବହେଳିତଙ୍କର 

ହତାଶପ୍ରାଣରେ ଆଶାର ଆଲୋକଦାନ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସ୍ରିମିତ ଧର୍ମ ବିଶ୍ଵାସ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ କରି 
ଲୋକହିତ ବ୍ରତ ସଂଗଠନ, ସବୌପରି ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଲୋକଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ 
ଧର୍ମପ୍ରବତ୍ତନର ଦାୟିତ୍ଵ ବହନ କରି କପାଳମୋଚନ ଅଧମତାରଣ ଭଗବାନ ନରଳୀଳାର ବିଳାସ 
କରନ୍ତି । ଭଶ୍ଵରଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ସୃଷ୍ଟି ମଣିଷ ଦୈବ ଓ ଜୈବ ଭାବର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ । ସେହି କାରଣରୁ 
ଭକ୍ତର ବେଶ ରେ ଭକ୍ତରାଜ ଶ୍ରୀଭଗବାନ ଯେତେ ବେଳେ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗେ . ମତ୍ତ୍ୟଲୀଳା କରନି, 
ସେତେବେଳେ ସେହି ଲୀଳାରଙ୍ଗରେ ଉତଦ୍ଭୁତ ଆନନ୍ଦଲହରୀର ରସମାଧୁରୀ ହୁଏ ଅତୁଳନୀୟ , 
ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅବତାରଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗଲୀଳା, ସିନ୍ଧୁର ଯେମିତି ରଙ୍ଗ ନିଏ ଉର୍ମିମାଳା? ।' 


୧. ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ରାମକ୍ଷ ପୁଥି, ୫ମ ସଂ, ପୃ:୩୨୧ 
୨. ପୁଥୁ, ପୃ:୩୦୯ 


୩୧୦ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଅବତାର ପୁରୁଷ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପାର୍ଷଦମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମର୍ତ୍ୟମଞ୍ଚ ରେ ନାଚି ଯାଇ ହସି କାନ୍ଦି ଭକ୍ତମାନସର 
ଅଚୃପ୍ତ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ତୃପ୍ତ କରନ୍ତି । ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ ଭଗବତ୍‌ ଅଭିମୁଖୀ କରାନ୍ତି । 

ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଲୀଳାରେ ସମୀପାଗତ ପାର୍ଷ ଦମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶ୍ରୀମାତ।ଠାକୁ ରାଣୀ 
କହିଥୁଲେ, '“୦ାକୁର କହୁଥିଲେ, “ସେମାନେ କେହି ଶରୀରରୁ, କେହି ଲୋମକୁପରୁ ଓ କେହି 
ହାତଗୋଡ଼ରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ସବୁ ସାଙ୍ଗର ସାଙ୍ଗ ୮” ଯେପରି ଯେତେବେଳେ ରାଜା 
ଯେଉଁଠାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତି । ମୁ ଜୟରାମବାଟୀ 
ଗଲେ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯେଉମାନେ ସେମାନେ ମୋ ସାଥୀରେ ଯିବେ ନାହିଁ ? ସେପରି ଯେଉମାନେ 
ଆପଣାର ଲୋକ, ସେମାନେ ସବୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସାଙ୍ଗ । ଠାକୁର କହୁଥୁଲେ, “ଯେଉମାନେ 
ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସେମାନେ ବ୍ୟଥାର ବ୍ୟଥା ।' ଏହିସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ କହୁଥୁଲେ, “ଏମାନେ 
ମୋର ସୁଖରେ ସୁଖୀ, ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ, ବ୍ୟଥାର ବ୍ଯଥୀ ୮” ସେ ଯେତେବେଳେ ଆ ସନ୍ତି, 
ସେତେବେଳେ ସବୁ ହାଜର ।`'° ପୋଥୁକାର କହନ୍ତି 

ଭକ୍ତଗଣ- ମଧ୍ୟେ ତାଙ୍କ ସତତ ବିହାର । 
ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗାଦି ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଆପଣାର ॥? 

ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭକ୍ତରୂପ ବିବିଧ ପୁଷ୍ପରାଜିକୁ ପ୍ରେମସୂତ୍ରରେ ଗୁନ୍ଥି ନିଜଗଳାରେ ଧାରଣ 
କରନ୍ତି, ସେଥୁପାଇଁ ଲୀଳାରସରେ ଏତେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ | 

ଏହିପରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନେଇ “ଲୀଳାର ବଜାର” ଜମି ଉଠିଛି । ୧୮୮୬ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, ମାର୍ଚ୍ଚ 
ମାସ ୧୫ ତାରିଖ ସୋମବାର ସକାଳବେଳା । ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ନରେନ୍ଦ୍ର, 
ରାଖାଇ, ମାଷ୍ଟର, ଲାଟୁ, ସିଥୁର ଗୋପାଳ ପ୍ରଭୂତି ବସିଛନ୍ତି । ଠାକୁର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ 
କେତେବେଳେ ଆସ୍ତେଆସ୍ତେ ଇସାରା ଦେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି । ଠାକୁର ମୃଦୁ ହସୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, 
“' ବାଉଲ ଦଳ ହଠାତ୍‌ ଆସିଲେ-ନାଚିଲେ, ଗୀତ ଗାଇଲେ, ପୁଣି ହଠାତ୍‌ ଚାଲିଗଲେ | ଆସିଲେ- 
ଗଲେ କେହି ଚିହ୍ନିଲେ ନାହିଁ ।୮୮” ଠାକୁର ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଇଷ୍ତ ହସିଲେ । ଏଥର 
ଅବତାରଙ୍କର ଗୁପ୍ତରେ ଆ ବିର୍ଭାବ । ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଥୁଲେ, “ଯେମିତି ରାଜା ସାଜି ସୁଜି 
ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଭାବରେ ଡେଙ୍ଗୁ'ରା ପିଟି ନଗର ଦେଖ୍‌ ବାହାରନ୍ତି, ପୁଣି 
ଯେତେବେଳେ ଛଦ୍ମବେଶରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖୁବାପାଇଁ ବାହାରନ୍ତି 
ଏବଂ ସେହି ପ୍ରଚ୍ଚାମାନେ ଟେର ପାଇ କାନ କୁହାକୁହି କରନ୍ତି- “ଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା- ଛଦ୍ନବେଶ ରେ 
ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ।'! ସେମିତି ସେଠାରୁ ପଳାନ୍ତି, ସେହିପରି ଅବତାରଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ 
ଆବିଭାଁବ ଜାଣିବୁ ।”?” 

ନରଲୀଳାରେ ଅବତାରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ କଅଣ? 
ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, “ ‹ ଠାକୁର କହୁଥୁଲେ, ' ଅବତାରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ କଳ୍ାାନ୍ର ସିଦ୍ଧ 


୧. ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ମାୟେର୍‌ କଥା, ୨ୟ ଭାଗ, ପୃ: ୯୬/୯୭ 
୨. ପୁଥୁ, ପୃ: ୩୦୯ 
୩. ସ୍ଵାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦ: ଭାରତରେ ଶଚିପୂଜା, ୯ମ ସଂ, ପୃ:୩୬ | 


କଳମି ଲତା ୩୧୧ 


ରଷିଗଣ ଦେହଧାରଣ କରି ଜଗତକୁ ଆଗମନ କରନ୍ତି । ସେମାନେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ୍‌ 
ପାର୍ଷଦ । ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ହିଁ ଭଗବାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ବା ଜଗତରେ ଧର୍ମଭାବ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି । 
ଏହିଟା ଜାଣି ରଖୁବୁ - ଅବତାରଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ଏକମାତ୍ର ସେହିମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ପରାର୍ଥେ 
ସବ୍ବତ୍ୟାଗୀ, ଯେଉଁମାନେ ଭୋଗ ସୁଖ କାକବିଷ୍ଠା ପରି ପରିତ୍ୟାଗ କରି “ଜଗଵିତାୟ? 'ଢୀବହିତାୟ 
ଜୀବନପାତ କରନ୍ତି ।”'° ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ଅଖଣ୍ଡର ରଷି, 
କାହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେବଦେବୀଙ୍କର ଅଂଶରୁ ଜାତ, ଏହିପରି କହୁଥୁଲେ | ଯେମିତି, ନରେନ୍ଦ୍ର ସପ୍ତଷିର 
ନରନାରାୟଣ ରଖି, ରାଖାଲବଚନ୍ଦ୍ର ବ୍ରଜମଣ୍ଡଳର କୃଷ୍ଣାସଖା, ନିରଞ୍ଜନର ଜନୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅଂଶରେ, 
ବାବୁରାମଙ୍କର ଶ୍ରୀରାଧୂକା ଅଂଶ, ଯୋଗୀନ୍‌ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଅବତାର, ଶରତ ଓ ଶଶୀ ରଖିକୁଷ ଙ୍କର 
ଦଳଭୂକ୍ତ; 'ଶ୍ରୀମ'ଙ୍ୁ ଦେଖା ଯାଇଥିଲା ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଇତ୍ଯାଦି | ପୁଣି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ 
ପାଷ୍ଷଦଗଣ ମଧ୍ଯ କଳା, ଅଂଶ, ଆବେଶ ଇତ୍ୟାଦି ବିବିଧ ପ୍ରକାର ଅବତାର ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କେହି 
ନୁହନ୍ତି, ଏହାକୁ ଗର୍ବର ସହିତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପୁଥୁକାର- 

ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପାରିଷଦ ଅବତାର ଶ୍ରେଣୀ । 

ଏହିଥର ଖୋଦ୍‌ନିଜେ ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁଦେବାସାଇ ॥ 

ମହାଲୀଳା ଶ୍ରୀପ୍ରଭୂର ଲୀଳାର ପ୍ରଧାନ । 

ଭକ୍ତ ବେଗେ ଅବତାର ଦଳ ଆଗଆନ ॥ 

ଭଶ୍ଵରକୋଟିର ଭକ୍ତ ଯେତେଥୁବଲେ ମନେ । 

ଏକ ଏକ ଅବତାର ଦେଖାଯାଏ ଗୁଣୋ ॥ 

ରାମକୃଷ୍ଣସାଗରର ଖଣ୍ଡାଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ । 

କେବଳ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଅଖଣ୍ଡର ଅଟେ ॥ 

କେଉଁ ଭକ୍ତ କେବା ଆଉ କାର ଅବତାର । 

ଆବେଗେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ୍ୟ ସବୁ ହୁଅଇ ତାଙ୍କର ॥ ! 

ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ ପାର୍ଷଦଗଣ ବିଭିନ୍ନ ଦେବଦେବୀ ବା ପ୍ରାକ୍‌ ଆବିଭୂତ କୌଣସି 

ଅବତାର ପୁରୁଷଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ଥୁଲେ ଏହି ଅଲୌକିକ ତତ୍ତ୍ଵ ବିଶ୍ଲେଷଣ କରି ଶ୍ରୀରାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କର 
ଅନ୍ୟତମ ପାର୍ଷଦ ସ୍ଵାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦ ବଉ୍ତିମାନର ଅବତାର ଲୀଳାଭେ କିଂଚିତ୍‌ ଅଭୂତପୂର୍ବ 
ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଗୋଟିଏ ଚିଠିରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି,” ‹“ରାମ, କୃତ, ବୁଦ୍ଧ, ଚୈତନ୍ୟ 
ପ୍ରଭୂତି ରଶ୍ଵର ଅବତାରମାନଙ୍କର କଥାରେ ପୁରାଣ ସମୂହ କହନ୍ତି ଯେ, ଏହିସବୁ ଦେବମାନବ 
ନିଜନିଜ ମତାନୁବର୍ତୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯେପରି ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଭାବସମନ୍ଵିତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ 
ପରିବାର ସୃଷ୍ଟି କରିଗଲେ । ଏହିପରି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଓ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ 


୧. ଶରତ୍‌ଚକ୍ର ଚକ୍ରବତ୍ତୀ : ସ୍ଵାମୀ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ବାଦ, ଉତ୍ତରକାଣ୍ଡ, ୩ୟ ଭାଗ, ପୃ: ୨୫୧ | 

୨. ପୁଥ, ପୃ: ୫୭୭/୫୭୮ | 

୩. ସ୍ଵାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦଜୀକର୍ତୂକ ତା୧୫।୫।୧୯ ୨୫ ରିଖରେ //୮$ ୦୦୦ ଙୁଁଲିଖୂତ ପତ୍ରର ଅଂଶ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ପ୍ରକାଶ 
ଚନ୍ଦ୍ର ସଙ୍କଳିତ ଓ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବସୁ ସମ୍ପାଦିତ (ସ୍ଵାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦ',, ୧୯୩୬, ପୃ: ୨୫୫/ ୨୫୬ରୁ ଉଦ୍ଧୃତ | 


୩୧୨ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ବୁଦ୍ଧ କିମ୍ବୀ ଯୀଶୁ ଓ ଚାଙ୍କର ମତାନୁବର୍ତୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଗୋଟିଏ ପୃଥକ୍‌ 
ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଠରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଏହିସବୁ ଧର୍ମ ପରିବାରରେ ଯେ କୌଣସି ଗୋଟିଏରେ 
ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପରିପୂଣ୍ତ୍ରତା ଲାଭ କରିଲେ ତାର ପ୍ରବର୍ତକ କୃଷ୍ଣ, ବୁଦ୍ଧ, ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୂତି 
ଦେବମାନବଙ୍କ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହୋଇଯିବେ; ଏବଂ ସେହି ବିଶିଷ୍ଟ ରୂପରୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଦିନେ 
ଅରୂପ ସତ୍ତା ଉପଲବ୍‌ଧ୍‌ କରିବେ । ବର୍ଭମାନ ଯୁଗର ଦେବମାନବ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପୂର୍ବବର୍ତୀ 
ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଆଦର୍ଶ ସମୂହକୁ ସର୍ବତୋଭାବରେ ଏକୀଭୂତ କରି ଯେପରି ଗୋଟିଏ ସର୍ବଭାଜନ- 
ସମନ୍ଧିଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଧର୍ମପରିବାର ପ୍ରବର୍ଭିତ କରିଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟଗଣଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ 
ଭାବ ସମନ୍ଧିତ ସୂକ୍ଷ୍ମଶରୀରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କିଏ କେଉ ଦଳରୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖୁବା ମାତ୍ରେ 
ବୁଝି ପାରୁଥୁଲେ । ଏହିପରି ସମସ୍ତ ଦେବଲୋକର ବା ଦ୍ଵେତ ପ୍ରପଞ୍ଚର ବହୁ ଉର୍ଧ୍ବରେ ଯେଉସବୁ 
ମୁଷ୍ଟିମେୟ ପୁରୁଷ ଅଖଣ୍ଡସତ୍ତାରେ ମିଳିତ ପ୍ରାୟ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ସେ ସ୍ଵାମୀ 
ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଥୁଲେ । ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ସ୍ବାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର 
ସଖାରୂପେ ଦେଖଁଥୁଲେ । ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ଯ ଏହିପରି କୁହାଯାଇପାରେ । ଏହିସବୁ 
ବ୍ୟକ୍ତି ( ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଶିଷ୍ୟଗଣ), ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୂ ବିଭିନ୍ନ ଦଳରେ ଥୁଲେ 
ସେମାନେ ବତ୍ତମାନ ଦେବମାନବଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଏଇ ଉଚ୍ଚତର ଆଦର୍ଶ ବା ରୂପକୁ ଲାଭ 
କରିଛନ୍ତି । ସେହି ରୂପରୁ ସେମାନେ ଅରୂପ-ସତ୍ତାକୁ ଉପନୀତ ହେବେ ।'? 

ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଆଗତ ଆଧୁକାରିକ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଛି ଗୋଟିଏ 
“ଅସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ” ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଅବତାରଙ୍କର ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଧର୍ମ ଇତିହାସରେ 
ଅତୁଳନୀୟ । ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଏଇ ଅନୁପମ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶ୍ରୀମଙ୍କୁ କହୁଥୁଲେ, 
““ଏଠାକୁ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି“ ଯେମିତି କଳମି ଲତା- ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଟାଣିଲେ ସବୁ ଯାକ 
ଆସିଯାଆନ୍ତି । ପରସ୍ପର ସବୁ ଆତମ୍ମୀୟ- ଯେପରି ଭାଇ ଭାଇ । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ରାଖାଲ, 
ହରିଶ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେ ମଧ୍ଯ ଯାଇଛ - ଆଉ କଣ ଅଲଗା ଜାଗାରେ 
ରହିବ? ”° କଳମିଲତାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଳମିଲତା ରସମୟ ପୁରୁଷ ଶୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରେମରସ 
ସଂଗ୍ରହ କରି ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମରେ ଗୁନଛି ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରେମରସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ 
ଯେ ଲୀଳାତତ୍ତ୍ଵ ରସିକର ପରମଭୋଗ୍ୟ, ସେଥୁରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ | 

ଯେମିତି ପରିବାରରେ ଗୃହକତ୍ତା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଆତ୍ମୀୟତାଠାରୁ ଅଧୁକ 
ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ: ଯେପରିକି ସେ ଯଦି କାହାରି ସ୍ବାମୀ, କାହାରିବି ଭାଇ, କାହାରି ମଧ୍ୟ ପିତା 
ଇତ୍ୟାଦି, ସେହିପରି ଅବତାର- ଗୋଷ୍ଠୀରେ, ଅବତାରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପରିକରମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ 
ଭକ୍ତ-ଦାସ ସମ୍ପର୍କ ଛଡ଼ା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଭାବର ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଏ 
ଏବଂ ତଦନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର ଆଦି ପୃଥକ ହୋଇଥାଏ । ପୁଣି ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ୟ 
ସମସ୍ତଙ୍କ ପରସ୍ପର ମଧ୍ଯରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ ତାହା ମଧ୍ଯ ଅବତାର ପୁରୁଷ କର୍ଭୁ କ 
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମ୍ଥାନ- ମାନ ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇଥାଏ । 


୧. କଥାମୃତ ୪୮୮।୨ 


କଳମି ଲତା ୩୧୩ 


ଏହି ସମ୍ପର୍କର ସୂତ୍ରକୁ ଧରି ପରସ୍ସର ମଧ୍ଯରେ ଆଚାର- ବ୍ୟବହାର ଓ ଭାବର ଆଦାନପ୍ରଦାନ 
ହୋଇଥାଏ । ବ୍ୟବହାରିକ ଜଗତରେ ପରସ୍ପର ଆଚରଣରେ ବୈଚିତ୍ର୍ପୂଣ୍ଠ ଉମିମାଳାର ଅନ୍ତରାଳରେ 
ସଦାସର୍ବଦା ଯେଉଁ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାମକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମସାଗର ତାହାହିଁ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣୀୟ । ରାମକୃଷ୍ଣ 
ଲୀଳା- ଉଦ୍ୟାନର ଅନ୍ୟତମ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପାର୍ଷଦ “ରାଖାଲରାଜ”ଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ 
ମନୋହର ଲୀଳାଖେଳା ଖେଳିଛନ୍ତି ତାହାର ଗୋଟିଏ ସାମଗ୍ରିକ ଚିତ୍ର ସଂଗ୍ରହର ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ । 

ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦୁଇ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭଶ୍ଵରକୋଟି ପାର୍ଷଦ- ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଓ 
ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ । ଭସକ୍ତଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ଯରେ ସେମାନେ ଯଥାକ୍ରମେ ସ୍ଵାମୀଜୀ ଓ ମହାରାଜ ଆଖ୍ୟାରେ 
ସୁପରିଚିତ । ଲୌକିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆତ୍ମୀୟ; କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ 
ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେମାନେ ପରସ୍ପରର ପରମ ଆମ୍ବୀୟତା ସୂତ୍ରରେ ଚିରଗ୍ରଥୁତ ହୋଇଥୁଲେ । 
ବୟସରେ ସ୍ଵାମୀଜୀ ମାତ୍ର ନଅ ଦିନ ବଡ଼ । କଲିକତାର ସିମଲାପଲ୍ଲୀରେ ସେମାନଙ୍କର କୈଶୋର 
ଅତିବାହିତ ହୁଏ । ଗୋଟିଏ କୁସ୍ତି ଆଖଡ଼ାରେ ଆଳାପ- ପରିଚୟ ହୁଏ, କ୍ରମେ ବନ୍ଛୁତ୍ଵର ବନ୍ଧନରେ 
ସେମାନେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି । ଦୁଇଜଣଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଦେହ, ପିଲାଟିଦିନରୁ 
ଭଗବଦ୍‌ ଭାବରେ ଆକୃଷ୍ଟ, ଭଶ୍ଵରତଭ୍ସାନୁସନ୍ଧାନରେ ନିରତ, କିନ୍ତୁ ସହଜାତ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ସେମାନେ 
ଥୁଲେ ଅନେକାଂଶରେ ଭିନ୍ନ ମୁଖୀ । ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଥୁଲେ ସର୍ବଭାବର ଆଶ୍ରୟ । ତାଙ୍କୁ 
କେନ୍ଦ୍ର କରି ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଯେପରି ଜ୍ଞାନ-କୃପାଣ ନେଇ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଏପଟେ କୋମଳ ସ୍ଵଭାବ 
ରାଖାଲଚନ୍ଦ୍ର ଭକ୍ତିର ରଜଃ ନେଇ ମାତିଛନ୍ତି । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ମାଉ୍ତଣ୍ଡ ଭଳି ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ଭାସ୍ଵର- ଶକ୍ତି 
ଅନ୍ୟାୟ ଅଶୁଚି ନାଶ କରି ଜଗତରେ ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ 
ସ୍ନିଗ୍‌ଧ ଉଜ୍ଵଳ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଭଳି ମହାରାଜଙ୍କର ଅନାବିଳ ପ୍ରେମଧାରା ସଂସାରବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ 
ଶାନ୍ତିସୁଧା ସିଞ୍ଚନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବତ୍‌ ଅଭିମୁଖୀ କରାଇଛନ୍ତି । ସ୍ଥୁଳ ଦୃଷ୍ଟି ରେ ଭିନ୍ନସ୍ଵଭାବର 
ମନେ ହେଲେ ମଧ୍ଯ ସେମାନେ ଥୁଲେ ପରସ୍ପରର ପରିପୂରକ । 

ରାମକୃଷ୍ଣ ଅବତାରଲୀଳାରେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ନିଜସ୍ଵ ଭୂମିକା ନିଖୁଣ ଭାବରେ 
ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, “ତୁମେ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ର ମାତ୍ର ଭାବ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଦୁଇଜଣ ହିଁ ଯନ୍ତ୍ରୀ 
ଶ୍ରୀରାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା ରୂପାୟନରେ ତନୁ- ମନ- ପ୍ରାଣ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ତଥାପି ଏହିସବୁ 
ସୁସଂହତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ଯରେ ଦୁଇଜଣଯାକ ମହାଜନ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଵକୀୟତାର ପଦଚିହ୍ନ 
ରଖୁଯାଇଛନ୍ତି ଜୀବ-ଲୀଳାର ଗତିପଥରେ । ବିଚିତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରାଜି ଉର୍ମିମାଳା ପରି ଅବତାର- 
ଲୀଳା- ସାଗରର ସାମଗ୍ରିକ ସୌଷ୍ଠବ ବୃଦ୍ଧି କରିଅଛି । 

ସେମାନେ ପରସ୍ପରର ଉଚ୍ଚ ଗୁଣଗ୍ରାମର ପ୍ରକୃତ ସମଝଦାର ଥୁଲେ । ସ୍ବାମୀଜୀଙ୍କ ମହିମା 
ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ ମହାରାଜ କହୁଥୁଲେ, ' “ଠାକୁର ତାଙ୍କ ମଧରେ ରହି ଢଗତରେ ପ୍ରକାଶିତ 
ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ବୋଲି ଜାଣିବୁ । ଠାକୁର ଏତେ ବଡ଼ ଥୁଲେ ଯେ, 
ସାଧାରଣ ମଣିଷର ମନ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା କଷ୍ଟ । ସ୍ଵାମୀଜୀ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଉପଯୋଗୀ 


୩୧୪ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


କରି ସବସାଧାରଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି ।””୧° ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଭାବଧାରା 
ପ୍ରଚାରରେ ସ୍ଵାମୀଜୀହିଁ ସବଜନସ୍ଵୀକୃତ ନେତା । ପ୍ରଚାର ଆନ୍ଦୋଳନର ପୁରୋଭାଗରେ ରହିଛନ୍ତି 
ସ୍ଵାମୀଜୀ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୁରୁଭ୍ରାତୃବୃନ୍ଦ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମହାରାଜଙ୍କ 
ସମ୍ବନ୍ଧରେ' ସ୍ଵାମୀଜୀ କହୁଥୁଲେ, °“ ରାଜାର ୭୮୮॥(ଥ॥୮/ ( ଆଧାମିକତା ) କଳନା କରିହେବ 
ନାହିଁ। ଠାକୁର ଯାହାକୁ ପୁଅ କହି କୋଳ କରୁଥିଲେ, ଗେହ୍ଲା କରି ଖୁଆଉଥୁଲେ, ଏକସଙ୍ଗେ 
ଶୋଉଥୁଲେ, ତାର କ'ଂଣ ତୁଳନା କରି ହେବ ? ରାଜା ଆମ ମଠର ପ୍ରାଣ ପ୍ରକୃତରେ ସେ 
ଆମର ରାଜା ।' ଲାଟୁ ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ସ୍ମ,ତିକଥାରେ କହିଛନ୍ତି, ବିବେକାନନ୍ଦ ଭାଇ ଠିକ୍‌ କଥା 
କହୁଥୁଲେ, ଆଧୀମ୍କତାରେ ରାଖାଲ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ | 

ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ଯେଉଁ ଅପାର୍ଥ୍ଵବ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ତାହା ସାଂସାରିକ ରୀତିନୀତିର 
ମାନଦଣ୍ଡରେ ବୁଝିହେବ ନାହିଁ । ଅବତାରବରିଷ୍ଠଙ୍କର ଧର୍ମସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର 
ଉପରେ ନିଭର କରୁଥିଲେ । ନୂତନ ପରିକଳ୍ପନାରେ ମହାରାଜ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କ ମୁଖାପେକ୍ଷୀ 
ହେଉଥୁଲେ । ଅନ୍ୟଦିଗରେ ସ୍ଵାମୀଜୀ ଗୁରୁତ୍ସପୂଣ୍ଠ ସବୁ ବିଷୟରେ ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ 
ଆଲୋଚନା କରୁଥୁଲେ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ମହାରାଜଙ୍କ ମତକୁ ପ୍ରାୟ ନିର୍ବିଚାରରେ ଗ୍ରହଣ 
କରୁଥଲେ । ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ଗୁରୁଭ୍ରାତା ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମହାରାଜ ଆ ପ୍ରାଣ 
ଚେଷ୍ଟା କରୁଥୁଲେ । କେବଳ ସ୍ଵାମୀଜୀ ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମହାରାଜଙ୍କର 
ନିକଟ ଆତ୍ମୀୟର ସମ୍ପର୍କ ସଦାସର୍ବଦା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲା । ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କ ପିତୃ ବିୟୋଗ ପରେ 
ଆମ୍ବୀୟ ସ୍ଵଜନ ସୁଯୋଗ ଉଣ୍ଡି ପରିବାରଟିକୁ ଭିଟା ତ୍ୟାଗ କରାଇବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, ସେହି 
ଦୁଦ୍ଦିନରେ ମହାରାଜ ନିଜେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଘରର ଦଖଲ ରକ୍ଷା କରିଥୁଲେ । 
ସ୍ବାମୀଜୀଙ୍କ ମହାପ୍ରୟାଣ ପରେ ତାଙ୍କର ଜନନୀ ଓ ଭାଇମାନଙ୍କର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଅଭିଭାବକର 
ଦାଯିତ୍ବ ମହାରାଜ ନିଜ କାନ୍ଧକୁ ଉଠାଇନେଇଥୁଲେ । 

ସ୍ଵାମୀଜୀ ତାଙ୍କର ଆରବ୍‌ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାପାଇଁ ଗୁରୁଭ୍ରାତା ରାଖାଲଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତି 
ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିଥୁଲେ ଓ ଯେଉଁଥରେ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ବର ଭୂମିକା ସର୍ବଜନ ସ୍ବୀକୃତି 
ଲାଭ କରେ ସେ ବିଷୟରେ ସଚେଷ୍ଟ ଥୁଲେ, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମହାରାଜ ସ୍ବାମୀଜୀଙ୍କ ସାଥୀରେ 
ରହି ସର୍ବଦା ବିଶ୍ଵସ୍ତ ସହଚର ପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥୁଲେ । ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ କର୍ମପଦ୍ଧତି 
ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଅର୍ଥାତ୍‌ ଅନ୍ତରର ସହିତ ସମର୍ଥନ କରି ସେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ- 
ପ୍ରଚାରରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଓ ଗଭୀର ବିଶ୍ଵାସ ଯେ 
ରାମକୃଷ୍ଣ-ସଂଘର ଭିଭିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲା, ଏଥୁରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ | ଧର୍ମସଂଘ ସଂଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟରେ 


୧. ଧର୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗେ ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ୬ଷ୍ଠ ସଂ, ପୃ: ୮୬ 

୨. ସ୍ଵାମୀଜୀ କହୁଥୁଲେ, ‹‹ଅନନ୍ତ ଭାବମୟ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଂଶ ବୋଲି ଏମାନଙ୍ୁ ଜାଣିବୁ | ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି 
ଭାବରେ ଦେଖେ । ଏ ଯେଉଁ ରାଖାଲକୁ ଦେଖୁଛ, ତାପରି ୫୮୮॥୩ଞ୩୯୬ ମୋର ମଧ୍ଯ ନାହିଁ । ଠାକୁର ପୁଅ 
ବୋଲି ତାକୁ କୋଳ କରୁଥୁଲେ, ଖୁଆଉଥୁଲେ, ଏକତ୍ର ଶୟନ କରୁଥୁଲେ | ସେ ଆମ ମଠର ଶୋଭା, ଆମର 
ରାଜା । ( ସ୍ଵାମୀ-ଶିଷ୍ୟ ସଂମ୍ବାଦ, ଉତ୍ତରକାଣ୍ଡ, ପ୍‌: ୨୪୮) 


କଳମି ଲତା ୩୧୫ 


ମହାରାଜଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ନିଷ୍ଠା ଉପରେ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ଅଗାଧ ବିଶ୍ଵାସ ଓ ନିର୍ଭରତା ଥୁଲା । 
ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରସାରରେ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କ ଉପଦେଶ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ 
ମହାରାଜ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥୁଲେ । କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ତ୍ବରାନ୍ବିତ ଗତିରେ ହେଉନାହିଁ ଭାବି 
ସ୍ଵାମୀଜୀ ବେଳେବେଳେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଡୁଥୁଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆବେଗ ଉଜ୍ଛାସ ସବୁକିଛି 
ଢ଼ାଳି ଦେଉଥ୍‌ଲେ ମହାରାଜଙ୍କ ଉପରେ । ସ୍ଵାମୀଜୀ ଗୋଟିଏ ଚିଠିରେ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, 
“ମୋର ରୂଢ଼ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମନ ଖରାପ କରନାହିଁ । ମୁହଁରେ ଯାହା କୁ ହେନା କାହିଁକି 
ତୁମେତ ମୋର ହୃଦୟ ଜାଣ ।'' ମହାରାଜ ମଧ୍ଯ ଜାଣିଥୁଲେ ସ୍ବାମୀଜୀଙ୍କ ଅନ୍ତରର ଭାବ! 
ସେଥୁପାଇଁ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ଆବେଗ, କ୍ଷୋଭ ଓ ରୂଢ଼ ଆଚରଣକୁ ସହି ଯାଉଥୁଲେ। ପ୍ରବଳ 
ଝଞ୍ଜାବାତ୍ୟା ଭଳି ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର କର୍ମଚାଞ୍ଚଲ୍ୟର ଅନ୍ତରାଳରେ ଯେଉ ଗଭୀର ପ୍ରେମ ଥୁଲା, 
ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ନିଗୂଢ଼ ସମ୍ବନ୍ଧ ଚିରବିଦ୍ୟମାନ ଥୁଲା ତାହା ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କ ଲିଖ୍ତ ଗୋଟିଏ 
ପତ୍ରରୁ ବୁଝାଯାଏ । ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, “' ଗୁରୁଦେବଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି ହେଉ ନାହିଁ ¬ ଏହି ଦୁଃଖ | 
ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କିଛିମଧ୍ଯ ମୋଦ୍ଵାରା ହେଲାନାହିଁ, ଏହି ଅବଶୋଷ ! ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଗାଳି 
ଦିଏ, କଟୁକଥା କୁହେ ମୁଁ ମହା ନରାଧମ ! ଆଜି ତାଙ୍କର ( ଠାକୁରଙ୍କର ) ଜନୁଦିନରେ ତୁମମାନଙ୍କ 
ପାଦଧୂଳି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଦିଅ- ମୋ ମନ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ । ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, 
ଜୟ ଗୁରୁ ।”?୧ ସ୍ଵାମୀଜୀ କହୁଥୁଲେ, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରନ୍ତି, କିଛୁ ମୁଁ ଜାଣେ, 
ରାଜା ମୋତେ କେବେବି ତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ । ଆଉ ଦୁନିଆରେ ଯଦି କେହି ମୋ ଗାଳିକୁ ସହ୍ୟ 
କରିଥାଏ, ସେ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ ରାଜା |”? । 

ଦୀର୍ଘକାଳ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଫଳରେ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କ ସବଳ ସୁଠାମଦେହ ଏକାଥରକେ 
ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥୁଲା, ବହୁ ଚେଷ୍ଟା ସକ୍ସେ ତାହା କେବେବି ଆଉ ଭଲ ହୋଇପାରୁନଥଲା । ତାଙ୍କର 
ନଷ୍ଟ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ମହାରାଜ ସୁଚିକିତ୍ସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି କେତେବେଳେ ବା ନିଜ 
ହାତରେ ସେବା ଶୁଶ୍ରୁଷା କରି, କେତେବେଳେ ବା ଦାଜିଲିଂ, ଆଲମୋଡ଼ା ପ୍ରଭୂତି ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟକର 
ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କର୍ମସଂଗଠନର ଚିନ୍ତା ଭାବନାରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ମୁକ୍ତ କରି ସୁସ୍ଥ 
ଦେହରେ ଓ ଆନନ୍ଦିତ ମନରେ ରଖୁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥୁଲେ । କିନ୍ତୁ ସ୍ଵାମୀଜୀ ସାମାନ୍ୟ ସୁସ୍ଥ 
ଅନୁଭବ କରିବାମାତ୍ରେ ପୁନର୍ବାର କର୍ମ ସମୁଦ୍ରରେ ଲମ୍ଫ ଦେଉଥୁଲେ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ଯରେ 
ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଶଯ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରୁଥୁଲେ । ତେବେବି ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖୁବା ପାଇଁ ମହାରାଜଙ୍କ 
ଚେଷ୍ଟାର ଅନ୍ତ ନ ଥୁଲା । ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସହସ୍ରଦଳ ପଦ୍ମ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଥୁଲେ ମହାରାଜଙ୍କର 
ପ୍ରାଣରେ ପ୍ରାଣ, ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କ ସୁଖରେ ସୁଖ ବୋଧ କରୁଥୁଲେ | ସେମାନଙ୍କର. ଏହି ଗଭୀର ପ୍ରେମ 
ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଦୁଇ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଭୁଲ୍‌ବୁଝାମଣା ହେଲେ 
ପ୍ରେମଘନମୂର୍ଭି ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ଗର୍ଜନ ତର୍ଜନ ପରେ ପ୍ରଚୁର ପ୍ରେମବର୍ଷଣ ହେଉଥଲା ଯାହା ଉପସ୍ଥିତ 


୧. ସାନ୍‌ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋରୁ ତା୧ ୨।୩୧୯୦୦ରେ ଲିଖୁତ ପତ୍ର | 


୩୧୬ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟଭୂମିରେ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଶ୍ୟାମଳିମା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥୁଲା, ଯାହାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଭକ୍ତଗଣ ଆଜି 
ମଧ୍ଯ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ବିସର୍ଚନ କରନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଘଟଣା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ । 

ସ୍ଵାମୀ ବିଜ୍ଞାନାନନ୍ଦ ବେଲୁଡ଼ମଠର ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ଦିନେ ସ୍ମତିଚାରଣ କରୁଥୁଲେ ।` 
ସେ କହିଲେ, ‹ ' ସ୍ଵାମୀଜୀ ... ମହାରାଜଙ୍କୁ ... ଖୁବ୍‌ ଭଲପାଉଥଲେ, ଖୁବ୍‌ ମାନ୍ୟ ମଧ କରୁଥୁଲେ | 
ଠିକ୍‌ ' ଗୁରୁବତ୍‌ ଗୁରୁପୁତ୍ରେଷୁ'" ଏହି ଭାବ । ତାବୋଲି କାହାରି ଟିକିଏ ଦୋଷତ୍ରୁଟି ଦେଖ୍‌ଲେ ସେ 
ସହିପାରୁନଥୁଲେ । ଯେଉଁ ରାଖାଲ ମହାରାଜଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରାଣାଧୂକ ଭଲପାଉଥୁଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ଯ 
ଥରେ ଏମିତି ଗାଳିମନ୍ଦ କରିଥଲେ ଯେ ମହାରାଜ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ । ଅବଶ୍ୟ ସେ ଘଟଣାରେ 
ମୋର ସବୁ ଦୋଷ ଥୁଲା। ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ମହାରାଜ ଦୋଷଟା ନିଜ ଉପରକୁ 
ନେଇ ଯାଇଥୁଲେ । ସେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗାକୂଳରେ ପାହାଚ ଓ ଘାଟ ନିର୍ମାଣ କାୟ୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି । 
ସ୍ଵବୀମୀଜୀ ମୋତେ କହିଥୁଲେ- ପେସନ, ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ଘାଟ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର, 
ଏବଂ ତାସଙ୍ଗେ ଗଙ୍ଗାକୃଳରେ ପୋସ୍ତା ? କିଛିଟା ବାନ୍ଧିବାକୁ ହେବ । ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାନ କରି 
କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ତାର ଗୋଟିଏ ଆନୁମାନିକ ହିସାବ ମୋତେ ଦେବୁ । ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାନ କରି 
କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ତା'ର ହିସାବ ଦେଖାଇଲି | ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍‌ କରି ପ୍ଲାନଟା ଦେଖାଇ କହିଲି- 
-ଏହି ତିନିହଜଢାର ଖଣ୍ଡେ ଟଙ୍କା ହେଲେ ବୋଧ ହୁଏ ସବୁ ହୋଇଯିବ | ସ୍ଵାମୀଜୀ ମଧ ସେଥୁରେ 
ଖୁବୂ ଖୁସି । ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ ¬ କଣ କୁହ, ରାଜା ! ଏହି ସାମ୍ନାରେ 
ଗୋଟିଏ ଘାଟ ଓ ପୋସ୍ତା ହେଲେ ବେଶ୍‌ ବଢ଼ିଆ ହେବ । ପେସନ୍‌୍‌ ତ କହୁଛି ତିନିହଜାର 
ଟଙ୍କାରେ ହୋଇଯିବ । ତୁମେ କହିଲେ କାମଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା । ମହାରାଜ ମଧ୍ଯ କହିଲେ, 
ତା ଯଦି ତିନିହଜାର ଟଙ୍କାରେ ହୋଇଯାଏ ଚେବେ ଏହି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇଯିବ । 

କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା । ମୁଁ ନିଜେ କାମଟା ଦେଖାଶୁଣା କରୁଛି । ହିସାବପତ୍ର ସବୁ ମହାରାଜ 
ରଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଟଙ୍କା ପଇସା ମଧ୍ଯ ସେ ହିଁ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ଆଗଉଛି - 
ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ସେତେ ଆନନ୍ଦ । ମଝିରେ ମଝିରେ ହିସୀବପତ୍ର ଦେଖୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଅଛିକି 
ନାହିଁ ଖୋଜଖବର ନିଅନ୍ତି। ଏପଟେ କାମ ଯେତେ ଆଗେଇଲା ସେତିକି ଦେଖାଗଲା ଯେ, 
ତିନିହଜାର ଟଙ୍କାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବନାହିଁ । ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନଦେଖ୍‌ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଯାଇ 
କହିଲି -ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କୁ ଭୟ କରି କହିଥୁଲି ଯେ ତିନି ହଜାର ଟଙ୍କାରେ କାମ ଶେଷ 
ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି କାମ ଶେ ଷ ହେବାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବେଶୀ ହେବ । ଏବେ ଉପାୟ କଣ କୁହନ୍ତୁ ! 
ମୋର ଅବସ୍ଥା ଦେଖୂ ମହାରାଜଙ୍କର ଖୁବ୍‌ ଦୟା ହେଲା । ସେ ସାହସ ଦେଇ କହିଲେ, ତାହାହେଲେ 
ଆଉ କଅଣ କରାଯିବ ? କାମ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ସେତେବେଳେ ଯେମିତି କରି 
ହେଉ ଶେଷ କରିବାକୁ ହେବ । ତୁମେ ସେଥୁପାଇ ଭାବନାହିଁ । ଯେପରି କାମଭଲ ହେବ 
ସେପରି କର । ମୁଁ ଆଶ୍ଵସ୍ତ ହେଲି । କିନ୍ତୁ ମନେମନେ ଭୟ ହେଉଥାଏ ଯେ ଦିନେହେଲେ 
ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ଗାଳି ଖାଇବାକୁ ହେବ । ସ୍ନାମୀଜୀ ଦିନେ କାମର ଖର୍ଜ ପତ୍ରର ହିସାବ ଦେଖୁବାକୁ 


୧. ସତ୍‌ପରସଙ୍ଗେ ସ୍ବାମୀ ବିଜ୍ଞାନାନନ୍ଦ, ୩ୟ ସଂସ୍କରଣ, ପୃ: ୧୯୨/୧୯୬ | 


କଳମି ଲତା ୩୧୭ 


ଚାହିଁଲେ । ମହାରାଜ ହିସାବ ଖୁବୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଖୁଥୂଲେ । ହିସାବ ଦେଖୁବାକୁ ଯାଇ 
ଯେତେବେଳେ ଦେଖ୍‌ଲେ ଯେ ତିନିହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଇଛି ଅଥଚ କାମ 
ଶେଷ ହେବାକୁ ଢ଼େର ବାକି ଅଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ମହାରାଜଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଗଲେ; 
ମହାରାଜ ପଦୁଟିଏବି କହିଲେ ନାହିଁ, ନୀରବରେ ସବୁ ସହିଗଲେ । କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭିତରେ 
ତାଙ୍କର ଖୁବ୍‌ ଦୁଃଖ ହୋଇଥଲା । ସ୍ଵାମୀଜୀ ଚାଲିଯିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯାଇ ନିଜ 
କୋଠରୀର ଦ୍ଵାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ । ଏଣେ ନିଜ କୋଠରୀକୁ ଆସି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ସ୍ବାମୀଜୀଙ୍କ 
ମନକୁ ଛୁଇଁଲାଯେ, ରାଜାକୁ ଏତେଟା ଗାଳି ଦେବା ଠିକ୍‌ ହେଲାନାହିଁ । ମୁଁ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା 
ହୋଇ ସବୁ ଦେଖୁଥୁଲି, ଆଉ ଭାବୁଥୁଲି ଯେ ମୋ ପାଇଁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇବାକୁ 
ହେଲା ! ସ୍ଵାମୀଜୀ ହଠାତ୍‌ ମତେ ଡାକି କହିଲେ, ଦେଖୁଲୁ ପେସନ୍‌, ରାଜା କଅଣ କରୁଛି ? ମୁଁ 
ମହାରାଜଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖୁଲି ଯେ, ଦ୍ଵାର ଝରକା ସବୁ ବନ୍ଦ । ଥରେ ଦୁଇଥର 
ମହାରାଜ, ମହାରାଜ ବୋଲି ଡାକିଲି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜବାବ୍‌ ମିଳିଲା ନାହିଁ । ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କ ପାଖରେ 
ଆସି ତାହା କହିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ କହିଲେ, ତୁ ତ ଭାରୀ ବୋକା ! ତୋତେ 
କହିଲି ଦେଖୁବାକୁ ଯେ, ରାଜା କଅଣ କରୁଛି, ଆଉ ତୁ ଆସି କହୁଛ୍ଥ୍‌ ତାଙ୍କ ଘରର ଦ୍ଵାର ଓ 
ଝରକା ସବୁ ବନ୍ଦ ! ଶୀଘ୍ର ଦେଖ, ରାଜା କଅଣ କରୁଛି, ମୁଁ ପୁଣି ଆସି ଡାକି ଜବାବ ନ 
ପାଇବାରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦ୍ଵାର ଖୋଲି ଦେଖେ ଯେ, ମହାରାଜ ବିଛଣାରେ ଶୋଇ ତକିଆରେ 
ମୁହଁ ଗେଞ୍ଚ କଇଁ କଇ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲି, ମହାରାଜ, ଆଜି 
ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ। ମହାରାଜ କାନ୍ଦୁଥଲେ । ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ 
ଟେକି କହିଲେ, ହରିପ୍ରସନ୍ନ, ମୋର କଅଣ ଦୋଷ ଅଛି କହିଲୁ ? ଅଥଚ ସେ ବେଳେବେଳେ 
ଏପରି କଥା କୁହନ୍ତି ଯେ, ତାହା ଆଉ ସହି ହୁଏ ନାହିଁ । ଥରେ ଥରେ ମନେହୁଏ ଯେ ସବୁ ଛାଡ଼ି 
ଦେଇ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ! 

ଆହୁରି ଦୁଇଚାରି ପଦ କଥାପରେ ସ୍ବାମୀଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସି କହିଲି ଯେ, ମହାରାଜ 
ଶୋଇ ଶୋଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି । ମୋ କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସ୍ଵାମୀଜୀ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ମହାରାଜଙ୍କ ଘରକୁ 
ଗଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ଯ ପଛେପଛେ ଗଲି । ଯାଇ ଦେଖେଯେ ସ୍ଵାମୀଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ 
ମହାରାଜଙ୍କୁ ଏକାଥରକେ ଛାତିରେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛନ୍ତି, ରାଜା, ରାଜା, ମୋତେ 
କ୍ଷମା କର, ଭାଇ ! ମୁଁ ରାଗରେ କି ଅନ୍ୟାୟ ନ କରିଛି । ତୁମକୁ ଗାଳି ମନ୍ଦ କରିଛି । ମୋତେ 
କ୍ଷମା କର ଭାଇ । ମହାରାଜ ସେତେବେଳକୁ ନିଜକୁ କିଛିଟା ସମ୍ଭାଳି ନେଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କୁ 
ଏମିତି କାନ୍ଦିବାର ଦେଖୂ ସେ ତ ଅବାକ୍‌; କଅଣ ଯେ କରିବେ କିଛି ବୁଝି ପାରୁନଥଲେ । 
ଶେଷରେ କହିଲେ, ତୁମେ ସେମିତି ହଉଛ କାହିଁକି ? ଗାଳି ଦେଇଛ କଅଣ ହେଲା ? ମୋତେ 
ଭଲ ପାଅ ବୋଲି ତ ଏମିତି କହିଛ । ସ୍ଵାମୀଜୀ ସେତେବେଳ ଯାଏ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଛାତିରେ 
ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ଭାଇ । ଠାକୁର ତୁମକୁ କେତେ 
ଆଦର କରୁଥୁଲେ, ସେ କେତେବେଳେ ବି ତୁମକୁ କଡ଼ା କଥା କହିନାହାନ୍ତି । ମୁଁ ସାଧାରଣ 


୩୧୮ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


କାମପାଇଁ ଗାଳି ଦେଇଛି ! ତୁମ ମନରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି । ମୁଁ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ 
ରହିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ । ଚାଲିଯାଉଛି ହିମାଳୟକୁ, ସେଠାରେ ଯାଇ ନିର୍ଜନରେ କେଉଠି 
ହେଲେ ରହିବି । 

‹‹ ମହାରାଜ ସେତେବେଳେ କହିଲେ--ଏ କି କଥା ସ୍ଵାମୀଜୀ, ତୁମର ତ ଗାଳି ଆମପାଇଁ 
ଆଶୀର୍ବାଦ । କୁଆଡ଼େ ତୁମେ ଚାଲିଯିବ ? ତୁମେ ଯେ ଆମର ମସ୍ତକ । ତୁମେ ଚାଲିଗଲେ 
ଆମେ କାହାକୁ ନେଇ ରହିବୁ ?”” 

ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ସମୟ କଥୋପକଥନ ପରେ ଦୁଇଜଣ ଶାନ୍ତ ହେଲେ । ସେଦିନର 
ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆଉ ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ । ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କୁ ଏପରି ଅଧୀର ହୋଇ କାନ୍ଦିବାର 
ଆଉ କେବେବି ଦେଖୁନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ପ୍ରତି କି ଆକର୍ଷଣ, କି ସ୍ନେହ !' 

ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା । ସ୍ଵାମୀଜୀ ଓ ମହାରାଜ ଏକଦା ଭକ୍ତ ବଳରାମବାବୁଙ୍କ ଗୃହରେ 
ବାସ କରୁଥିଲେ । ଅସୁସ୍ଥ ଥୁବାରୁ ସ୍ଵାମଜୀଙ୍କର ରାତିରେ ନିଦ ହେଉନଥିଲା । ଦିନେ ଦିନେ 
ଦିନବେଳା ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ନିଦ ହୋଇଯାଇଥୁଲା । ଏହିପରି ଦିନେ ସ୍ଵାମୀଜୀ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥୁବା 
ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଗୃହରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥୁବା ଜଣେ ଦାସୀ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା । ନରେନ୍‌ଙ୍କ 
ସହିତ ଦେଖାକରିବ କିନ୍ତୁ ସ୍ଵାମୀଜୀ ଶୋଇଛନ୍ତି ଜାଣି ସେ ଚାଲିଗଲା । ସ୍ଵାମୀଜୀ ନିଦରୁ ଉଠିବା 
ପରେ ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ ସେହି ଦାସୀର ଆସିବା କଥା କହିଲେ । ସ୍ଵାମୀଜୀ ଭାବିଲେ, ତାଙ୍କର 
ଜନନୀ ବୋଧହୁଏ ବିଶେଷ କୌଣସି ଜରୁରୀ କାରଣରୁ ଦାସୀକୁ ପଠାଇଥୁଲେ, “ରାଜା” ତାକୁ 
ଫେରାଇ ଦେଇଛି । ସେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରି ନିକଟକୁ ଗଲେ । ଜନନୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ଜାଣିବାକୁ 
ପାଇଲେଯେ, ସେ ଦାସୀକୁ ପଠାଇନାହାନ୍ତି । ଦାସୀକୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲା, ' ମୁଁ ବାଗ୍ବଳାରର 
ଚିତ୍‌ପୁରକୁ ବୁଲି ଯାଇଥୁଲି, ଭାବିଲି ଥରେ ଯାଇ ନରେନକୁ ଦେଖୁଆସେ । ରାଖାଲ ମୋତେ 
କହିଲା -ତୁମେ ଶୋଇଛ, ସେଥପାଇ ଫେରି ଚାଲିଆସିଲି |? ଏହା ଶୁଣି ସ୍ବାମୀଜୀଙ୍କ ଆଖ୍‌ରେ 
ଅଶ୍ରୁ. ଆସିଗଲା; ସେ ଜନନୀଙ୍କୁ ସବୁକଥା ଖୋଲି କହିଲେ । ତାଙ୍କ ନାମ କହି ରାଖାଲକୁ ଗାଡ଼ି 
ପଠାଇ ଡାକି ଆଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ । ମହାରାଜ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାରୁ ସ୍ଵାମୀଜୀ ଅନୁତପ୍ତ 
କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, “ରାଜା ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି, ତୁମକୁ ବିନା କାରଣରେ ଗାଳି ଦେଇଛି | ଖାଲି 
ତୁମେ ବୋଲି ସିନା ମୁଁ ସେମିତି କଟୁକଥା କହିପାରୁଛି ।୮” ମହାରାଜ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ହସି 
ଉଠିଲେ | ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫ୍ରୁଟିଲା, ସେ ଶାନ୍ତ ହେଲେ । 

ଏହ୍ଲାବାଦ୍‌ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସ୍ଵାମୀ ବିଜ୍ଞାନାନନ୍ଦ ପୁରୁଣା ଦିନର ଆଉ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ 
କହୁଥ୍‌ଲେ | ସେ କହିଥୁଲେ, ' ' ମୁଁ ରାଖାଲ ମହାରାଜଙ୍କର ଆଶ ୟରେ ଥୁଲି ବୋଲି ସ୍ବାମୀଜୀଙ୍କ 
ଗାଳି ବେଶୀ ଖାଇନାହିଁ । ଥରେ ସ୍ଵାମୀଜୀ କହୁଥୁଲେ ଯେ, ଏକ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ 
ଭାରତର ଅଧଃପତନ ମୁନି ରଷିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ହୋଇଛି । ମୁଁ ବା କଅଣ ବୁଝେ । ମୁଁ ଭାବିଲି- 
¬ ସ୍ଵାମୀଜୀ ମୁନିରଷିମାନଙ୍କ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି । ଏହାର ଭାବି ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରି କହିଲିନା 


ମହାଶୟ, ଆପଣ ମୁନିରଷିମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝିଛନି । ଦେଖ୍‌ଲି ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କ ମୁହଁ ଲାଲ୍‌ ହୋଇଗଲା | 
ରାଖାଲ ମହାରାଜ ସେଠାରେ ବୁଲୁଥିଲେ । ସ୍ଵାମୀଜୀ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ-¬ 'ରାଜା, ଦେଖ, ପେସନ୍‌ 
କହୁଛି ଯେ, ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣେନା' | ରାଖାଲ ମହାରାଜ ସେଥୁରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ- ତୁମେ ବି 
ସେମିତି ! ପେସନ୍ର କଥା କଅଣ ଧରାଯାଏ ? ସେ ତ ପିଲାଲୋକ, ସେ କଅଣ ବୁଝେ: ତାଙ୍କ 
କଥା ଶୁଣି ସ୍ଵାମୀଜୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଏକାଥରକେ ପିଲାଟିଏଁ ଭଳି ! ରାଖାଲ 
କହିଛି, ପେସନ୍‌ ପିଲାଲୋକ-- ସେ କଣ କହୁକହୁ କଅଣ କହି ପକାଇଛି, ବାସ୍‌ ସେତିକିରେ ସବୁ 
ସମାଧାନ ହୋଇଗଲା ।` 


'ଲାଟୁ ମହାରାଳଙ୍କର ସତି କଥାରୁଂ° ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଜଣାଯାଏ | ଏଥରେ ଦେଖାଯାଏ 
ଯେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସଂଘ କିପରି ପ୍ରେମର ଭିଭି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଓ ଗୁରୁଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ 
ପ୍ରେମର ଆକର୍ଷଣ କେତେ ଗଭୀର । ମଠରେ ନୂଆ ନିୟମ ପ୍ରବଭିତ ହୋଇଛି, ଭୋର୍‌ ଚାରିଟାରେ 
ଉଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧ୍ଯାନ କରିବାକୁ ହେବ । ବାବୁରାମ ମହାରାଜଙ୍କୁ ନେଇ ଦିନେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା 
ଘଟିଲା । ଲାଟୁ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି: ଦିନେ ବାବୁରାମଭାଇ ଠିକ୍‌ ସମୟରେ ଉଠିପାରିଲେ ନାହିଁ । 
ସ୍ଵାମୀଜୀ ସେ ଖବର ପାଇ ଜଣକୁ କହିଲେ -' ଯା, ତାଙ୍କ କାନ ପାଖରେ ଘଣ୍ଟା ବଜାଇ ଆ |' 
ସେ ତାହା କଲା, ସେଥ୍ରେ ମଧ୍ଯ ବାବୁରାମଭାଇ ଉଠିଲେ ନାହିଁ । ସେତେବେଳେ ସ୍ଵାମୀଜୀ 
ନିଜେ ଯାଇ ତାକୁ ଉଠାଇଲେ । ଚାହା ପିଇବା ସମୟରେ ସ୍ଵାମୀଜୀ ବାବୁରାମଭାଇଙ୍କୁ କହିଲେ- 
- “ ଦେଖ ! ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ମଠର ପରିଚାଳକ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ କରି ନିୟମ ମାନିବାକୁ 
ହେବ । ନିୟମ କରି ତୁମେମାନେ ଯଦି ସେହି ନିୟମକୁ ନ ମାନ, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନେ ତୁମର 
ନିୟମ ମାନିବେ ନାହିଁ । ନିଜେ ମାନି ଅନ୍ୟକୁ ଶି ଖାଇବାକୁ ହୁଏ ।” ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏଇ କଥା 
ଶୁଣି ବାବୁରାମଭାଇ ନିଜଆଡୁ କହିଲେ ¬ ' ଆଜି ଉଠି ପାରିନାହି, ମୋ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅସୁବିଧା 
ହୋଇଛି ବୁଝିପାରୁଛି । ତୁମେ ଭାଇ ଏଥୁପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିୟମ କର--ଯେ ଉଠିପାରିବ ନାହିଁ 
ତାକୁ ଶାସ୍ତି ଦିଆଯିବ । ବାବୁରାମଭାଇଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ସ୍ଵାମୀଜୀ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ କହିଲେ 
ତ୍ରୁମକୁ ମୁ ଶାସ୍ତି ଦେବି, ଏକଥା ତୁମେ ଭାବି ପାରିଲ ବାବୁରାମ !” ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ଅଶ୍ରୁ 
ଦେଖୁ ବାବୁରାମ ଭାଇ ମଧ୍ଯ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ମହାରାଜଙ୍କ କାନକୁ ଏକଥା ଗଲା । ସେଠାକୁ 
ଆସି କହିଲେ--ତୁମର ସବୁ ଏତେ କନ୍ଦାକନ୍ଦି କାହିଁକି ? ସେଦିନତ ନିୟମ ହୋଇଛି - ଘଣ୍ଟା 
ବାଜିଲେ ଯିଏ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ ନ କରିବ, ତାକୁ ସେଦିନ ମଠରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ |¬ 
ମାଧୁକରୀ କରି ଖାଇବାକୁ ହେବ ।' -ଏକଥା ଶୁଣି ବାବୁରାମଭାଇ ଭାରୀ ଖୁସି, କହିଲେ ¬ ' ରାଜା 
ଠିକ୍‌ କଥା କହିଛି । ମୁ ଆଜି ମାଧୁକରୀ କରିବି 1 ଦେଖ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ସ୍ନେହ 
ଥୁଲା - ଜଣେ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲା ବୋଲି ଶାସ୍ତି ମାଗିଲା, ଆଉ ଜଣକର ସେହି କଥା ଶୁଣି ଆଖରେ 


୧. ସତ୍‌ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ଵାମୀ ବିଜ୍ଞାନାନନ୍ଦ, ପ୍‌:୧୪୧।| 
୨. ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ଲାଟୁ ମହାରାଜଙ୍କର ସ୍ନତିକଥା, ୨ୟ ସଂସ୍ବରଣ, ପୃ: ୩୫୬/୩୫୭ | 


୩୨୦ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଲୋତକ ଭରିଗଲା । ଶେଷରେ ଆଉ ଜଣେ ଶାସ୍ତି ଦେଲା, ସେଥ୍ରେ ଯେ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଥୁଲା, 
ସେ ଖୁସି ହେଲା । ଏପରି ସ୍ନେହ ନଥ୍‌ଲେ କ'ଣ ମଠଟା ଚାଲିବ ? 


ସ୍ଵାମୀଜୀ ଓ ମହାରାଜଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ଯେଉଁ ଗଭୀର ସ୍ଵେହ ଥୁଲା ତାହା ଉପର ଠାଉରିଅ/ 
ସ୍ନେହ ନୁହେଁ । ଗୋଟିଏ ସ୍ନେହରଜୁରେ ଉଭୟଙ୍କର ସତ୍ତା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁଗ୍ରଥୁତ । ଦୁଇଟି 
ଘଟଣାର ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଅନ୍ୟପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବା । ଅମରନାଥ ଓ କ୍ଷୀର ଭବାନୀ ଦର୍ଶନ ପରେ 
ସ୍ଵାମୀଜୀ ଖୁବ୍‌ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଶିଷ୍ୟ ସଦାନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ମଠକୁ ଫେରି ଆସିଲେ । ତାଙ୍କର ରୁଗ୍‌ଣ 
ଶରୀରର ଅବସ୍ତା ଦେଖ୍‌ ମହାରାଜ ଖୁବ୍‌ ଉଦ୍‌ବିଗ୍ନ ହେଲେ । ଦିନସାରା ସ୍ଵାମୀଳୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥାର 
କୌଣସି ପରବର୍ତନ ଦେଖାଗଲାନାହିଁ, ଚିନ୍ତିତ ମହାରାଜ ଖାଲି ଘର ବାହାର ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ । 
ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତାର ଖବର ପାଇ ଗିରିଶବାବୁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ .ଭକ୍ତଗଣ ଓପରଓଳି ମଠରେ 
ଆସି ପହଞ୍ଚୁଲେ । ସନ୍ଧ୍ୟାର କିଛିସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଵାମୀଜୀ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ତଳମହଲାର ବାରଣ୍ଡାକୁ 
ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ । ଗିରିଶବାବୁ ଚମକି ପଡ଼ି କହିଲେ, “ଏ କଣ ସ୍ଵାମୀଜୀ, ତୁମେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ 
ଆସିଲେ ଯେ ! ଶୁଣିଲି ତୁମେ ବଡ଼ ଅସୁସ୍ଥ ।”' ସ୍ଵାମୀଜୀ ମୂଦସ୍ଵରରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ “କଣ 
କରିବି କହହ ଶୋଇ ଶୋଇ ଯେତେଥର ଆଖ୍‌ ଖୋଲୁଛି, ଦେଖୁଛି, ରାଜା ବିଷାଦ ବଦନରେ 
ବସିଛି । ତା? ମୁହର ସେହି ଅବସ୍ଥା ଦେଖୂ ଆଉ ଶୋଇ ପାରିଲିନାହିଁ ।_ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉଠିଆସିଲି, 
ମୁଁ ଚଲାବୁଲା କରୁଥୁବାର ଦେଖୂ ରାଜା ମୁହରେ ଯଦି ଟିକେ ହସ ଦେଖେ ।”” ଏହା ଶୁଣି 
ଗିରିଶବାବୁ ମନ୍ତବ୍ୟ କଲେ, ‹ ' ରାଜା ମୁହଁ ଭାରୀ ହେବ ନାହିଁ ଆଉ କାହାର ହେବ !'' ଏତିକିବେଳେ 
ମହାରାଜ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଓ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, 
“ ତୁମେ ଉଠିଆସିଲଯେ ! ଦେହଟା ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗୁଛି ?”? ସ୍ଵାମୀଜୀ ଗିରିଶ ବାବୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ 
ଅନାଇ କହିଲେ, ରାଜା ମୋତେ ରୋଗୀ କରି ରଖୁବାକୁ ଚାହେଁ। ରୋଗ କଅଣ ? ଯା, ମୁଁ 
ଏବେ ବେଶ୍‌ ଭଲ ଅଛି । ମହାରାଜଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫ୍ରୁଟିଉଠିଲା । ଅଳ୍ପଦିନର ସେବା ଯନ୍ନପରେ 
ସ୍ଵାମୀଜୀ ପୁଣି ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଉଠିଲେ । 


ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ଯେଉଁ ସବୁ ହସ ପରିହାସ ଓ କୌତୁକ ହୁଏ ତାହା ମଧ୍ଯ 
ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡିତ । ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କୁ ଲେଖୂୁଥୁବା ମହାରାଜଙ୍କର ଚିଠି ଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ତାହାର କାରଣ 
ସ୍ଵାମୀଜୀ ଅନ୍ୟର ଚିଠି ପତ୍ର ସଜ୍ଚାଡ଼ି ରଖୁନଥୁଲେ । ମହାରାଜ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ଅଧୂକାଂଶ ଚିଠି 
ସଯନ୍ରେ ରଖୁଥିଲେ । ଦେଖାଯାଏ, ସ୍ଵାମୀଜୀ ଗୋଟିଏ ଚିଠିରେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ‹ “ତୁମେତ 
ରାଜା, ତୁମର ମନ୍ତ୍ରୀବର୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ଚାରି ବଷ୍ିଆ ବାଗ୍‌ବଜାରର ଲଙ୍ଗଳା ପିଲାଗୁଡ଼ାକ, ମୋର 
ତୁମଠାରୁ ଅଧ୍ଵକ କାପୁରୁଷ ଦଳ ।'? ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ଜୀବଜନ୍ତୁ ପ୍ରତିପାଳନର ସଉକ ଥୁଲା । ସେ 
ମଠରେ ଗାଇ, ହଂସ, କୁକୁର ଛେଳି, ସାରସ, ହରିଣ, ଲାଲମାଛ ଇତ୍ୟାଦି ପାଳନ କରୁଥୁଲେ | 
ଏମାନେ ସବୁଥୁଲେ ତାଙ୍କର ଅବସର ବିନୋଦନର ସାଙ୍ଗ । ସ୍ଵାମୀଜୀ ଆଦରରେ ସେମାନଙ୍କର 
ବିଚିତ୍ର ନାମକରଣ କରିଥୁଲେ, ଯେପରିକି କୁକୁରର ନାମ ଥୁଲା ବାଘା, ଛେଳିର ନାମ ଥିଲା 


କଳମି ଲତା ୩୨୧ 


ହଂସୀ ଇତ୍ୟାଦି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମହାରାଜଙ୍କର ସଉକଥୁଲା ଫୁଲଫଳ ଓ ପନିପରିବା ବଗିଚା । 
ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ଆଦରର ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଠ ଗାଇ, ଛେଳି, ହଂସ କେତେବେଳେ କେମିତି ମହାରାଜଙ୍କର 
ଗୋଲାପ ଫ୍ରୁଲର ବଗିଚାରେ, ପନିପରିବା ବଗିଚାରେ ପଶି ଉତ୍‌ ପାତ କରୁଥୁଲେ । ସମସ୍ୟା 
ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ଚରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଆ ଓଁ ବଗିଚା ମଧ୍ଯରେ ଗୋଟିଏ ସୀମାରେଖା 
ଟାଣି ସ୍ଵାମୀଜୀ ଓ ମହାରାଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ. ଚୁକ୍ତି ହେଲା । ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ ପାଳନ କରି 
ସ୍ବାମୀଜୀଙ୍କ ପାଳିତ କୌଣସି ଜନ୍ତୁ ମହାରାଜଙ୍କ ବଗିଚାରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ମହ୍ରାରାଜ ପ୍ରବଳ 
ଆପରି କରୁଥୁଲେ। ସ୍ଵାମୀଜୀ ଓ ମହାରାଜଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ମଧୁର କଳହ ଲାଗି ଯାଉଥୁଲା । ଦୁଇ 
ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ବାଳକ ପରି ଆଚରଣ ଦେଖୁ ମଠବାସୀଗଣ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ । 

ପରବର୍ତୀ କାଳରେ ମହାରାଜ ପୁରୀରେ ଦିନେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଥୁଲେ, “` ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର 
ସବୁ କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ରକମର ଥୁଲା । ସେହି ଚୈତନ୍ୟମୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁ ବେଳେ ଯାଇ 
ହେଉନଥୁଲା, ପୁଣି ଥରେଥରେ କେତେ ଆପଣାର ମଣିଷ ହୋଇ ଯାଉଥୁଲେ | ତାଙ୍କ ପ୍ରେମର 
ଉତ୍ସ ଆମେ ପାଉ ନଥୁଲୁ ।'” 

ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଭଶ୍ଵରକୋଟି ପାର୍ଷଦ ସ୍ଵାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଭାବଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଥୁଲେ, 
 ଦେବୀମୂରି ଗଳାରେ ହାର, ସାଙ୍ଗରେ ସଖୀ |”? ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବୟସରେ କିଛ ବଡ଼ 
ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀଙ୍କୁ “ ବାବୁରାମଦା ” ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥଲେ | ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀ ତାଙ୍କୁ “ ମହାରାଜ` 
ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ ଏବଂ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇ ପଦଧୂଳି ଗ୍ରହଣ କରୁଥୁଲେ । ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏଇ 
ଦୁଇ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉ ଗଭୀର ପ୍ରେମ-ଭାର ପ୍ରକାଶ ପାଉଥୁଲା ତାହା ପ୍ରକୃତରେ 
ଦୁର୍ଲଭ | 

ଭାଗବତ୍‌ ଅବତାରଙ୍କର ` ନିତ୍ୟସଙ୍ଗୀ ଏଇ ଦୁଇଜଣ ପାର୍ଷଦଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଚିର 
ସମୁଦ୍‌ଭାସିତ ପ୍ରେମାଭକ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରସ୍ପରର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ଯରେ ପ୍ରେମସ୍ଵରୂପ 
ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଶୋଭା ପାଇଛନ୍ତି । 

ସ୍ଵାମୀ ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତକୁ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରେରିତ ହେବାରୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀ 
ମଠର ମ୍ୟାନେଜର୍‌ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ । ରସିକଚୂଡ଼ାମଣି ମହାରାଜ ଗୋଟିଏ କୌତୁକପ୍ରଦ 
ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ଯମରେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମୋସ୍ବବ ପାଳନ କଲେ ଏବଂ ସ୍ଵାମୀ ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦଜୀଙ୍କୁ 
ତାର ବଣ୍ଣ୍ରନା ଲେଖ ପଠାଇଲେ । ‹ “‹ ଏଠାରେ ତୁମ 005 ରେ ଯିଏ 06୮0୮.80671 ହୋଇଛନ୍ିି ସେ 
ଠାକୁର ସେବା ବେଶ୍‌ ସୁଚାରୁରୂପେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ତାଙ୍କର ଶରୀରଟା ଟିକିଏ 
ଓ6[0ଥ[© ସେଥୁପାଇଁ ତୁମ ଭଳିଆ ©୮€୮09 € ୦6 |¥/ ହୁଅନି ନାହିଁ | ଗତକାଲି ନୂଆ ମହନ୍ତଙ୍କର 
ଜନ୍ମତିଥୁ ଉସ୍ସ୍‌ବ ଅତି ସମାରୋହା ସହକାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଅଛି । ଚେଲି ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ 
କରାଇ ଓ ୪6/6୮ 5©୮0€ ର କପଡ଼ାରେ ଦେହକୁ ଆବୃତ କରି ନାନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସମନୁିତ ବୃହତ୍‌ 
କଦଳୀପତ୍ରରେ ସ୍ତୂପାକାରରେ ସ୍ଥାପିତ ଅନ୍ନ ସମ୍ମୁଖରେ ଅତି ବୃହତ୍‌ ପଶମ ଆସନରେ ଉପବିଷ୍ଟ 
କରାହୋଇଥିଲା । ସମ୍ମୁଖରେ ଧୂପ ଜଳୁଥିଲା । ସେ ଅନ୍ନାହାର କରିବାକୁ ବସିବା ମାତ୍ରେ ଶଙ୍ଖ- 


୩୨୨ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଧ୍ଵନି ହୋଇଥୁଲା ଓ ଆହାର କରିବା ସମୟରେ ଖୋଳ କରତାଳ ନେଇ ସଂକୀଉ୍ତନ ହୋଇଥଲା । 
ଏହି ସମାରୋହର ୦୦୫୦୮୮୩୦୮ ପାଠ କରି ତୁମର ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ହେବ ଏଥୁରେ ସନ୍ଦେହ 
ନାହିଁ ।””‹ 

ସ୍ବାମୀଜୀଙ୍କ ମହାସମାଧୁ ପରଠାରୁ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମହାରାଜଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ 
ବିଶେଷଭାବରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ଧର୍ମସଂସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି- ଏହା ଥୁଲା ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀଙ୍କର 
ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ଵାସ । ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କହୁଥୁଲେ, ' ` ମହାରାଜ ବୃନ୍ଦାବନର ରାଖାଲ ବାଳକ 
ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପାର୍ଷଦ । ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳା ଅଭିନୟରେ ତାଙ୍କର ପାଲା 
ଗାୟନ ନିମନ୍ତେ ମହାରାଜ ଅବତୀଣ୍ଠ ହୋଇଛନ୍ତି । ଜୟ ରାମକୃଷ୍ଣ ! ଜୟ ମହାରାଜ ! ବହୁଜନ୍ମର 
ତପସ୍ୟା ଫଳରେ କେହି ମହାରାଜଙ୍କ ପରି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର କୃପାଲାଭ କରେ ।”” ” 

ମହାରାଜଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମଠ ଜୀବନର ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ପ୍ରାଣ- ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ 
ହେଉଥୁଲା । ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଝିମେଇ ପଢୁଥିଲେଂ। ନବୀନ ପ୍ରାଚୀନ 
ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ମଠରେ ମହାରାଜଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥୁଲେ । ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀ 
ମାନ୍ଦ୍ରାଜରେ ଥବା ସ୍ବାମୀ ରାମକୂୃଷ୍ଣାନନ୍ଦଜୀଙ୍କୁ ଲେଖୁଥୁଲେ, ““ ମହାରାଜଙ୍କର ଶରୀର କେମିତି 
ଅଛି ? ସେ କଅଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେ ! ଶ୍ରୀଶ୍ରୀମହାରାଜଙ୍କର ଜନ୍ମୋସୂବ ଆଗତପ୍ରାୟ । 
ମହାରାଜ ନଥୁଲେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉସ୍ବାହ ଆସୁନାହିଁ । ତାଙ୍କର ଶୁଭାଗମନ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନୀୟ । 
ମହାରାଜ କେବେ ଆସିବେ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇ ସମସ୍ତେ ଉସ୍‌କ୍କ”?" `'ପୁନଶ୍‌ ଅନ୍ୟ ଆଉ 
ଗୋଟିଏ ପତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ମନର ଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଛି, ““ ଦେଖ ରାଖାଲ ଭାୟା ମଠ ଛାଡ଼ି 
କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଶୁଣିଲେ ମୋର ଭିତରଟା ଯେମିତି ଫାଙ୍କା ହୋଇ ଖାଲିଖାଲି ବୋଧହୁଏ 1?” 

ବେଳେବେଳେ ମାନ-ଅଭିମାନ, ଭୁଲ-ବୁଝାମଣାର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ: 
ମଧ୍ଯରେ ସ୍ନେହ-ଲୀଳା ସରସ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା । ଥରେ ବହୁଦିନ ପାଇଁ ମହାରାଜ ବେଲୁଡ଼ 
ମଠକୁ ଆସି ନାହାନ୍ତି । ସାଧୁମାନଙ୍କ `ମଧ୍ଯରେ କଥା ଉଠିଲା, ମହାରାଜ ବୋଧହୁଏ କୌଣସି 
କାରଣରୁ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ମଠକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି । ଗଭୀର ଚରିତ୍ର ମହାରାଜଙ୍କ ଅ।ଚରଣର 
ରହସ୍ୟଭେଦ କରିବା ଦୁଃସାଧ୍ଯ ଥିଲା । ସାରଦାନନ୍ଦଜୀଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀ 
ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ, ସେ ନିଜେ ବାରାଣସୀରେ ଥୁବା ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବେ। ଯାତ୍ରା 
କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମଠର ନବାଗତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେ କହିଲେ, ‹‹ତୁମେମାନେତ 
ମୋତେ ଭଲ ପାଅ, ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦେଖୂଲେ ମୋତେ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ ।?? 
ସେମାନେ କହିଲେ, ‹ “ଏ କି କଥା ମହାରାଜ”? ? ସେ କହିଲେ, ହଁ ସତ କହୁଛି । ଠାକୁରଙ୍କର 


୧. ଆଲାମ ବଜାର ମଠରୁ ତା ୩/୧୨/୧୮୯୭ରିଖରେ ଲିଖୂତ | 

୨. ସ୍ବାମୀ ନିର୍ବାଣାନନ୍ଦଜୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ପ୍ରାପ୍ତ | 

୩, ମହାରାଜ ସେତେବେଳେ ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦଜୀଙ୍କ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଥୁଲେ । ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀ 
ବେଲୁଡ଼ ମଠରୁ ତା ୧୨/୨/୧୯୦୯ ରିଖରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି । 

୪. ବେଲୁଡ଼ ମଠରୁ ତା ୨୭/୪/୧୯ ୧୬ ରିଖରେ ଲିଖୂତ | 


କଳମି ଲତା ୩୨୩ 


ମାନସପୁତ୍ଵ ସେ, ଠାକୁର ବତ୍ଭମାନ ତାଙ୍କର ଏଇ ବାଳଗୋପାଳ ଭିତରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି |?! 
“ ଶ୍ଯାମାପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀ ବାରାଣସୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ । ଶ୍ୟାମାପୂଜା ପରେ 
ମହାରାଜ ସଦଳବଳେ, ବିଜ୍ଞାନାନନ୍ଦଳୀଙ୍କ ପୂର୍ବର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷାକରିବା ନିମନ୍ତେ ଏଲାହାବାଦୂ 
ଯାତ୍ରା କଲେ । ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀ ମଧ୍ଯ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଗଲେ । ସେଠାରୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀ ମହାନନ୍ଦରେ 
ମହାରାଜଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ମଠରେ ପହଞ୍ଚୁଲେ । ମହାରାଜଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବେଲୁଡ଼ ମଠ 
ଉସ୍ବ-ମୁଖର ହୋଇଉଠିଲା | ମହାରାଜଙ୍କର ଶୁଭାଗମନରେ ମଠରେ ଦିନଗୁଡ଼ିକର ପରିବେଶ 
କିପରି ପରିବଭିତ ହୋଇଥଲା, ତାହା ବର୍ଣ୍ଟନା କରି ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀ ଗୋଟିଏ ଚିଠିରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, 
' ` ମହାରାଜ ଏଠାରେ ଆସି ଭଲ ଅଛନ୍ି |... ମଠରେ ଏବେ ଖୁବ୍‌ ଭିଡ଼, ଲୋକାରଣ୍ୟ | ଉପରେ 
ତଳେ କେଉଠାରେ ହେଲେ ଯାଗାନାହିଁ । ନିତ୍ୟ ଉସୁବ ଚାଲିଛି ।”? `° 
ରାଧାପ୍ରେମରେ ବିଭୋର ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀଙ୍କ ସହିତ ମହାରାଜଙ୍କର ଅଲୌକିକ ପ୍ରେମ- 
ସମ୍ବନ୍ଧ । ମାଧୁର୍ଯ୍ୟପୂଣ୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା । ଦିନେ ମହାରାଜ “ମଠରେ ଚା ଟେବୁଲ୍‌ ନିକଟରେ 
ଚେୟାର୍‌ରେ ବସିଛନ୍ତି । ହଠାତ୍‌ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀ ଗୋଟିଏ ଗଜରା ଫ୍ରୁଲର ମାଳ, ନେଇ ସେଠାରେ 
ପହଞ୍ଚିଲେ । ““ମହାରାଜ, ଦେଖ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ମାଳଟିଂ” କହିବାମାତ୍ରେ ମହାରାଜ ସେହି 
ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କଲେ ଏବଂ ସେହି ଅବସରରେ ସେ ମହାରାଜଙ୍କର ଗଳାରେ ମାଳଟି 
ପିନ୍ଧାଇଦେଲେ । ଦୁଇଜଣଯାକ ପରସ୍ପରର ମୁଖକୁ ସ୍ଥିରଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ରହିଲେ । ଦୁଇଜଣଙ୍କର 
ବଦନମଣ୍ଡଳ ପ୍ରେମାନନ୍ଦରେ ଢଳଢଳ, ଦୃଷ୍ଟିରେ ସ୍ଵନିଗ୍‌ଧ ଆନନ୍ଦହ୍ୟୁତି । କି ମନୋହର ସେହି 
ଦୃଶ୍ୟ ! କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ଉଭୟ ହିଁ ଯେପରି ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲେ । 
ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ମହାରାଜ ଆସାମ ଓ ପୂର୍ବବଙ୍ଗ ପରିଭ୍ରମଣରେ 
ଯାଇଥୁଲେ । ଭକ୍ତି ପ୍ରଧାନ ପୂର୍ବବଙ୍ଗର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀଙ୍କୁ ପରିଚୟ 
କରାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପୂର୍ବବଙ୍ଗର ଦାୟିତ୍ସ ଯେପରି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଟେକି ଦେଇଥୁଲେ। 
ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀ ମଧ୍ଯ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗବାସୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଥୁଲେ, ଅକ୍ଳାନ୍ତଭାବରେ 
ପ୍ରେମ ବିତରଣ କରିଥୁଲେ । ଏହି ଭ୍ରମଣକାଳରେ ` ଦୁଇ. _ଗୁରୁଭ୍ରାତାଙ୍କ ପରସ୍ପରର ସାନିଧ୍ଯରେ 
ବେଳେବେଳେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ପରିବେଶେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥୁଲା ତାହାର ଉଜ୍ଵଳ ସାକ୍ଷ୍ୟ ବହୁ ଘଟଣା 
ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଅଛି । ପ୍ରତ୍ଯକ୍ଷ୍ୟ ଦର୍ଶୀର ସ୍କତିକଥାରୁ ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପିତ 
କରାଯାଉଛି । “ “ମହାରାଜ ପ୍ରେମାନର୍ଦ୍ଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଦେଓ ଭୋଗ ଗ୍ରାମର ନାଗ ମହାଶୟଙ୍କ ଗୃହ 
ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଦବ୍ରଜରେ ଗମନ କଲେ । ଖୋଳ କରତାଳ ନେଇ ଢାକା ଓ ନାରାୟଣଗଞ୍ଜର 
ଅନେକ ଭକ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ସହଯାତ୍ରୀ ହେଲେ । ନାଗ ମହାଶୟଙ୍କ ଗୃହରେ ପହଞ୍ଚ ସ୍ଵାମୀ 
ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଭାବାବିଷ୍ଠ ହୋଇ ଦେହରୁ ଜାମା ଖୋଲି ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଗଡ଼ିଗଲେ । ଭକ୍ତମାନେ 
ଖୋଳକରତାଳ ସହ କୀଉଭଁନ୍ନ ଆରମ୍ଭ . କରିଦେଲେ । ମହାରାଜ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସି କଥା 
ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହୁଥ୍‌ଲେ, “ନାଗ ମହାଶୟ ଶୁଦ୍ଧା, ଅହୈତୁକୀ ଭକ୍ତିର ପୂର୍ଣୂମୂର୍ି ଥୁଲେ ।` ସେତିକିବେଳେ 
ଭାବୋନ୍ଜେତ୍ତ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ଅର୍ଦ୍ରସ୍ଫୂଟ ବାକ୍ୟରେ “ମହାରାଜ, ଏମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ 


୧. ବେଲୁଡ଼ ମଠରୁ ତା୨୭/ ୧୨/୧୯ ୧୬ ରିଖରେ ଲିଖ୍ତ | 


୩୨୪ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


କୃପା? ଏହିକଥା କହି ତାଙ୍କର ହାତଧରି କୀର୍ଭନ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଗଲେ । ସେଠାରେ କୀଉ୍ତନ 
ଚାଲିଥୁଲା ¬ 'ହରିରସ ମଦିରା ପିଇ ମମ ମାନସ ମାତରେ)” ଇତ୍ୟାଦି । ଯେତେବେଳେ “ଗଭୀର 
ନିନାଦେ ହରିନାମେ ଗଗନ ଭରିଦିଅରେ” ପଦଟି ଗାନ କରାଯାଉଥୁଲା । ସେତେବେଳେ ମହାରାଜ 
ହୁଙ୍କାର ଦେଇ ଭାବର ଆବେଶରେ କୀଜନ ମଣ୍ଡଳୀର ମଝିରେ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ମଧ୍ଯ 
ନୃତ୍ୟ କରି ପାରୁନଥୁଲେ । କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସେ ଗଭୀରଭାବ ସମାଧ୍ରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ । 
ମହାରାଜାଙ୍କର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ପକାଇଲେ । ତାଙ୍କର ଦୁଇହସ୍ତ ଦୃଢ଼ 
ମୁଷ୍ଟିବଦ୍ଧ। ଶରୀର କଠିନ କାଷ୍ଠବତ୍ବା। ସେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ, ଅଦ୍ଭୁତ 
ଆଧ୍ଯାମ଼୍ିକ ଭାବର ତରଙ୍ଗ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା । ସେମାନେ ମୁଗ୍‌ଧ ଭାବରେ ମହାରାଜଙ୍କର ଏହି 
ଅପାର୍ଥଵବ ଦିବ୍ୟଭାବର ଅବସ୍ଥା ଅପଲକ ନେତ୍ରରେ ଓ ଭକ୍ତି ରସାପ୍ଲ ତ ଚିତ୍ତରେ ଦେଖୁବାକୁ 
ଲାଗିଲେ । ମହାରାଜଙ୍କ ଭାବ ସମ୍ବରଣ ହେବାପରେ ସେଠାରେ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ପ୍ରଭୂତି ଆଣି ହରିଲୁଟ 
ଦିଆଗଲା !|'` 

ମୟମନସିଂରେ ଭକ୍ତ ଜିତେନ୍‌ବାବୁଙ୍କ ଗୃହରେ ସେମାନେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥୁଲେ । ଜିତେନ୍‌ବାବୁ 
ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀଙ୍କର ଖୁବ୍‌ ସ୍ନେହର ପାତ୍ର । ମହାରାଜ ଦିନେ ହସିହସି କହିଲେ, “ “ବାବୁରାମଦା 
କିଛି ହିକ୍୍‌ମତ ଦେଖାଅ ଯେଉଥରେ କି ଜିତେନ୍‌ ଏହି ଦେହରେ ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲାଭ କରିପାରେ !।”” 
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ମରଣ କରାଯାଇପାରେ ସ୍ଵାମୀଜୀ ଅଦ୍ଭୁତାନନ୍ଦଜୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀଙ୍କୁ 
କହିଥୁଲେ, '` ଦେଖ ବାବୁରାମ ! ଚେଲା କରିବୁ ନାହି । ଶେଷରେ ଚେଲା ଚେଲା ମଧ୍ଯରେ କଳି 
ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ । ଏବେଠାରୁ ରାଜା ହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେବ । ଆମେ ଆଉ 
କାହାକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେବାନାହିଁ ।୧ ପୂର୍ବବଙ୍ଗରୁ ବେଲୁଡ଼ ମଠକୁ ଫେରି ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀ ଗୋଟିଏ 
ଚିଠିରେ? ଲେଖ୍‌ଲେ, ପୂର୍ବବଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଦେଖୁ ଆନନ୍ଦିତ ଓ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇଛି ।” 

ରସିକଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହାରାଜ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ହି ହସର ରସ ପରିବେଷଣ କରୁଥୁଲେ । 
ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀ ପ୍ରାୟ “ହରିବୋଲ”, “ହରିବୋଲ” କହୁଥିଲେ | ଦିନେ ମହାରାଜଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ 
ସେ “ହରିବୋଲ”, “ହରିବୋଲ” କହିଲେ | ଏହାଶୁଣି ମହାରାଜ କହିଉଠିଲେ, ' 'ନଦିଆର ଚାନ୍ଦ 
ଆଇଲା କେଉଁଠୁ ?””୩ ଚାରିଆଡ଼େ ହାସ୍ୟରସ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । 

ସ୍ଵାମୀ ସତ୍‌ପ୍ରକାଶାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ସ୍ମତିକଥାରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଘଟଣା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । 
ଜନୈକ ଯୁବକ ସାଧୁସଙ୍ଗ ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ଛୁଟିରେ ବେଲୁଡ଼ ମଠରେ ବାସ କରୁଥୁଲେ । 
ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀଙ୍କର ପୂତ ସାନ୍ରିଧ୍ଯରେ ଯୁବକ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଅନୁଗତ ହୋଇଥୁଲେ । ଛୁଟି 
ସରିଲା, ତାର ଗୃହକୁ ଫେରିବା ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା । ଯୁବକ ମହାରାଜଙ୍କ: ନିକଟକୁ ବିଦାୟ 
ନେବାକୁ ଗଲା । ସେତେବେଳେ ମହାରାଜ ମଠବାଡ଼ିର ପୂର୍ବପଟ ବାରଣ୍ଡାରେ ବେଞ୍ଚ୍‌ଉପରେ 


୧. ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲାଟୁ ମହାରାଜଙ୍କର ସ୍ମୃତି କଥା, ପୃ : ୩୬୧ | 
୨. ଧୀରେନ୍ଦନାଥ ଦାଶଗୁପିଙ୍କୁ ତା ୨୯/ ୨/୧୯ ୧୬ ରିଖରେ ଲିଖ୍ତ | 
୩. ସ୍ଵାମୀ ଅନୁଭବାନନ୍ଦଙ୍କ ଡାଏରୀରୁ | 


କଳମି ଲତା ୩୨୫ 


ବସିଥୁଲେ । ସେ ଯୁବକୁ ପଚାରିଲେ, ' “ତୁମେ ବାବୁରାମ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛ ?'? 
ଅତଃପର ସେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବେ ଜାଣି ରସିକପୁରୁଷ- ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, 
“ଶୁଣ, ଯେତେବେଳେ ବାବୁରାମ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟା 
କହିବ !?? ମହାରାଜ ମୁହଁରେ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର ରଚନା କରିଦେଲେ | ତାର ସାର 
କଥା ହେଲା, “ମନ ମୋ ଚାହେଁନା ଫେରିବାକୁ ଘରେ ପ୍ରାଣର ଆକୁତି ଶରଣ ନେଲି ମୁଁ ତୁମର 
ଚରଣେ ।' କେଉଁ ଭଙ୍ଗୀରେ କହିବାକୁ ହେବ, କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ହେବ ସେ 
ବିଷୟରେ ମଧ୍ଯ ବିସ୍ତାରିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ । ଯୁବକ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଯିବାରୁ 
ସ୍ମତି କଥାକାର ମଧ୍ଯ ତାର ଅନୁଶରଣ କରିଲେ । ଯୁବକ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ 
ଯୋଡ଼ହସ୍ତରେ ଛିଡ଼ାହେଲା, କିନ୍ତୁ ସହସା କିଛି କହି ପାରିଲା ନାହିଁ । କିଛି କ୍ଷଣପରେ ସଦ୍ୟଶି ଖୂଥ୍ବା 
ମନ୍ତ୍ରଟି ମୃଦୁସ୍ଵବରରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁକରୁ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଲୋଟି ପଡ଼ିଲା । ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀ 
ଯୁବକ କାଣ୍ଡକାରଖାନା ଦେଖୁ. ପଚାରିଲେ, “ କିରେ ବିଡ଼୍‌ ବିଢ୍‌ କରି କଅଣ କହୁଛୁ ? ମୁହଁ ଖୋଲି 
କହ |”? ଯୁବକ ନିର୍ବାକ, ଏପଟେ ହସ ସମ୍ବରଣ କରିନପାରି ସୁ,ତିକଥାକାର ହସି ପକାଇଲେ | ତାଙ୍କ 
ପାଖରୁ ସବୁ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣି ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀ ଉଚ୍ଚସ୍ଵବରରେ ହସି ଉଠିଲେ, ଯୁବକର ମୁହଁରେ ମଧ ହସ 
ଫୁଟି ଉଠିଲା ।` 

ଲୀଳା ବଜାରରେ ପ୍ରେମ କ୍ରୟବିକ୍ରୟ” ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରେମ ହାଟରେ ଏଇ ଦୁଇ ପ୍ରେମ- 
ବ୍ୟାପାରୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ଭଗବଦ୍‌- ପ୍ରେମ ସଂଗ୍ରହ କରି କେତେ ସହସ୍ର ନରନାରୀ ଯେ ମନୁଷ୍ୟଳଜନ୍ମ 
ସାର୍ଥକ କରିଛନ୍ତି ତାର ଇୟତ୍ତା ନାହିଁ । 

ସ୍ଵାମୀ ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦଳୀ ବା ଶଶୀମହାରାଜ ରଷି କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍‌ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ 
ମର୍ତ୍ୟଧାମରେ ଲୀଳା କରିଥୁଲେ, ଏହା ଥୁଲା ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତ । ବରାହନଗର ମଠର 
ପ୍ରାଣ ସେବାନିଷ୍ଠ ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦଜୀ ସର୍ବଦା ମହାରାଜଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ବିନମ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଥୁଲେ ! 
ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ଯ ମହାରାଜଙ୍କର ଅନୁଜପ୍ରତି ଜ୍ୟେଷ୍ଠର ଆକୃତିମ ସ୍ନେହ ଓ ଭଲପାଇବା ପରିଲକ୍ଷିତ 
ହେଉଥଲା । 

କର୍ତବ୍ୟ ଓ ଦାୟିତ୍ସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠି ପତ୍ରରେ ମଧ୍ଯ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମହାରାଜଙ୍କର ପ୍ରୀତି 
ପୂର୍ଣ୍ଣରୁପେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥୁଲା । ମହାରାଜ ପ୍ରୀତିଭାଜନ ରାମ କୃଷ୍ଣାନନ୍ଦଜୀଙ୍କୁ ବିବିଧ ସରସ 
ସମ୍ବୋଧନରେ ଆପାୟତ କରୁଥ୍ଲୋ ଯେପରିକି, ¬ ' ଭାଇଶଶୀ”` #/\/ 0€8୮ /#ଠା)ଞମୀଥ]' 
“?,1// 068୮ ଠାଠ !/ଠା) 8୮16 ୦୮୮୮୩€ /^[8୮ମ 0&25୮ [1 ଥା, 1⁄1 ଠଓରା୮ 1 10 ଜଜ ସା /¦ ଥା) ଥ୮ଥା| 
୦୮ ¦ ଞପଥ5' ଇତ୍ୟାଦି । 

` ମହାରାଜ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର କର୍ମ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ପ୍ରଧାନ ତୀଥସ୍ଥାନସମୂହକୁ ଦର୍ଶନର ଅଭିପ୍ରାୟ 
ପ୍ରକାଶ କଲେ । ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦଜୀ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଓ ସେବାଯନ୍ବ ପାଇଁ ଉସ୍ପାହଚ 
ସହିତ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାଦି କଲେ । ମଠର ଯେଉଁ ଗ୍ହଟିରେ ସେ ରହୁଥୁଲେ ସେହିଟିକୁ 
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୨. ପୁଥୁ, ପୃ: ୪୪୭ 


୩୨୬ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ପରିସ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ କରାଇ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଆସବାବପତ୍ର ଦେଇ ତାକୁ ସଜାଇଲେ ଏବଂ ତାଲା 
ବନ୍ଦ କରି ରଖ୍‌ଲେ । ମହାରାଜ ଆସି ଏହି ଘରଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ବୋଲି ସ୍ଥିର ହେଲା । 
ମହାରାଜଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧନାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ଦିନେ ସେ ମଠବାସୀମାନଙ୍କୁ 
ଡାକି କହିଲେ, “ସ୍ବାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଠାକୁରଙ୍କର ନିଜର ସନ୍ତାନ-ଏହା ସର୍ବଦା ମନେ ରଖ । 
ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଠାକୁର କିପରି ଥୁଲେ ତାର 
କିଛିଟା ଆଭାସ ପାଇବ । ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କର ଅହଂଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ ରୂପେ ଦୁର ହୋଇଯାଇଛି । ଯାହା ସେ 
କରନ୍ତି ସେ କୁହନ୍ତି ଚାହା ଭଶ୍ଵରଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ । ଆମେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁତ୍ରରୂପେ 
ଭକ୍ତି କରୁ । ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ନିଜର ପୁତ୍ରରୂପେ ଦେଖୁଥୁଲେ । ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ହି ଶୋଉଥୁଲେ, 
ବେଳେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମଶାରୀ ଭିତରେ ରହୁଥୁଲେ । ରାଖାଲର ପରିଧାନରେ କୌଣସି ଛିନ୍ନ 
ବସ୍ତ୍ର ଦେଖୂଲେ ସେ କହୁଥୁଲେ, “ରାଖାଲକୁ ନୁଆ ବସ୍ତ୍ରଦେବା ପାଇଁ କଅଣ କେହି ନାହାନ୍ତି ?” 
ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କେହି ଫଳ, ମିଠା ବା ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ଆଣିଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ସେ 
ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଥୁଲେ, ସେସବୁ ରାଖାଲକୁ ଦିଅ- ମୁଁ ତା ମୁହଁରେ ଚ୍ରହଣ କରେ | ତାକୁ ଖୁଆଇଲେ 
ମୋତେ ଖୁଆଇବା ପରି ହେବ ।”` 

ମହାରାଜଙ୍କୁ ଆଣିବାପାଇଁ ସେ ପୁରୀ ଯାଇ କେତେଦିନ ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି 
୧୯୦୮ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଅକ୍ଥୋବର ମାସ ୨୭ ତାରିଖରେ ମହାରାଜ ଓ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇ 
ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଯାତ୍ରା କଲେ । ପୁରୀରେ ରହିବା ସମୟରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ୨୧ ତାରିଖରେ 
ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦଳଜୀ ପରମାନନ୍ଦକୁ ଗୋଟିଏ ଚିଠିରେ ଲେଖୁଥୁଲେ, “` ଶ୍ରୀଶ୍ରୀରାଖାଲ ମହାରାଜଙ୍କର 
ମନ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଗୁରୂମହରାଜଙ୍କ ମନ ସହିତ ଏକ ହୋଇଯାଇଛି । ଆହା, ତାଙ୍କର କି ସୁନ୍ଦର ଭାବ ! 
କି ଅନିର୍ବଚନୀୟ ମହଗ୍ସ୍ଵ ! ତୁମର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ତୁମେ ତାଙ୍କର ସ୍ଵେହରପାତ୍ର ।... 
ଶ୍ରୀଶ୍ରୀମହାରାଜଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଅନେକ ଭାଗ୍ୟରେ ଥୁଲେ ଲାଭ ହୁଏ । ମୁଁ ଦେବଦୁର୍ଲଭ ସଙ୍ଗ ଲାଭ 
କରି ନିଜକୁ କୃତାର୍ଥ ମନେ କରୁଛି । ଧୀର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଓ ବାଳସୁଲଭ ସରଳତା ମଣ୍ଡିତ, ପୁଣି ଅତଳ 
ସମୁଦ୍ରସଦୃଶ ଗମ୍ଭୀର ଭାବର ସମନ୍ଵୟ ମହାରାଜଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖୂ ଦକ୍ଷିଣଭାରତର ଲୋକମାନେ 
ବିସ୍ମିତ ଓ ହର୍ଷୋତ୍‌ଫୁଲ୍ଲ ହୋଇଗଲେ । ତାଙ୍କୁ ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ଯ କେଉଁ ଏକ ଦୁର୍ବାର 
ଆକର୍ଷଣରେ ଧନୀ-ନିର୍ଧନ, ଉଚ୍ଚ-ନୀଚ୍ଚ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପଦପ୍ରାନ୍ତରେ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରି 
ଜୀବନ ଧନ୍ୟ କଲେ । ମହାରାଜଙ୍କୁ ଠାକୁର “ବାହାରକୁ ସବୁଜ ଦେଖାଯାଉଥୁବା ପାଚିଲା ଆମ୍ବ,” 
କହୁଥୁଲେ। ତାଙ୍କୁ କେହି ଚିହ୍ନିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଏହି କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରି ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦଜୀ 
ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଲେଖିଲେ । ତାହାର ଉତ୍ତରରେ ଭକ୍ତପ୍ରବର ଗିରିଶଚନ୍ଦ୍ର ୧୯୦୮ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, ଡିସେମ୍ବର 
ମାସ ୧୨ ତାରିଖରେ ଲେଖୁଲେ, “ମୋର ଧାରଣା ଯେଉ ଭାଗ୍ୟବାନ ରାଖାଲକୁ ଚିହ୍ନିବ ସେ 
ସେହିଦିନ ହିଁ ମହାରାଜଙ୍କର କୃପାପ୍ରାପ୍ତ ( ଅର୍ଥାତ୍‌ ଠାକୁରଙ୍କର) କୃପାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ- ତାଙ୍କର ମଣିଷ 
ଜନ୍ମ ସଫଳ ହେବ । ଭାଗ୍ୟଧର ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ରାଖାଲକୁ ବା ମହାରାଜଙ୍କଂର ଆଶ୍ରିତ ଅନ୍ୟ 
କୌଣସି ମହାପୁରୁଷକୁ କିଏ ଚିହ୍ନ ପାରିବ ?”ˆ 
୧. 06/85 ¡୮ 830 |୮ଠ[ଥମ ୮୮୦୮୭୭1୮୮/, 00.146/147. 
୨. ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଶରାମକୁଷଦେବଙ୍କୁ ମହାରାଜ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି | 


କଳମି ଲତା ୩୨୭ 


ଶଶୀ ମହାରାଜ ଦକ୍ଷିଣଭାରତରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବ କିପରି ଦ୍ରୁତ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି 
ତାହା ଜଣାଇଲେ | ଏହି ସୁଯୋଗରେ ମହାରାଜଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଶ୍ରମର 
ଭିଭି ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଗୃହପ୍ରବେଶ ଇତ୍ୟାଦି ମଙ୍ଗଳକାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କଲେ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁରଙ୍କର 
ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ ହେଲା ମନେ କରି ଶଶୀମହାରାଜ ଆନନ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଁଲେ । ମହାରାଜଙ୍କର 
ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଶଶୀ ମହାରାଜ ଅତି ଯତ୍ନର ସହିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ କେତୋଟି ଷ୍ରଧାନ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ 
ନେଇଗଲେ । ସବଦା ଭାବରେ ତନ୍ମୟ ମହାରାଜଙ୍କର ଯେଉଁଥ୍ଵରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା 
ନହୁଏ ସେଥୁପ୍ରତି ସେ ନିଜେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଥୁଲେ । 

““ ମାନ୍ଦାଜରେ ମହାରାଜ ଆନନ୍ଦରେ ଦିନଯାପନ ବା ବିତାଉଛନ୍ତି ଶୁଣି ଶ୍ରୀମାତାଠାକୁରାଣୀ 
ଶଶୀମହାରାଜଙ୍କୁ ଲେଖୁଥୁଲେ,' ‹ରାଖାଲ ଏଠାରେ ଅଛି ଶୁଣି ବଡ଼ ଖୁସି ହେଲି ¦ ରାଖାଲକୁ 
ନେଇ ତୁମେମାନେ ଆନନ୍ଦକର, ରାଖାଲ ମୋର ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୋଇଥାଉ ଏବଂ ତୁମେମାନେ 
ମଧ୍ଯ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୋଇ ରୁହ, ସେଥୁରେ ହିଁ ମୋର ଆ ନନ୍ଦ |”? 

ମାନ୍ଦ୍ରାଜରେ ଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆରତି ପରେ ଶଶୀ ମହାରାଜ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ହୋଇ 
ମହାରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି । ଜନୈକ ଭକ୍ତ ଦିନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଫୁଲ ଓ ଫଳ ଆଣିଥୁଲେ । 
ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦଜୀ ତାକୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ ଏବଂ ଭକ୍ତଟିକୁ ପରେ ବୁଝାଇଦେଲେ 
ଯେ ମହାରାଜଙ୍କ ମଧ୍ଯ ଦେଇ ଠାକୁର ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଦିନେ ଅସବଣ୍ଠ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର 
ଜନୈକ ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତ ମହାରାଜଙ୍କର ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇଲେ ତାଙ୍କର ଗହରେ ଆତିଥ୍ୟ 
ଗ୍ରହଣ କରିବାପାଇଁ । “ଭଲ୍ର କୌଣସି ଜାତି ନାହି? ଏହା ଜାତିପ୍ରଥାରେ ଉତ୍ପୀଡ଼ୀତ ଦକ୍ଷିଣଭାରତୀୟ 
ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେପରିକି ମହାରାଜ. ଚାଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ 
କରିଥୁଲେ । ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ସାଧୁମାନଙ୍କର ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କଲେ । ବହୁ ଆ ମନ୍ତ୍ରିତ 
ବ୍ୟକ୍ତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଭୋଜନ କଲେ । ଭୋଜନ ଶେଷରେ ମହାରାଜ ଆସନ ତ୍ୟାଗ କରିବାପରେ 
ତାଙ୍କର ଭୁକ୍ତାବଶିଷ୍ଟରୁ ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦଜୀ କିଞ୍ଚିତ୍‌ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, 
ଅନ୍ୟସାଧୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ଯ ତାଙ୍କର ଅନୁସରଣ କଲେ । 

ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନ୍ତରଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ସମ୍ପର୍କର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ ଅନେକ 
ଛୋଟଛୋଟ ଘଟଣା ମାଧ୍ଯମରେ । ମହାରାଜ ମାନ୍ଦ୍ରାଜରେ ଥୁବା ସମୟରେ ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର 
୮୮୦୦ 1ଥାଓ୫' ପୁସ୍ତକ ଖଣ୍ଡିକ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥଲା । ଏହାର ପ୍ରଚାର ଓ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ 
ମହାରାଜ ଉତ୍ଵାହ ପ୍ରକାଶ କଲେ । ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ପତ୍ରିକାରେ ସମାଲୋଚନା ନିମନ୍ତେ 
ପ୍ରଥମେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜରେ ହିନ୍ଦୁଂ ପତ୍ରିକାକୁ ଗୋଟିଏ ବହି ପଠାଇବା ପାଇଁ । ଏହି ପତ୍ରିକାରେ 
ସମାଲୋଚନା ପ୍ରକାଶ ହେବାପରେ ସେହି ସମାଲୋଚନା ସହ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବହି “` ବୋମ୍ବାଇ 
କ୍ରୋନିକେଲ୍‌'ରେ ସମାଲୋଚନା ପାଇଁ ପଠାଇବାକୁ କହିଲେ | ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦଜୀ ଜୋର ଦେଇ 
କହିଲେ ଯେ, ଦୁଇଟି ପତ୍ରିକାର ଏକସଙ୍ଗେ ସମାଲୋଚନା ପ୍ରକାଶ ହେବା ବାଞ୍ଚନୀୟ । ଏହିପରି 
ଆଲୋଚନା ଚାଲୁଥୁବାବେଳେ ହଠାତ୍‌ ମହାରାଜ ନୀରବ ରହିଲେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ 
କହିଲେ, ' “ତା ଅବଶ୍ଯ, ତୁମେ ଏହି ମଠର ମହନ୍ତ, ଏହିସବୁ ତୁମର ଦେଖୁବାକଥା | ମୁଁ ଦେଖୁଛି 


୩୨୮ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଏ ବିଷୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଇବାରେ ମୋର ଭୁଲ ହୋଇ ଯାଇଛି ।'` ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦଜୀ ଘଟଣାର 
ଏହି ପରିଣତିରେ ମମାହତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ବେଳେ ଦୁଇଦିନ ଲକ୍ଷ୍ୟକରି ଦେଖୁଲେ 
ମହାରାଜ ମଠର ଆଭ୍ଯନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟପାରରେ ଅତ୍ୟଧୂକ ଉଦାସୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ 
ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମହାରାଜ ପୁରୀ ଫେରିଯିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ 
ସେ ଆଉ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ । ସେ ସକାଳବେଳା ମହାରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ନତଜାନୁ ହୋଇ 
କାତର କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ' “ମହାରାଜ ତୁମର କୃପାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛି, ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ 
ଆଶୀବାଦ ନ କରିବ, କିଏ କରିବ ? ତୁମ କୃପାବିନା ମୋର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ? ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ରେ 
ତୁମେ ହଜାରେ ଶଶୀ ସୃଷ୍ଟି କରିପାର, ତୁମେ କଅଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବ ନାହିଁ । ମହାରାଜ 
ଟିକିଏ ଆଶ୍ଵସ୍ତ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ମୁଖ ଉଜ୍ବଳ ହୋଇ ଉଠିଲା ଏବଂ ଶଶୀ ମହାରାଜ ମଧ୍ଯ ଆଶ୍ଵସ୍ତ 
ହେଲେ । ବିନୟୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାସମ୍ପନ୍ନ ଗୁରୁଭ୍ରାତାଙ୍କୁ ମହାରାଜ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ତାଙ୍କର ସକଳ ଦୁଃଖ 
ଅପନୋଦନ କଲେ । 

୧୯୦୯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମେ ମାସରେ ମହାରାଜ ମାନ୍ଦ୍ରାଜରୁ ପୁରୀଧାମକୁ ଫେରି ଆସିଲେ । 
ତାଙ୍କର ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଭ୍ରମଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମହାରାଜ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ' ଶଶୀ ପାଖରେ ଥୁଲି | 
କି ସୁଖରେ ଦିନ କାଟିଛି । ଶଶୀପରି ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବ ଆଉ କେହି ଏମିତି ନେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି । 
ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ବୁଲାଇବାରେ ସେ ମୋପାଇଁ ହଜାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା !'? 

୧୯୦୯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦବ୍ଦର ମେ ମାସରେ ସ୍ବାମୀ ରାମକୂଷ୍ଣାନନ୍ଦ ପୁରୀଧାମରେ ମହାରାଜଙ୍କ 
ନିକଟରେ କିଛି ଦିନ ବାସ କରି ବେଲୁଡ଼ ମଠକୁ ଗଲେ । ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଦୁଗାଁପୂଜା ପୂର୍ବରୁ 
ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଫେରିବେ । ତାଙ୍କର ଫେରିବାକୁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ଦେଖୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ୩୦ ତାରିଖରେ 
ମହାରାଚ୍ଚ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରରେ ଲେଖୁଲେ, ' ' ଏହି ପୁରୀଧାମରୁ ଚାଲିଗଲ ; ସେଥୁରୁ ପ୍ରକୃତରେ 
ବୁଝିପାରିଥୁଲି ଯେ ତୁମର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସେଠାରେ ( ମାନ୍ଦ୍ରାଜରେ ) କ୍ଷତି ହେବ । ଏବେ ଦେଖୁଛି 
ବାବୁରାମଦାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗାଢ଼ ପ୍ରେମବଶତଃ ହେବା ଅତିଯନ ପାଇଁ ହେଉ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି 
ସବୁ ଭୁଲିଭାଲି ବେଶ କିଛିଦିନ ସାଧୁସଙ୍ଗରେ କଟାଉଛ ।'”” ଏହାପୂର୍ବରୁ ଅକ୍ଟୋବର୍‌ ମାସ ୧୪ 
ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ଲେଖୁଥିଲେ, “` ଶ୍ରୀଯୁଆୂ ବାବୁରାମ ଦାଦା ତୁମର ଯନ୍‌ ନେଉଛନ୍ତି ଜାଣି ପରମ 
ଆନନ୍ଦିତ ହେଲି ।”?‹ 

ପରମ ନିଷ୍ଟାବାନ୍‌ କର୍ମବୀର ଗୁରୁଭ୍ରାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମହାରାଜଙ୍କର ଥୁଲା ଅଗାଧ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ 
ଅକୁଣ୍ଠ ପ୍ରେମ । ମହାରାଜ ଜଣେ ନବାଗତ ସାଧୁଙ୍କୁ କହିଥ୍ଲେ, “` ଶଶୀ ମହାରାଜଙ୍କ ସଙ୍ଗେ 
ତିନିବର୍ଷ କଟାଅ, ତାହାହେଲେ ସାଧୁ ଜୀବନରେ ତୁମର କିଛି ଅପ୍ରାପ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ ।” 

ଅବିରତ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ ଫଳରେ ରାମକୁୃଷ୍ଣାନନ୍ଦଜୀ କଠିନ କ୍ଷୟରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ 


୧. ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ମରଣ କରାଯଇପାରେଯେ, ମହାରାଜ, ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀ ଓ ରାମକୁୃଷ୍ାନନ୍ଦଜୀଙ୍କ ମଧରେ ଯେଉଁ 
ନିବିଡ଼ ସ୍ନେହ ଓ ପ୍ରୀତିର ସମ୍ପର୍କ ଥୁଲା । ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଆମୋଦପ୍ରମୋଦର ଅନୁପ୍ରବେଶ ବୈଚତ୍ର୍ଯ ସୃଷ୍ଟି 
କରୁଥୁଲା । ଥରେ ପୁରୀରେ ମହାରାଜ ଓ ବାବୁରାମ ମହାରାଜ ଥୁଲେ । ତା ୧୧।୫।୧୯୦୭ ରିଖରେ ମହାରାଜ 
ଶଶୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଲେଖୁଥୁଲେ : '  ଚାରିପାଞ୍ଚଦିନ ହେଲା ପୁରୀ ଆସଅଛି, ଏବେ ମୁଁ ସ୍ବାମୀପ୍ରେମାନନ୍ଦଙ୍କର 
ଅତିଥ୍‌ ।... ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନିି ଏଠାକୁ କିଛି ଆମ ପଠାଇବା ନିମନ୍ତେ ତୁମକୁ ଲେଖୁବାକୁ !'? 


(ଇଂରାଜୀରୁ ଅନୁଦିତ ) 


କଳମି ଲତା ୩୨୯ 


ହେଲେ । ୧୯୧୧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମହାରାଜ ପୁରୀରୈ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥୁଲେ । ଅବିଳମ୍ବେ କଲିକତାକୁ 
ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଆସିବା ପାଇଁ ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦଜୀଙ୍କୁ ମହାରାଜ ଚିଠି ଲେଖୂଲେ । ସେ ମହାରାଜଙ୍କର 
ଆଦେଶକୁ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରି କଲିକତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କଲେ । ଟେଲିଗ୍ରାମ୍‌ ପାଇ ମହାରାଜ 
ପୁରୀରୁ ଖୋର୍ଦା।ରୋଡ଼୍‌ ଷ୍ଟେସନ୍‌କୁ ଗଲେ ଏବଂ ମଧ୍ଯରାତ୍ରିରେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ମେଲ୍‌ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଲାପରେ 
ପୀଡ଼ିତ ଶଶୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦେଖା କଲେ ରାମକୃଷ୍ଣନନ୍ଦଜୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ । ମହାରାଜ 
ଦୃଢ଼ ସ୍ଵରରେ କହିଲେ, “ଶଶୀ ଏସବୁ କଅଣ ?ହ ଅସୁଚ୍ଛତା -ସବୁ ସବୁ .ଝାଡ଼ିପକାଇ ଦିଅ | 
ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦଜୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ରାଜା ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ' ହେବ |` ` ମହାରାଜ 
ପୁନରାୟ କହିଲେ, ‹ 'ସବୁଝାଡ଼ି ପକାଇ ଦିଅ” ' ରାମକୁଷାନନ୍ଦଳ[୮ ମଧ ପୁଣି ସେହିପରି ଉତ୍ତର 
ଦେଲେ । ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ ଚିକିସ୍ଵାର ଯଥାବିଧୂ ଉପଦେଶ ଦେଇ ଓ ତାଙ୍କର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରି 
ବିଦାୟ ନେଲେ । ଏହା ହି ଥୁଲା ତାଙ୍କର ମତର୍ତ୍ୟଧାମରେ ଶେଷ ସାକ୍ଷାତ୍‌ । ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ 
ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦଜୀଙ୍କର ମହାସମାଧ୍ଵର ଦୁଃସମ୍ବାଦ ଆସିବାରୁ, ମହାରାଜ ବିଷାଦ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ଵରରେ 
କହିଥୁଲେ, ‹ ଗୋଟିଏ ଦିକ୍ପାଳ ଚାଲିଗଲା, ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ଯେପରି ଅନ୍ଧକାର ଘୋଟିଗଲା !'? 
ପରବର୍ତୀ କାଳରେ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜରେ କିଛିଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥୁଲେ, ସେହି 
ସମୟରେ ଦିନେ କହିଥିଲେ, “ଶଶୀ ମହାରାଜଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଦିଗ୍‌ବିଜୟୀ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଭଳି ଏ 
ରାଜ୍ୟରେ ଜ୍ୟୋତି ମୟ ହୋଇ ରହିଛି ।”” 

ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଭାବଚକ୍ଷୁରେ ସ୍ଵାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦଙ୍କୁ ରଷି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍‌ ଯୀଶୁଖୀଷ୍ଟଙ୍କର 
ଦଳର ବୋଲି ଦେଖୁଥିଲେ । ସଂଘନାୟକ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖୁ ସାରଥୁ ସାରଦାନନ୍ଦଜୀ 
ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ଦୀର୍ଘକାଳ ରାମକୃଷ୍ଣ ସଂଘ- ରଥ ଚାଳନା କରିଥୁଲେ | ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ସେ. ଥୁଲେ 
ସଂଘାଧ୍ଯକ୍ଷ ମହାରାଜଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ । 

ଶରତ ମହାରାଜ ମହାରାଜଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବୟସରେ ତିନିବର୍ଷ ସାନ । ସେ ମହାରାଜଙ୍କୁ 
କେବଳ ଜ୍ୟେଷ୍ଠଗୁରୁଭ୍ରାତା ବା ଠାକୁରଙ୍କର ମାନସପୁତ୍ର ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ କରୁନଥ୍ଲେ, ମହାରାଜଙ୍କ 
ମଧ୍ଯରେ ସେ ଦେଖୁଥୁଲେ ଠାକୁର ରାମକୁୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ବିଗ୍ରହ । ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯେ 
କୌଣସି ଘଟଣା ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ବୁଝାଯିବ ଶରତ ମହାରାଜ ସବୁ ବିଷୟରେ ଏହି ଭାବଟିକୁ 
କିପରି ଭାବରେ ଧରି ରଖୁଥ୍‌ଲେ । ମହାରାଜ ସେତେବେଳେ ବଳରାମ ଭବନରେ ବାସ କରୁଥୁଲେ । 
ଜନୈକ ଯୁବକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କୌଣସି ଏକ ଜଟିଳ ବିଷୟରେ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଶରତ 
ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାରୁ ଶରତ ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ‹ ବଳରାମ ମନ୍ଦିରକୁ 
ଯାଅ ଓ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପଚାର; ମହାରାଜଙ୍କ କଥା ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା । ମହାରାଜ ଆମକୁ ଯାହାକିଛି 
କହନ୍ତି ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ସେସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆସିଛି । ଠାକୁର ଓ ତାଙ୍କର ମାନସ 
ସନ୍ତାନ ଏକ, କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ |”? 

ସାରଦାନନ୍ଦଜୀ ଦେଖ୍‌ ପାରୁଥୁଲେ ଯେ, ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଓ ଶ୍ରୀମାତାଠାକୁରାଣୀ 
ଅପ୍ରକଟ ଅର୍ଥାତ୍‌ ଦେହ ରକ୍ଷା କରିବା ପରେ ମହାରାଜଙ୍କ ମଧ୍ଯ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ଭାବ 
ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଅଛି । ଅପୂର୍ବ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା - ଶ୍ରୀମାଆଙ୍କର ମହାପ୍ରୟାଣ ପରେ ମହାରାଜ 


୩୩୦ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଦିନେ “ଉଦ୍‌ ବୋଧନ'”କୁ ବୁଲି ଆସିଥୁଲେ । ଶରତ୍‌ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ପାଦ ବନ୍ଦନା କରି 
ନିବେଦନ କଲେ ଯେ, “ ମହାରାଜ, ମା 'ଙ୍କର ଅସୁସତା ସମୟରେ ଦିନେ ମା! ମୁଢ଼ି ଓ ବୁଟଭଜା 
ଖାଇବାକୁ ବସିଥ୍ବଲେ । ସେ ଖବର ପାଇ ମୁଁ ଯାଇ ମାଂ'ଙ୍କ ନିକଟରୁ ତାହା ଭିକ୍ଷା କରିଥୁଲି । 
ମା'ଙ୍କୁ ମୁଢ଼ି ଓ ବୁଟଭଜା ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ନାହିଁ । ଆଜି ତୁମକୁ ଖୁଆଇ ମାଙ୍କୁ ମୁଢ଼ି ଓ ବୁଟଭଜା 
ଖୁଆଇବା ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ।? ତାଙ୍କର କଥା ଶେଷ ହେଉ ନ ହେଉଣୁ ମହାରାଜ 
ସହାସ୍ୟ ବଦନରେ କହିଲେ, ‹‹©ନେଇଆସ, ଆଜି ମୁଢ଼ି ଓ ବୁଟଭଜା ଖାଇବି !'? 

ମହାରାଜ ଆନନ୍ଦରେ ମୁଢ଼ି ଓ ବୁଟଭଜା ଖାଇ ବସିଛନ୍ତି । ଶ ରତ୍‌ ମହାରାଜ ଛାତି ଉପରେ 
ଦୁଇ ହାତ ରଖୁ ସଜଳନୟନରେ ମହାରାଜଙ୍କ ଖାଇବା ଦେଖୁବାକୁ ଲାଗିଲେ । ମହାରାଜଙ୍କର 
ଖାଇବା ଶେଷ ହେବାରୁ ଶରତ ମହାରାଜଙ୍କ ମୁହଁ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇ ଉଠିଲା । ଶରତ ମହାରାଜ 
ଶିଷ୍ୟସେବକମାନଙ୍କୁ ଅନେକଥର କହିଛନ୍ତି, “` ମହାରାଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠାକୁର ମା ' ରହିଛନ୍ି, 
ମହାରାଜଙ୍କର ସେବା ଠାକୁର ଓ ମା 'ଙ୍କର ସେବା ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ କରିବ ।””' ` 

ଶାନ୍ତ ଓ ଧୀର ସିର ସାରଦାନନ୍ଦଜୀଙ୍କୁ ନିକଟରେ ପାଇଲେ ମହାରାଜ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୋଧ 
କରୁଥୁଲେ । ମହାରାଜ ଦୀର୍ଘକାଳ ଟାଇଫଏଡ଼୍‌ ରୋଗ ଭୋଗିବା ପରଠାରୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣଶୀଳ 
ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଦାୟିତ୍ବ ଶରତ ମହାରାଜଙ୍କ ହାତରେ ଟେକି ଦେଇଥ୍‌ଲେ। କମ 
କୋଳାହଳରେ ମହାରାଜ ବିବ୍ରତ ବୋଧ କଲେ, ଶରତ ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ଛିଡ଼ା 
ହେଉଥିଲେ । ମହାରାଜ ଏଥୁରେ ମଧ୍ଯ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୋଧ କରୁଥୁଲେ। କିନ୍ତୁ ଶରତ ମହାରାଜ 
ଯାହା କିଛି କରୁଥୁଲେ ତାହା ମହାରାଜଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ନେଇ କରୁଥୁଲେ । ନଚେତ୍‌ ମଠ ଓ 
ମିଶନର ଛୋଟ ବଡ଼ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁଠାରେ ଗୁରୁତ୍ଵପୂଣ୍ଠ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରୟୋଜନ 
ହୋଇଛି, ସେଠାରେ ହିଁ ଶରତ ମହାରାଜ ମହାରାଜଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି । ନୂତନ ଗୃହ 
ନିର୍ମାଣ ଜନିତ ପ୍ଲାନ୍‌ ଏସ୍‌ଟିମେଟ୍‌ ହେଉ, କୌଣସି କର୍ମୀ ବା ସାଧୁର ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ସମସ୍ୟା 
ହେଉ, ସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ମହାରାଜଙ୍କର ମତାମତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥୁଲେ । ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ 
ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧ୍‌ ମହାରାଜ ରହିଛନ୍ତି. ଏହି ଭାବକୁ ନେଇ ଶରତ ମହାରାଜ କାର୍ଯ୍ୟ 
କରୁଥୁଲେ । ଯେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ମହାରାଜଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବା ଅଭିମତ ଥୁଲା ଶରତ ମହାରାଜଙ୍କ 
ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ / ଏପରି ଘଟଣା ମଧ୍ଯ ବିରଳ ନୁହେଁ ଯେ ମଠର ଟ୍ରଷ୍ଟିଗଣଙ୍କର ସଭାରେ 
ସମସ୍ତେ ମିଶି ପୁଙ୍ଗାନୁପୁଝ ଆଲୋଚନା କରି କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ହଠାତ୍‌ 
ଶରତ ମହାରାଜ ଖୂଆଲ ହେଲା ଯେ ଏହି ବିଷୟରେ ମହାରାଜ କୌଣସି ମତାମତ ଦେଇ 


୧. ସ୍ବାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦ- ଯେପରି ଦେଖୁଛି, ପୃ : ୨୬୨-୬୩ 

୨. ଅନ୍ୟତମ ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଲେଖା ସାରଦାନନ୍ଦଜୀଙ୍କର ୧ ୯୦୮ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ୧୨ 
ତାରିଖର ପତ୍ରାଂଶ ଉଦ୍ଧୁତ କରାଯାଇପାରେ । ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି: “ ଜାଣେନା ସେହିପରି କରିବା ତୁମର ଅଭିପ୍ରାୟ 
କି ନୁହେଁ । ତୁମେ ଯେପରି କହିବ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ନିଜର ବୁଦି ବିବେଚନା ନ ଖଟାଇ ତାହାହିଁ କରିବାକୁ ଚାହେଁ । 
କାରଣ ଏତେ ଦିନ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ କିଛି ମାତ୍ର ଫଳ ପାଇନାହିଁ । ଅତଏବ ପତ୍ରର ଉତ୍ତର ଶୀଘ୍ର ଦେବ ଏବଂ ଏହି 
ବିଷୟରେ ଯାହା କରିବାକୁ ହେବ ଜଣାଇବ ।' 


କଳମି ଲତା ୩୩୧ 


ନାହାନ୍ତ । ଏହାପରେ ଶରତ୍‌ ମହାରାଜଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମତାମତ 
ଜଣାଇଲେ ହୁଏତ ଦେଖାଗଲା ଯେ ତାହା ପୂର୍ବ ଗୃହୀତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବିପରୀତ । ତେବେବି ଶରତ୍ନ 
ମହାରାଜଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପୂର୍ବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନାକଚ କରି ମହାରାଜଙ୍କର୍‌ ମତାମତକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ 
ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥୁଲା । ଏହା ମଧ୍ଯ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ, ଭୂତ- ଭବିଷ୍ୟତ- ଦରଷ୍| ମହାରାଜଙ୍କର 
ଅଭିମତ ସର୍ବଦା କଲ୍ୟାଣପ୍ରଦ ହୋଇଛି । ଶରତ ମହାରାଜ ସାଧୁବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କହୁଥୁଲେ, 
“` ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କୌଣସି କଥା କହିବି ତାହା ବରଂ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖୁନେବ, କିନ୍ତୁ 
ମହାରାଜଙ୍କ କଥା ଠାକୁରଙ୍କର ଆଦେଶ ବୋଲି ନିର୍ବିକାର ଚିତ୍ତରେ ମାନିନେବ ।”? 

ଭାବିଲେ ବିସ୍ମତ ହେବାକୁ ହୁଏ ଯେ ଏହି ମହାଶକ୍ତିଧର ପୁରୁଷ ପୁଣି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ 
ଶରତ ମହାରାଜଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଉଥୁଲେ । ମହାରାଜ ଥରେ ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ଟାଇଫଏଡ଼୍‌ 
ଜ୍ଵର ଭୋଗିଥୁଲେ । ମହାରାଜ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପରେ କିନ୍ତୁ ଜମାରୁ ଗାଧୋଇବାକୁ 
ଚାହୁଁ ନ ଥୁଲେ ବା ଗଙ୍ଗାକୂଳକୁ ବୁଲିଯିବାକୁ ରାଜି ହେଉ ନଥୁଲେ । ଶରତ୍‌ ମହାରାଜ ସେତେବେଳେ 
ବଳରାମ ଭବନରେ ବାସ କରୁଥୁଲେ । ଏହି ସମୟର ଅଭିଜ୍ଞତାର କଥା ଶରତ୍‌ ମହାରାଜ ପରେ 
କହିଥିଲେ, ‹ ' ମହାରାଜଙ୍କ ପେଟ ଚର୍ମ ଭାଙ୍ଗପଡ଼ି ଝାଳ ଜମି କ୍ଷତ ହୋଇଛି, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ | କୌଣସିମତେ 
ମହାରାଜ ସ୍ବାନର ନାମ ଧରନ୍ତି ନାହିଁ । ଦିନେ ଗାଧୋଇବା ପାଇ ମହାରାଜଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ନେଇ 
ଆସିଲି । ପାଣି ଦେଖୁବା ମାତ୍ରେ ମହାରାଜ କହିଲେ-ଶରତ୍‌ ତୁମେ ବୁଝୁନାହଁ, ଗାଧୋଇଲେ 
ପୁଣି ଜ୍ଵର ହେବ । କେତେ ବୁଝାଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ନେଇ ଆସିବାକୁ ହେଲା । 
ଏହିପରି ଭାବରେ ଦିନେ ଛାଡ଼ି ଦିନେ ସ୍ନାନ ହେବାରୁ ମହାରାଜଙ୍କର କ୍ଷତ ଭଲ ହୋଇଗଲା । 
କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗା କୂଳକୁ ଯିବାକୁ କହିଲେ କହନ୍ତି, 'ଶରତ୍‌ ବୁଝୁନାହଁ” ଗାଡ଼ିରେ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ 16୮ 
୮3 ହେବ | ଠିକ୍‌ ଅଛି ଗାଡ଼ିରେ ଉଠି ଦେଖ କେମିତ |€ 6! 1ଞ| କରୁଛି କହି ଯେତେବେଳେ 
ହାତ ଧରି ଆଣି ଗାଡ଼ିରେ ବସାଇଲି, ସେତେବେଳେ ବି ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, “ଶରତ ବୁଝୁନାହଁ 
ଗାଡ଼ି ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ହି |।୦8୮ 1ଞ| କରିବ !' ଏହିପରି ଭାବରେ ଶରତ୍‌ ମହାଗାଳଙ୍କର 
ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଚେଷ୍ଟାରେ ମହାରାଜ ସମ୍ପୂଣ୍ଣ୍ଣ ହୋଇଉଠିଲେ । ଏହି ବାଳସୁଲଭ ଭୀତି ମହାରାଜଙ୍କର 
ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରେ ଏପରି ସୁନ୍ଦର ମାନୁ ଥୁଲା ଯେ ଏହାକୁ ସ୍ନାୟବିକ- ଦୁର୍ବଳତା ବୋଲି କେହି 
ମନେ କରୁନଥୁଲେ । ମୁରବି କେହି ହାତ ଧରିଲେ ଛୋଟ ପିଲା ଯେପରି ସାହାସ ପାଏ, ଶରତ 
ମହାରାଜଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ମହାରାଜଙ୍କର ସେହି ଭାବଟି ଫ୍ରୁଟି ଉଠୁଥୁଲା । 

ଶରତ ମହାରାଜଙ୍କର ଜଣେ ସେବକ ମହାରାଜାଙ୍କ ନିକଟରୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟଦୀକ୍ଷା ପ୍ରାର୍ଥନା 
କଲେ । କୌତୁକପ୍ରିୟ ମହାରାଜ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ସ୍ଵାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦ ବଡ଼ଲୋକ, ତାଙ୍କର 
ସେବକକୁ ସେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥ୍୍‌ପାଇଁ ପାରିଶ୍ରମିକ ସ୍ବରୂପ ୧୦୮ଟଙ୍କା ଦରକାର । 
ସେବକ ହତାଶ ହୋଇ ଶରତ ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟରେ ସବୁକିଛି ନିବେଦନ କଲେ । ନିରଭିମାନୀ 
ଶରତ ମହାରାଜ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରରେ ଲେଖୁଲେ, ‹ ପୂଜନୀୟ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର, 
ଉଦୂବୋଧନର ଯାହାକିଛି ସବୁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର । ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ତତ୍‌କ୍ଷଣାତ୍ଵ 


୩୩୨ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଦିଆଯିବ ।””୧ କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ସେବକର ଆବେଦନ ମଞ୍ଜୁର ହେବାକୁ ବିଳମ୍ବ ହେଲା ନାହିଁ କି 
ରକୌଣସି ଅର୍ଥର ମଧ୍ଯ ପ୍ରୟୋଜନ ହେଲା ନାହିଁ । 

ମହାରାଜଙ୍କର ମର୍ର୍ୟଲୀଳା ସମ୍ବରଣ ପରେ ରେଙ୍ଗୁନ ପ୍ରତ୍ୟାଗତ ଜନୈକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଶରତ 
ମହାରାଜଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଲୀଳାପ୍ରସଙ୍ଗର ବାକିଅଂଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ କରିବା ପାଇ ଅନୁରୋଧ କଲେ । 
ଉତ୍ତରରେ ଶରତ ମହାରାଜ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ଵରରେ କହିଲେ, ' “ଠାକୁରଙ୍କ ଶରୀର ଯିବା ପରେ ମାଆଙ୍କୁ 
ଆଶ୍ରୟ କରିଥୁଲି, ମାଂଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦାନ ପରେ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଧରିଥୁଲି । ଏବେ ମହାରାଜ 
ଚାଲିଯିବାପରେ ମୋର ଡାହଣ ହାତ ଚାଲି ଯାଇଛି । ଆଉ କିଛି ଲେଖୁବା ସମ୍ଭବ ନୁହେ !' 

ଆନୁଗତ୍ୟର ପ୍ରତିମୂର୍ତି ଶରତ ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ମହାରାଜଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ 
ଥିଲା ଅନବଦ୍ୟ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର । 

ମଠରୁ ମହାରାଜ ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦଜୀଙ୍କୁ ଲେଖୁଥିଲେ, ““ମହାସାଧୁ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ହରି ମହାରାଜ 
ଏବେ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ।? କଠୋର ବୈଦାନ୍ତିକ ତୁରୀୟାନନ୍ଦଜୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କର 
ପ୍ରିୟ ମାନସପୁତ୍ର ଓ ଆଧ୍ୟାମ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ରୂପେ ଜ୍ଞାନ କରୁଥୁଲେ । ତୁରୀୟାନନ୍ଦଜୀ 
ସେତେବେଳେ କାଶୀଧାମରେ ଥାଆନ୍ତି । ମହାରାଜଙ୍କର ଜଣେ ସେବକ କାଶୀଧାମକୁ ଆସିଛନ୍ତି, 
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବିଶ୍ଵନାଥ-ଦର୍ଶନ ସେ ସ୍ଵାମୀ ତୁରୀୟାନନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ତାଙ୍କ ଆଗମନର 
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜଣାଇଲେ । ତୁରୀୟାନନ୍ଦଜୀ ତାହା ଶୁଣି କହିଲେ, ' ତୁମେ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବିଶ୍ବନାଥ - 
ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛ ? ସାକ୍ଷାତ ବିଶ୍ଵନାଥ ଛାଡ଼ି ବିଶ୍ବନାଥ- ଦର୍ଶନ ??? ସେ ଏତେ ଉତ୍ତେଜିତ 
କଣ୍ଣରେ କହିଲେ ଯେ ସେବକଟି ଭୟରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା । ତୁରୀୟାନନ୍ଦଜୀ 
ନିଜେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ଵ ଗୋଟିଏ ଅଭିଜ୍ଞତା । ମହାରାଜ ଚେୟାରରେ ବସିଥୁଲେ । 
ତୁରୀୟାନନ୍ଦଜୀ ତାଙ୍କଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥୁଲେ । ସେ ହଠାତ୍‌ ଦେଖ୍୍‌ଲେ ମହାରାଜଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ 
ସ୍ଵୟଂ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ବସି ରହିଛନ୍ତି । ସେ ଯେତେ ନିକଟବର୍ଭୀ ହେଲେ ସେତେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ 
ସ୍ପଷ୍ତତର ବୋଧହେଲା । ତାପରେ ସେ ମହାରାଜଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ | 
ମହାରାଜ ତୁରୀୟାନନ୍ଦଜୀଙ୍କୁ ଗଭୀରଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥୁଲେ । ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ 
ଆଦେଶ କରିଥୁଲେ ତ୍ୟାଗବୀର ତୁରୀୟାନନ୍ଦଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବାପାଇଁ । ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟଟନ 
ଓ ତପସ୍ୟା କରିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଦୁଇଜଣ ପ୍ରାୟ ଛଅବର୍ଷ ପରସ୍ପରର ସାହଚର୍ଯ୍ୟ 
ଉପଭୋଗ କରିଥୁଲେ । ଜହୁରୀ ରନ୍‌ ଚିହ୍ନେ । ମହାମାନବ ମହତୃ ହୃଦୟର ସମାଦର କରନ୍ତି, 
ମୂଲ୍ୟ ବୁଝନ୍ତି ଉଭୟେ ଉଭୟଙ୍କର ଗୁଣ କୀଉଁନ କରି ଆନନ୍ଦ ବୋଧ କରୁଥୁଲେ । 

ଠାକୁରଙ୍କ ମାନସପୁତ୍ର ତାଙ୍କର ଗୁରଭ୍ରାତାମାନଙ୍କର କେବଳ ପ୍ରିୟତମ ଥୁଲେ ବୋଲି 
କହିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକେ ମହାରାଜଙ୍କର ସୁଖ- ସ୍ଵାଚ୍ଛନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ପରମ 
ପ୍ରୀତି ଲାଭ କରୁଥୁଲେ । ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଘଟଣା । ମହାରାଜ ଓ ତୁରୀୟାନନ୍ଦଜୀ 
ପୁରୀରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥୁଲେ । ଦ୍ବିପନରବେଳେ ଦିନେ ଆହାର ପରେ ମହାରାଜ ଗୋଟିଏ ଗଛ 


୧. ସ୍ଵାମୀ ଅଶେଷାନନ୍ଦଙ୍କ ସୁ,ତି କଥା | 
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କଳମି ଲତା ୩୩୩ 


ମୂଳରେ ଯାଇ ମୁହ ଧୋଉଥୁଲେ | ଏତିକିବେଳେ ତୁରୀୟାନନ୍ଦଜୀ ଦୌଡ଼ି ଆସି ମହାରାଜଙ୍କର 
ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଛତା ଧରିଲେ ଓ ସେବକକୁ କହିଲେ, ‹ ଦେଖୁ ପାରୁନାହଁ, ମହାରାଜଙ୍କର 
ମୁଣ୍ଡରେ ଖରା ପଡ଼ୁଛି?”” ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ ଅନାଇ ପର ଣି ମହାରାଜ କହିଲେ, ‹ “ଆପଣ କାହିଁକି 
ଧରୁଛନ୍ତି, ଛତାଟା ତା ହାତକୁ ଦିଅନ୍ଥ, ଆପଣ ଖାଲି ଗୋଡ଼ରେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି, ଗୌଡ଼ି ପଥର 
ପଶିଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ ।”” ସେ ତରତର ହୋଇ ମୁହଁ ଧୋଇ ଉଠିଗଲେ 1 

ତପଶ୍ଚଯ୍ୟାର ପରବତ୍ତୀ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ଯ ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ 
ତୁରୀୟାନନ୍ଦଜୀଙ୍କର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ୍‌ ହୋଇଛି, ସେତେବେଳେ ହି ଗୋଟିଏ ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶ 
ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ସର୍ବଦା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି ମହାରାଜଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ହରି ମହୀରାଜ, ସମ୍ପୂର୍ଣ 
ମନ ନେଇ କଥାବାତ୍ତା କରନ୍ତି ବା ଆଚରଣ କରନ୍ତି । ଏହା ବ୍ଯତୀତ ଉସୁବ ଆଦିରେ ବା 
କୌଣସି ସମୟରେ ମହାରାଜ ଆଧ୍ଯାମ୍ବମିକ ଭାବରେ ବିଭୋର ହେଲେ ହରି ମହାରାଜ ତାଙ୍କର 
ଶରୀରର ଅସୁସ୍ଥତା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଭୁଲି ସେହି ଆନନ୍ଦରେ ଭାଗୀଦାର ହେବାର ସୁଯୋଗ 
କେବେହେଲେ ଛାଡୁନଥ୍ୁଲେ । 

ଚମକ୍‌ା।ର ଗୋଟିଏ ଘଟଣା । ପୁରୀରେ ହରି ମହାରାଜ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । 
ସାରଦାନନ୍ଦଜୀ ଦୁର୍ାପଦ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନେଇ କଲିକତାରୁ ଆସିବାରୁ ମହାରାଜ ଟିକିଏ ଆ ଶ୍ଵସ୍ତ 
ବୋଧ କଲେ । ମହାରାଜ ଦିନେ ତୁରୀୟାନନ୍ଦଜୀଙ୍କର ସେବକମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଶିଖାଇ ଦେଲେ 
କେମିତି ରୋଗୀର ସେବାଯତ୍ନ ଆଦି କରିବାକୁ ହୁଏ, କେତେବେଳେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ 
ହେବ ଇତ୍ୟାଦି। ମହାରାଜ କହିଲେ, “ଦେଖ ହରି ମହାରାଜ ରାଗିଗଲେ ଚୁପ୍‌ କରି ରହିବ, 
ଆଉ ବେଶୀ ରାଗୀଗଲେ ହାତଯୋଡ଼ିକରି କ୍ରହିବ, “ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି, ମୋତେ 
କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ।? ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସେବକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ । ଦିନେ ସେବକ ପ୍ରିୟନାଥ 
ହରିମହାରାଜଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଚୌକିରେ ବସିବା ବେଳେ ଜୋର୍‌ ଶବ୍ଦ ହେବାରୁ ହରି ମହାରାଜ 
ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍‌ ଧମକ ଦେଲେ । ସେବକ ଏଥର ମହାରାଜଙ୍କ ଶିଖାଇଥୁବା ବିଦ୍ୟା ପ୍ରୟୋଗକଲେ, 
ହାତଯୋଡ଼ି କରି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହରି ମହାରାଜ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ । ପରଦିନ ଆଉ 
ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ` ହରି ମହାରାଜ ଏହା କହିବାରୁ ଜାଣି ପାରିଲେ ଯେ, ମହାରାଜ ତାକୁ ସେଇଭଳି 
ଶିଖାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଏହାଶୁଣି ସେ କହିଲେ, ମହାରାଜ ଶିଖାଇ ଦେଇଛନ୍ି, ସେଥୁପାଇଁ 
ଫଟ କରି କହିପାରିଛି । ଦେଖୁଲ, ମହାରାଜଙ୍କର କେମିତି ଦୁରଦଶିତା, ଏହିପରି ଅସଂଖ୍ୟ ଘଟଣା 
ଦେଖୁଛି ।”? 

ଗୁରୁଭାଇମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ମଧ୍ଯରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପୂର୍କ ତାର ତୁଳନା ସଂସାରରେ ବିରଳ । 
୧୯ ୨୧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ୍ଦରେ ମହାରାଜ, ତୁରୀୟାନନ୍ଦଜୀ ଓ ସାରଦାନନ୍ଦଜୀ କାଶ୍ରୀରେ ବାସ କରୁଥୁଲେ 
ଦିନେ ହଠାତ୍‌ ମହାରାଜ ସାରଦାନନ୍ଦଜୀଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, “ଦେଖ ଶରତ୍: ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି 
ହରି ମହାରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ । ଏପରି ମହାପୁରୁଷ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ । ବ୍ୟାଧ୍‌ର ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି 
ମଧ୍ଯ ସେ କିପରି ସ୍ଵାଭାବିକ ଅଛନ୍ତି ।” କିଛିକ୍ଷଣ ପରେ ଶରତ ମହାରାଜ ଉଠିଲେ ଓ ସିଢ଼ିଦେଇ 
ଓହ୍ଲାଉ ଓହ୍ଲାଉ କହିଲେ, ' ଏ ସୁଯୋଗ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉ ନାହିଁ, ହରି ମହାରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ 


ରେ = 
୧. ସ୍ଵାମୀ ପ୍ରବୋଧାନନ୍ଦଙ୍କର ସ୍ମତ କଥାରୁ ଗୃହୀତ । 


୩୩୪ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


କରିଆସେ ।”' ଗରମ ଦିନ ବୋଲି ହରି ମହାରାଜଙ୍କ ଘରର ପଦ୍ା ଝୁଲୁଥୁଲା । ସେ ଦ୍ଵିପହରର 
ଆହାର ଶେଷ କରି ଉଠିଛନ୍ତି, ଏପରି ସମୟରେ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଘରେ ପଶି ଶରତ ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ 
ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କଲେ । ““‹ କିଏ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ?'' ହରି ମହାରାଜଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ 
ସେ କହିଲେ, ‹ ' ମୁଁ ଶରତ ତୁମେ ଏଠାରେ ଅଛ, ମହାରାଜଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତୁମକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ | 
ମୁଁ ତ ଭାଇ ସେ ପ୍ରଲୋଭନ ଛାଡ଼ିପାରିଲି ନାହିଁ ।?' ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂକୁଚିତ ହୋଇ ହରି ମହାରାଜ 
କହିଲେ, ' “ମୁଁ ଅନ୍ଧାରରେ ଦେଖୂପାରୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ତୁମେ ମୋତେ ଏପରି ଭାବରେ 
ଅପ୍ରସ୍ତୁତ କଲ । ମୁଁ କଅଣ ଜାଣେ ନାହିଁ ତୁମେ କିଏ ?”? 

ସ୍ଵାମୀ ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କର ବାହାରର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚ।ତ୍‌ରେ ଥୁଲା ଏକ ବିରାଟ ଦରଦୀ ହୃଦୟ । 
ତାଙ୍କ ସହିତ ମହାରାଜଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥୁଲା ଅତି ମଧୁର । ଶିବାନନ୍ଦଜୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କର 
ସାକ୍ଷାଚ଼ ପ୍ରଚିନିଧୂଞ୍ଞାନରେ ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିଲେ । ବେଲୁଡ଼ ମଠରେ ଶିବାନନ୍ଦଜୀ ଦିନେ 
କହିଥୁଲେ, '‹ ` ମହାରାଜ ହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ୍‌ ମାନସ ପୁତ୍ର | ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲେ 
ଜାଣିବ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛ । ଠାକୁରଙ୍କର ଆଧ୍ଯାମ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଏବେ ତାଙ୍କ ଭିତର 
ଦେଇ ଜଗତ ପାଉଛି ।”' ଅପର ପକ୍ଷରେ ବୟସରେ ବଡ଼ ଶିବାନନ୍ଦଜୀଙ୍କୁ ମହାରାଜ “ତାରକଦା ” 
ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥୁଲେ ଏବଂ ସର୍ବଦା ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥ୍ଲେ । 
ଦିନେ ସେ କହିଥୁଲେ, “ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଦିନ, ମହାରାଜଙ୍କର ଜନୁତିଥୁ | ଏମାନେ ହେଲେ 
ବ୍ରହ୍ମଞ୍ଚ ପୁରୁଷ । ବହୁକାଳ ପରେ ଏ ପ୍ରକାର ଉଚ୍ଚ ଆଧ୍ୟାମ୍ବିକ ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ ମହାପୁରୁଷ 
ସଂସାରକୁ ଆସନ୍ତି ଜଗତର ହିତ ନିମନ୍ତେ । ସମସ୍ତ ପୃଥୁବୀ ସେମାନଙ୍କର ପାଦସ୍ପର୍ଶରେ ଧନ୍ୟ 
ହୋଇଯାଏ ।””' 

ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଦୁଇ ପାର୍ଷଦଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଗୁଣଗ୍ରାହିତା ଏପରି ଭାବରେ 
ମିଶ୍ରତ ହୋଇ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲା, ତାହା ନାନା ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ମଠ- 
ମିଶନର ଦ୍ବିତୀୟ ସଂଘାଧ୍ଯକ୍ଷ ମହାପୁରୁଷ ମହାରାଜ । ସଂଘ ପରିଚାଳନା ସମୟରେ ସେ କହୁଥୁଲେ, 
“ ମହାରାଜଙ୍କର ତ ଏହି ମଠ, ଆମେ ପୁଣି କିଏ ? ଏହି ମଠପାଇ ସେ କେତେ କରିଛନ୍ି, 
କେତେ ଖଟିଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଟା ଖଣ୍ଡକରେ ମହାରାଜଙ୍କ ସ୍ମତି ବିଜଡ଼ିତ । ସେହିତ ବୁକୁର 
ରକ୍ତକୁ ପାଣି କରି ଏସବୁ କରିଛନ୍ତି । ଏବେବିତ ସେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି । ମୁଁ ତ ତାଙ୍କର ସେବକ ତାଙ୍କ 
ପାଦୁକାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ନେଇ ଏଠି ବସିଛି । ଭରତ ଯେପରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପାଦୁକା ସିଂହାସନରେ 
ରଖୁ ରାଜ୍ୟଶାସନ କରୁଥୁଲେ । ମୁଁ ମଧ୍ଯ ସେମତି ମହାରାଜଙ୍କର ପାଦୁକା ମଥାରେ ରଖୁ ତାଙ୍କର 
କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଉଛି - ସେ ଯେମିତି ବୁଦ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି ସେମିତି କରୁଛି । ଆହା, ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର କି ଶ୍ରଦ୍ଧା 
ଓ ସ୍ନେହ ନ ଥୁଲା ମହାରାଜଙ୍କ ଉପରେ, ଠିକ୍‌ ' ଗୁରୁବତ୍‌ ଗୁରୁପୁତ୍ରେଷୁଂ" ଏହି ଭାବ [୨୬ " 


୧. ଶିବାନନ୍ଦ-ବାଣୀ, ୨ୟଭାଗ, ୨ୟ ସଂ, ପ୍‌:୮ 
୨. ଶିବାନନ୍ଦ-ବାଣୀ, ୧ମଭାଗ,୩ୟ ସଂ, ପୃ:୧୫୬ | 
୩. ସ୍ଵାମୀ ଅପୂର୍ବାନନ୍ଦ : ମହାପୁରୁଷ ଶିବାନନ୍ଦ, ୨ୟ ସଂ, ପୃ: ୧୯୭ | 


କଳମି ଲତା ୩୩୫ 


ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ବି ତୀଥଭ୍ରମଣ ବା ମଠ ଓ ମିଶନର ଶାଖା- କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନରେ 
ଯାଉଥ୍‌ଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଶିବାନନ୍ଦଜୀଙ୍କୁ ସାଦର ଆହ୍ବାନ ଜଣାଉଥୁଲେ । ଶି ବାନନ୍ଦଳୀ 
ମଧ୍ଯ ସେହି ପ୍ରୀତିର ଆହ୍ବାନକୁ ସମ୍ମତି ଦେଇ ମହାରାଜଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଥୁଲେ । ପୁରୀ, କାଶୀ, 
କନଖଳ୍‌, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ, ବହୁସ୍ଥାନରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ଦେଖାଯାଇଛି । ଶି ବାନନ୍ଦଜୀଙ୍କର 
ଯେଉଥୁରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ନହୁଏ, ସେଥ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁବା ପାଇଁ ଶିଷ୍ୟ 
ସେବକମାନଙ୍କୁ ସେ ସର୍ବଦା ସଜାଗ କରି ଦେଉଥୁଲେ । 

ପରସ୍ପରର ସାନ୍ନିଧ୍ଯରେ ଅନେକ ତାପୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେଉଥୁରୁ କିଛି କିଛି 
ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ପାରେ । ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶି ବାନନ୍ଦଜୀଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଭଙ୍ଗୀ 
କିପରି ପରିବଭିତ ହେଲା ସେହି କାହାଣୀ ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି । “(ଥରେ ହରି ମହାରାଜଙ୍କର 
ଶରୀର ଖୁବ୍‌ ଅସୁସ୍ଥ, ମହାରାଜ ମଧ୍ଯ ପୁରୀରେ ରହିଛନ୍ତି,. ତାଙ୍କୁ ଦେଖୂବାପାଇଁ ଆମେ ପୁରୀରେ 
ପହଞ୍ଚୁଲୁ । ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଲେ, ମୋର କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରିବାପାଇଁ ସେପରି 
ଇଚ୍ଛା ହେଲାନାହିଁ । ସ୍ଵାମୀଜୀ ଅନେକ ସମୟରେ `ଦାରୁମୂର୍ରି, ଚକାନୟନ' ଇତ୍ୟାଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ 
କହୁଥୁଲେ ତାକୁ ଶୁଣି ମୋର ମଧ୍ଯ ମନରେ କେମିତି ଗୋଟାଏ ଭାବ ହୋଇଥୁଲା । ଦିନେ 
ମହାରାଜ କହି ପକାଇଲେ, “ତାରକଦା ଆପଣତ ଜଗନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଗଲେନାହି ?! ମୁଁ 
ମନର କଥା ପ୍ରକାଶ ନକରି କହିଲି, “ହଉ ଦେଖୁବା-¬|।” ଶେଷରେ ମହାରାଜଙ୍କର ଚାପରେ 
ଦିନେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ହେଲା । କିନ୍ଥ ଯେମିତି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶି ଜଗନ୍ନାଥଦେବଙ୍କର 
ସାମନାରେ ଛିଡ଼ାହେଲି, ସେମିତି ଗୋଟାଏ ଦିବ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା | ଏପରି ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଭାବ 
ମନକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ପକାଇଲା, ଚା ଆଉ କଅଣ କହିବି ! ଏହାକହି କିଛି ସମୟ ସେ ସ୍ତବ୍‌ଧ 
ହୋଇ ରହିଗଲେ । ପରେ କହିଲେ, “ 'ଜଗନାଥ ଖୁବ୍‌ ଜାଗ୍ରତ ଦେବତା |?୬ ` 

ମହାପୁରଷଜୀ, ମହାରାଜଙ୍କର ନିର୍ଦେଶକୁ ଠାକୁରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବୋଲି ଗଣ୍ୟ କରୁଥୁଲେ | 
କି ଆଧ୍ୟାମ଼ିକ, କି ଲୌକିକ, ଛୋଟବଡ଼ ସବୁ ବିଷୟରେ ମହାରାଜଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ 
ଥିଲା ଚୂଡାନ୍ତ । ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରୁ ଚିଠି ଲେଖ୍‌ ମହାରାଜ ମହାପୁରୁଷଜୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ 
ଅନୁରୋଧ କରିଥ୍ଲେ, ମଠର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁକୁ ତତ୍ଵ ।ବଧାନ କରିବା ପାଇଁ । ମହାପୁରୁଷ ମହାରାଜ 
ସମ୍ମତ ହୋଇ ୧୯ ୧୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଠାକୁରଙ୍କରି ତିଥ୍ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ମଠକୁ ଆସିଥୁଲେ ଏବଂ 

ଦାୟିତ୍ସ ଗ୍ରହଣ କରିଥୁଲେ । ପରବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀଙ୍କର ମହାପ୍ରୟାଣ ପରେ 

ମଠ- ବିଭାଗ ତକ୍କ୍ଵାବଧାନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ଵ ମହାପୁରୁଷ ମହାରାଜ ବହନ ` କଲେ । 

ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କ ଉସ୍ସ୍୍‌ବ ଦିନରେ ବେଲୁଡ଼ ମଠର ଗୋଟିଏ ଘଟଣା । ମଠଗ୍ହର ତଳ ବାରଣ୍ଡାରେ 
ଗୋଟିଏ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ମହାରାଜ ବସିଛନ୍ତି । ମହାପୁରୁଷ ମହାରାଜ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସି 


ଖା ାନତ6%୍‌86ˆ।‰। 


୧. ୧୯ ୧୬ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ୍ଦର ପରିଭ୍ରମଣରେ ମଧ୍ଯ ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ ମହାପୁରୁଷ ମହାରାଜଙ୍କର ଦାକ୍ଷି ଣାତ୍ୟକୁ ଯିବା ସ୍ଥିର 
ହୋଇଥିଲା । ମହାପୁରୁଷ ମହାରାଜ ସେତେ ବେଳେ ଦାର୍ଜିଲିଂରେ । ଅତଡ଼ା ଖସି ରେଳପଥ ହଠାତ୍‌ ବନ୍ଦହୋଇ 
ଯିବାରୁ ସେ କଲିକତାରେ ଠିକ୍‌ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ ପାରିନଥୁଲେ । 

୨. ମହାପୁରୁଷ ଶିବାନନ୍ଦ, ୨ୟ ସଂ, ପୃ: ୨୪୦ ପାଦଟୀକା | 


୩୩୬ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ନିକଟରେ ବସିଲେ । ହଠାତ୍‌ ମହାରାଜ କହିଲେ, ' “ତାରକଦା, ଗୋଟିଏ କାମ କରିବାକୁ ହେବ | 
ଧଳା ଧୋତି-ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧି ହାତରେ ବାଡ଼ି ଧରି ସ୍ବାମୀଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ଯନ୍ତ ଚାଲ ବୁଲି 
ଆସିବା । କେହିଜାଣି ପାଇବେ ନାହିଁ, ବେଶ୍‌ ମଜା ହେବ ।'? ମହାପୁରୁଷଜୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଖୁସି 
କରିବା ପାଇଁ ଏହି କଠିନ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମଧ୍ଯ ରାଜିହୋଇ ଗଲେ । ପୂର୍ବରୁ ସବୁକିଛି ଆୟୋଜନ 
ହୋଇଥୁଲା । କୁଞ୍ଚ ହୋଇଥୁବା ଧୋତି, ସିଲ୍‌କିର ପଞ୍ଜାବୀ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ସୁନାର ବୋତାମ, 
ପକେଟ୍‌-ଘଡ଼ି ଏବଂ ହାତରେ ବାଡ଼ି ଦୁଲାଇବୁଲାଇ ପ୍ରବୀଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମହାପୁରୁଷ ମହାରାଜ 
ମଠ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଦେଇ ଚାଲିଲେ । କିଛିସମୟ ପରେ ଫେରି ଆସି ସେ ଜଣାଇଲେ ଯେ, କେହି 
ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ । ଏହାଶୁଣି ଛୋଟ ବାଳକ ପରି ମହାରାଜ ଖୁବ୍‌ ଖୁସି ହେଲେ । 

୧୯୧୯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମଠରେ ଦୁଗା ପ୍ରତିମାରେ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥଲା । 
ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ମହାରାଜ ମହାଷ୍ଟମୀ ଦିନରୁ ଦ୍ଵାଦଶୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଠରେ ରହିଥୁଲେ । ନବମୀ 
ଦିନ ସାରଦାନନ୍ଦଜୀ ମଧ୍ଯ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ । ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତି ପରେ ମାତୃଭଜନରେ 
ତିନିଜଣ ଯାକ ଯୋଗ ଦେଲେ, “ପାଗଳାର ହାଟ-ବଜାର ମା, ତୁମର ପାଗଳର ହାଟ- ବଜାର' 
ଗୀତଟି ହେଉଥିଲା । ଦେଖାଗଲା ମହାରାଜ ଭାବସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି । ପରେ ମହାରାଜଙ୍କର 
ଆଦେଶରେ “ସମରେ ନାଚେରେ କାର ଏ ରମଣୀ, ନାଶିଲା ତିମିର ତିମିର ବରଣୀ' ଗୀତଟି 
ଆରମ୍ଭ ହେବାରୁ ସମସ୍ତେ ବିଭୋର ହେଲେ । ଆହା ! ଆହା ! କହୁକହୁ ମହାରାଜ ଭାବର 
ଆତିଶଯ୍ୟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ ଓ ମୁଦିତ ନୟନରେ ତାଳେତାଳେ କରତାଳ ସହଯୋଗରେ 
ମଧୁର ନୃତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ । ମହାପୁରୁଷଜୀ ଓ ସାରଦାନନ୍ଦଜୀ ମଧ୍ଯ ସେଥ୍‌ରେ 
ଯୋଗଦେଲେ । ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ଯରେ ଦେଖାଗଲା, ଅନ୍ୟ ସାଧୁବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଓ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ମଧ୍ଯ 
ତାନପୁରା ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ହାତରେ ନେଇ ନାଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ସମବେତ 
ଭାବମୟ ନୃତ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମନୋରମ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । ଏହି ସଙ୍ଗୀତର ଆସର 
ସେଦିନ ଅନେକ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥୁିଲା । ମହାରାଜଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶରେ 
ମହାପୁରୁଷଜୀ ଯୋଗଦାନ କରି ମଧୁମୟ ସ୍ମତି ରଖ୍‌ଯାଇଛନ୍ତି । 

ସ୍ଵାମୀ ଅଭେଦାନନ୍ଦ୍ରଜୀଙ୍କ ସହିତ ମହାପୁରୁଷଜୀ ଢାକା ସହରକୁ ଯାଇଥୁଲେ । ପୂର୍ବବଙ୍ଗର 
ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭକ୍ତିଭାବ ଓ ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖୁ ମହାପୁରୁଷଜୀଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ଗୁରୁଭାବ ପ୍ରକାଶ 
ପାଇଲା । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମନ୍ତ୍ରଦୀକ୍ଷା ପ୍ରାର୍ଥନା କେହି କେହି କରିଥୁଲେ । କିନ୍ତୁ 
ସଫଳକାମ ହୋଇନଥୁଲେ । ଏଥର ସେ ସଂଘାଧ୍କ୍ଷ ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟରେ ମନ୍ତ୍ରଦୀକ୍ଷା ଦାନର 
ଅନୁମତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ । ମହାରାଜ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖ୍‌ ଲେ, ‹ ବହୁତ ଦିଅନୁ, ପ୍ରାଣ ଖୋଲି ଦୀକ୍ଷା 
ଦିଅନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୀକ୍ଷା ପାଇବେ ସେମାନଙ୍କର ତ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ 
ହୋଇଯିବ । ଏହିପତ୍ର ପାଇ ମହାପୁରୁଷଜୀ ପ୍ରାୟ ଶହେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରଦାନରେ କୃତାର୍ଥ କରିଥୁଲେ । 

“ମହାରାଜ ତ ଅଛନ୍ତିଂ ଏହା ଭାବି ମହାପୁରୁଷଜୀଙ୍କର ସବୁ ବିଷୟରେ ଥୁଲା ଗୋଟିଏ 
ନିଶ୍ଚିନ୍ତଭାବ । ସେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରିଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବଧାରା ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି, 


କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ବେଗଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ସର୍ବଦା ମହାରାଜଙ୍କର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଅର୍ଥାତ ତାଙ୍କ ମୁଖକୁ 
ଚାହିଁ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନି ରହିଛନ୍ତି । ମହାରାଜଙ୍କ ଶରୀରରେ କଠିନ ବ୍ୟାଧ୍ଵ ଦେଖା ଦେବାରୁ ସେ 
ଢାକାରୁ ଚାଲିଆସିଲେ ଓ “ତାଙ୍କ ରୋଗଶଯ୍ୟା ପାଖରେ ଉପନୀତ ହେଲେ ଚିକିସୂକ ଓ 
ସେବକଗଣଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ବିରାମ ନାହି । ମହାପୁରଷଜୀ ବଳରାମ ମନ୍ଦିରରେ ନିତ୍ଯ ବହୁ 
ସମୟ ଧ୍ଧାନମଗ୍ନ ହୋଇ ଶ୍ରୀଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ କାତର ଭାବରେ ମହାରାଜଙ୍କ ରୋଗମୁକ୍ତି ପାଇଁ 
ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ । ତାଙ୍କର ମହାସମାଧ୍ର ତିନିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗଭୀର ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ 
ମହାପୁରୁଷଜୀ ତିନିଥର ଶ୍ରୀଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନଲାଭ କରିଥିଲେ । କିନଳ୍ଥୁ ପ୍ରତିଥର ଶ୍ରୀଠାକୁରଙ୍କର 
ଗମ୍ଭୀର ଓ ମୌନ ଆବିର୍ଭାବ ଏବଂ ମହାରାଜଙ୍କର ରୋଗମୁକ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନାର କୌଣସି ଉତ୍ତର 
ନଦେଇ ମୁହ ଫେରାଇ ଅନ୍ତର୍ଦଧାନ ହେବାର ଘଟଣାରୁ ମହାପୁରୁଷଜୀ ସ୍ଥିର ରୂପେ ବୁଝି ନେଇଥବଲେ 
ଯେ, ଶ୍ରୀଠାକୁର ତାଙ୍କର ମାନସ ପୁତ୍ରକୁ ଆଉ ଏଥର ମର୍ର୍ୟଧାମରେ ରଖ୍ଵବେ ନାହିଁ । ମହାରାଜ 
ସବୁ ପ୍ରେମବନ୍ଧନ ଛିନ୍ନ କରି ମହାସମାଧ୍‌ ସ୍ଵଧାମକୁ- ଯୋଗରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତନ ୧୯୨୨ ଖ୍ରାଷ୍ଟାଦ୍ଦ, 
ଏପ୍ରିଲ ମାସ ୧୦ ତାରିଖରେ କରିଥୁଲେ । ସୁଦୀର୍ଘ ଚାଳିଶ୍ରବର୍ଷ ଏକ ଭାବାଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣୀତ 
ହୋଇ ଏକପ୍ରାଣ ହୋଇ ବାସ କରିଥୁଲେ । ଏବେ ମହାରାଜଙ୍କର ଅଭାବ ମହାପୁରୁଷଜୀଙ୍କର 
ହୃଦୟରେ ଗଭୀର ଶୂନ୍ୟତା ଜାତ କଲା । ୧୯୨୨ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଜୁନ୍ନ ମାସ ୨୮ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ 
ଲିଖୁତ ପତ୍ରରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଗୁରୁଭ୍ରାତା ମହାରାଜଙ୍କର ବିରହକୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ସମ୍ଭାଳି ପାରି 
ନଥୁଲା । ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, “ “ ମହରାଜଙ୍କର ମହାସମାଧୂ ପରଠାରୁ ଆମ ମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ 
ଉଦ୍ୟମଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ।' ` 

ବୟଃକନିଷ୍ଠ ସ୍ଵାମୀ ଅଭେଦାନନ୍ଦଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ଯ ମହାରାଜଙ୍କର ଥୁଲା ଗଭୀର ପ୍ରୀତି 
ସମ୍ପର୍କ । ଦୀର୍ଘକାଳ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ବେଦାନ୍ତ ପ୍ରଚାର କରି ଥରେ ୧୯୦୬ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ 
ଏବଂ ପରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ୧୯୨୧ ସେଷ୍ରରୀଷ୍ଟାଦ୍ଦରେ ସେ ସ୍ଵଦେଶକୁ ଫେରି ଆସିଲେ । 
ସ୍ଵାମୀ ଅଭେଦାନନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁଥୁରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଆଦର ଯନ୍ନ ହୁଏ, ସେଥୁପାଇଁ ମହାରାଜ୍ଚ ବ୍ୟସ୍ତ 
ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ । ମହାରାଜ ସାଧାରଣତଃ ତାଙ୍କୁ “କାଳୀ” .ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥୁଲେ | 

ଅଭେଦାନନ୍ଦ ନିଉୟର୍କରେ ପହଞ୍ଚବାର କିଛିଦିନ ପରେ ମହାରାଜଙ୍କ ଲିଖୂତ ଗୋଟିଏ 
ଚିଠି ପାଇଲେ । ତାହାର ଉତ୍ତରରେ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଲେଖୁଲେ, ସମ୍ବୋଧନ କଲେ “ନମନ୍‌ଥୀଥ 
5ଥା16|' | ଚିଠିରେ ଲେଖୁଲେ, ବହୁକାଳ ପରେ ତୁମର ଚିଠି ପାଇ ଯେ କି ଆନନ୍ଦ ହେଲା ତାହା 
ଲେଖୁ ଜଣାଇ ପାରୁନାହି । ୧୯ ୧୮ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ୍ଦରେ ଅଭେଦାନନ୍ଦଜୀ ସମ୍ବାଦ ପାଇଲେ- ପ୍ରେମାନନ୍ଦଳୀ 
ମହାପ୍ରୟାଣ କରିଛନ୍ତି । ମର୍ମାହତ ଅଭେଦାନନ୍ଦଜୀ ନଭେମ୍ବର ମାସ ୧୪ ତାରିଖରେ ମହାରାଜଙ୍କୁ 
ଲେଖୁଲେ, “ତୁମେ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାଣର ସଖା ରହିଅଛ ।... ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର 
ଯେପରି ଅତିଶୀଘ୍ର ଦେଶକୁ ଫେରିଯାଇ ତୁମମାନଙ୍କର ସତ୍‌ସଙ୍ଗରେ ଜୀବନର ବାକି ଅଂଶଟା 
କଟାଇ ପାରିବି । ପ୍ରଚାରକାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ କରିଛି, ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ।” ଏହି ଚିଠିର ଉତ୍ତରରେ 
ମହାରାଜ ୧୯ ୧ ୯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ୧୩ ତାରିଖରେ ଲେଖୁଲେ, ‹' ' ପରମସ୍ନେହାସନଦେଶୁ 


୩୩୮ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଭାଇ କାଳୀ, ବହୁ ଦିନପରେ ତୁମର ଏହି ଖଣ୍ଡିକ ପ୍ରୀତିପୂଣ୍ଣ୍ଣ ପତ୍ର ପାଇ ଅତିଶୟ ଆ ନନ୍ଦିତ 
ହୋଇଅଛି ।... ମୁଁ ଚୁମକୁ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକଥର ଅନୁରୋଧ କରି ପତ୍ର ଲେଖ୍ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ 
ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ କିଛି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ଯାହାହେଉ ସେ ଯେ ଏବେ ତୁମ ହୃଦୟରେ ଏହିପରି 
ଅଭିପ୍ରାୟ ଜାଗ୍ରଚ କରିଛନି ଏବଂ ଏଥୁରେ ଆମେମାନେ ଯେ କେତେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଅଛି ତାକୁ 
ଆଉ ଲେଖୁ କ'ଣ ଜଣାଇବି |... କ୍ରମଶଃ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣ ସମସ୍ତେ 
ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି । ବାବୁରାମ ଭାଇ ଦାରୁଣ ବ୍ୟଥା ଦେଇ ସେଦିନ ଚାଲିଗଲେ । ଆମର ଶରୀର 
ମଧ୍ଯ ସବୁ ଭଲ ନାହିଁ ।... ଏବେ ତୁମେ ସେଠାକାର ସବୁ ହାଙ୍ଗାମା ଶୀଘ୍ର ସାରି ଏଠାକୁ ଚାଲି 
ଆସ, ଏହା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ଜାଣିବ । ପ୍ରଚାର ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ 
ଇଚ୍ଛାରେ ଯାହା ହେବାର ହୋଇଛି, ଏବେ ଚିରଦିନ ପାଇ ଯିଏ ଆମର, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଜୀବନର 
ଅବଶିଷ୍ଟ ଦିନ କଟାଇ ଦିଆଯାଉ ।... ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାର ଚାଲି ଆସ | ତୁମର ଫେରିବା ପଥକୁ 
ଚାହିଁ ରହିଲି ।?? 

ମହାରାଜଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଭେଦାନନ୍ଦଜୀ ବହୁଥର କହିବାର ଶୁଣାଯାଇଛି, “1 ୦\€ \#/&5 
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ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ କେତେରକମର ଯେ ହାସ୍ୟରସ ଚାଲୁଥିଲା, ତାକୁ ବଣ୍ଠନା କରି 
ଶେଷ କରାଯାଇ ପାରେନା । ଦିନେ ମହାରାଜଙ୍କର ଆହାର ସମୟରେ ହଠାତ୍‌ କାଳୀ ମହାରାଜ 
ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ କହିଲେ, ““ଏ କଅଣ ତୁମେ କରିଛ ? ସମସ୍ତେ କେବଳ ତୁମ ନା କରିବେ, 
ତୁମେ କହିଲେ ତେବେ ଯାଇ କରିବେ, ଆଉ କେହି କହିଲେ କରିବେ ନାହି-ତୁମେ କଅଣ 
ଏମାନଙ୍କୁ ଞାଞ୍ୟଃ ( ଦାସ ) ତିଆରି କରିଛ ? କେବଳ ମହରାଜ ! ମହାରାଜ !!'' ମହାରାଜ 
ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ କହିଲେ, ““ଦେଖ, ମୋତେ କେହି ମାନନି ନାହି | ସତରେ କିଛୁ ଏମାନେ 
ମାନନ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି ହରି ମହାରାଜଙ୍କୁ । ଆଉ କେତେଜଣ ମାନନ୍ତି ଶରତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ।... 
ଆଉ ମୋତେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ମାନନ୍ତି କହୁଚ, ତାହା ଆଉ କିଛି ପାଇନୁହଁ ଏଇଯେ ଦେଖୁଚ । 
ପରଶା ଯାଇଥୁବା ଥାଳି ଚାରିପାଖରେ ଥୁବା ପାତ୍ର ସବୁକୁ ଦେଖାଇ, ସବୁ ପଡ଼ି ରହିବେ, 
ଏଥୁପାଇଁ ।”? ତାଙ୍କର କଥା ଓ ମୁହଁର ହାବଭାବକୁ ଦେଖ୍‌ ସମସ୍ତେ ହସି ଉଠିଲେ । ତୁମର ସବୁ 
କଥାରେ ଥଟ୍ଟା ତାମସା କହି କାଳୀ ମହାରାଜ ମଧ୍ଯ ହସି ହସି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ | 

ବୟଃକନିଷ୍ଠ ଗୁରୁଭ୍ରାତା ବିଜ୍ଞାନାନନ୍ଦଜୀଙ୍କୁ ମହାରାଜ ଗଭୀର ସ୍ଵେହ ଓ ପ୍ରୀତି ଚକ୍ଷୁରେ 
ଦେଖୁଥୁଲେ; ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବନାମ 'ହରିପ୍ରସନ୍ନ/ ବା “ପେସନୁ” ବୋଲି ଡାକୁଥୁଲେ । 


୧. ବିଶ୍ବବାଣୀ, ୧୧ଶ ବର୍ଷ, ୧୨ଶ ସଂଖ୍ୟା | 
୨. ସେବକ ସ୍ଵାମୀ ମନୀଷାନନ୍ଦଙ୍କର ସ୍ଲତିକଥାରୁ ଗୃହୀତ ! 


କଳମି ଲତା ୩୩୯ 


ବିଜ୍ଞାନାନନ୍ଦଜୀ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଶ୍ରନ୍ଧାର ସହିତ ମାନି ଚଳୁଥୁଲେ, ପୁଣି ପରମ ପ୍ରୀତିର ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା 
କରି ସହଜ ସ୍ଵାଭାବିକ ଭାବରେ ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରୁଥୁଲେ । 

ବେଲୁଡ଼ ମଠରେ ଜମି କିଣା ହେବାପରେ ମହାରାଜଙ୍କର ନେତୃତ୍ସାଧୀନରେ ବିଜ୍ଞାନାନନ୍ଦଳୀ 
ମଠଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପଥର ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବା, ଗଙ୍ଗାରେ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ପାହାଚ ତିଆରି 
କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥୁଲେ | ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କ ମହାପ୍ରୟାଣ ପରେ ବିଜ୍ଞାନାନନ୍ଦଜୀ ଅଧ୍କାଂଶ ସମୟ ଏହ୍ଲାବାଦ୍‌ 
ରାମକୃଷ୍ଣ ମଠରେ ଅତିବାହିତ କରିଥୁଲେ । କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମହାରାଜ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, 
ସେତେବେଳେ ସେ ବିଭିନ୍‌ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି । କାଶୀ 
ସେବାଶ୍ରମ, କନଖଲ ସେବାଶ୍ରମର ପ୍ରଥମ ଗୃବହ- ନିର୍ମାଣ ବିଜ୍ଞାନାନନ୍ଦଜୀଙ୍କର ତତ୍ତ୍ଵାବଧାନରେ 
ନିମିତ ହୋଇଥୁଲା । ଏପରିକି ୧୯୨୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର 
ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ମଠକୁ ଡାକି ପଠାଇଥୁଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆନନ୍ଦର 
ସହିତ ଆସି ପହଞ୍ଚଲେ । ମଠରୁ ମହାପୁରୁଷ ମହାରାଜ ୧୯୨୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ୩ 
ତାରିଖରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏହ୍ଲାବାଦ୍‌ରୁ ହରିପ୍ରସନ୍ତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ମହାରାଜ ଡକେଇ ଆଣି ଛନ୍ତି । ଖୁବ୍‌ 
ସମ୍ଭବ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ସମାଧ୍‌ ମନ୍ଦିରଟି ଏଥର ନିର୍ମିତ ହେବ,.... ୧୦।୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ । 

ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କ ସମାଧୂ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସମୟର ଗୋଟିଏ ଅଭିଜ୍ଞତା ବିଜ୍ଞାନାନନ୍ଦଳୀ ବଣ୍ଣରନା 
କରିଥୁଲେ | ସେ କହିଥୁଲେ, ' ‹ 'ରାଖାଲ ମହାରାଜଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଦଭୁତ କ୍ଷମତା ଥୁଲା, ଥରେ 
ଇଟା ଅଭାବରୁ ସ୍ବାମୀଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର କାମରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥୁଲା । ମହାରାଜ ମୋତେ 
ପଚାରିଲେ ' କଣ ପେସନୂ, କାମ କେମିତି ଚାଲିଛି ?? ମୁଁ କହିଲି-- ‹ ଇଟାପାଇଁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ 
ପଡ଼ିଛି । ଖବର ପଠା ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଇଟା ଏବେବି ଆସି ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ ।: ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି 
ମହାରାଜ କହିଲେ -- ' ଆଜି ରାତିରେ ହିଁ ନାଆ ଆସିଯିବ, ଦେଖୁବ |? ମୁଁ ଏମିତି ନିରାଶ ହୋଇ 
ପଡ଼ିଥିଲି ଯେ ତାଙ୍କର ସେହି କଥା ଆହୌ ବିଶ୍ବାସ କଲିନାହିଁ । ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ଥୂଲି । ସାରାରାତି 
ନ ଶୋଇ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସି ଦେଖୁଥିଲି, ନାଆ ଆସିଲା କି ନାହିଁ | 
ଭାବିଥୁଲି, ନାଆ ଆସି ଲାଗିଲେ ନାଉରିଆକୁ କହିବି ଯେ ବର୍ଭମାନ ଘାଟରେ ଲଗାଅ ନାହିଁ, 
ଭୋର ହେଲେ ଘାଟରେ ଲଗାଇବ । ମୁଁ ଭୋର ଚାରିଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁ ଭାବିଲି, ଏବେ ଆଉ 
ଆସିବ ନାହିଁ । ସେଥ୍ପାଇଁ ଯାଇ ଟିକିଏ ଶୋଇପଡ଼ିଲି । କିଛି ସମୟ ପରେହି ରାଖାଲ ମହାରାଜ 
ମୋତେ ଡାକି ପଚାରିଲେ- ପେସନ, କାଇଁ ତୁମର ନାଆ ଆସିଲା ? ମୁଁ କହିଲି, ନାଆ କାହି, 
ମହାଶୟ? ଯେମିତି ଏହିକଥା କହିଛି ମହାରାଜ କହିଲେ-ଂ ହେଇ ଦେଖ, ନାଆ ଆସିଛି |' ଆସି 
ଦେଖୂଲି, ସତରେ ନାଆ ଆସି ଘାଟରେ ଲାଗିଛି । ମହାରାଜଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଏମିତି 
କେତେ ଅଭିଜ୍ଞତାର କଥା ସେ ସେଦିନ କହିଥୁଲେ । 

ମହାରାଜଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଭିଜ୍ଞତା ଗଦାଧର ଆଶ୍ରମରେ ବଣ୍ଠନା 


୨. ସତ୍ପରସଙ୍ଗେ ସ୍ବାମୀ ବିଜ୍ଞାନାନନ୍ଦ, ପ:ଦ୧୭୯-୮୦ 


୩୪୦ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


କରିଥିଲେ। ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଜୀ ଖୁବ୍‌ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପୁରୁଷ ଥୁଲେ । ଦିନେ ସେ ଗଭୀର ଧ୍ଧାନମଗ୍ନ 
ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି । ଦେହଟା ଖୁବ୍‌ ଶକ୍ତ କରି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇଥୁଲେ। ମୁଁ ପାଖରେ ବସିଥୁଲି । 
ଦେଖୂଲି ମୋ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଭାବ ଆସିଯାଉଛି। ସ୍ନାୟୁ ଭିତରେ କେମିତି ଯେପରି 
ଗୋଟିଏ ଆକର୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରୁଥୁଲି । ଏହା କଅଣ କମ୍‌ ଶକ୍ତିର ଖେଳ ? ଜଣଙ୍କର ଶକ୍ତି 
ଅଞ୍ଚାତସାରରେ ଅନ୍ୟ ଭିତରେ ଯାଇ କାମ କରେ। ସେ ଯେପରି ଶକ୍ତିମାନ୍‌ ଥୁଲେ, ପୁଣି 
ସେମିତି ଆନନ୍ଦମୟ ମଧ୍ଯ ଥୁଲେ । ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସ୍ଵାମୀଜୀ ଏବଂ ରାଖାଲ ମହାରାଜ - ଏହି 
ଦୁଇ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର କି ଅଦ୍ଭୁତ ଆକର୍ଷଣୀ ଶକ୍ତି ! ଯୋର୍‌ କରି ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ 
ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବର ସୀମାରେଖା ଭିତରକୁ ଯିଏ ଯିବ ସେମାନଙ୍କର 
ଯେଉଁ ଅଶୁଭ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନ ଆବରଣ ଥୁବ ସେସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କୁଆଡ଼େ ଯେମିତି 
ଚାଲିଯିବ । ଏମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଶକତ୍ତିରେ ଜୀବର ସବୁ ଅଶୁଭ ସଂସ୍କାର କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଏ | 

ମହାରାଜ ମଧ୍ଯ ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଗୁରୁଭାଇଙ୍କର ଆଧ୍ଯାମ୍ମିକତା କେତେ ଗଭୀର । 
୧୯୨୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବିଜ୍ଞାନାନନ୍ଦଳଜୀ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟୋପଲକ୍ଷେ ମଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ମଠଗୃହର 
ଉପର ତାଲାରେ ସ୍ଵାମୀଜୀ ଓ ମହାରାଜଙ୍କ ଗୃହ ନିକଟରେ ଯେଉ ଛୋଟଗୃହ ସେଥୁରେ ସେ 
ରହୁଥୁଲେ । ଅଧ୍କାଂଶ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଗୃହର ଦ୍ଵାର ବନ୍ଦ ଥାଏ । ସେହି ସମୟରେ ମହାରାଜ 
ମଧ୍ଯ ମଠରେ ରହୁଥୁଲେ । ଦିନେ ସେ ଜନୈକ କ଼ପାପ୍ରାପ୍ତ ଭକ୍ତକୁ କହିଥୁଲେ, ‹ ' ହରିପ୍ରସନ 
ଏହ୍ଲାବାଦ୍‌ରୁ ଆସିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ? ଯାଆନ୍ତୁ ସେହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି 
ଆସନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମଞ୍ଥାନ ତାଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରେ, ଆତ୍ମସ୍ଥ ହୋଇ ମଶଗୁଲ୍‌ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ 
ଚିହ୍ନିବା ବଡ଼ ମୁସ୍କୃଲ୍‌ । ସେ ପ୍ରାୟ କାହାକୁ ଧରା ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହି |”? 

ମହାରାଜ ଗୁରୁଭ୍ରାତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ବିଜ୍ଞାନାନନ୍ଦଜୀ ଓ ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦଜୀଙ୍କୁ ନେଇ ସବୁଠୁ 
ବେଶୀ ମଜା ଓ ଆନନ୍ଦ କରୁଥୁଲେ । ଏ ବିଷୟରେ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ସାବଧାନ ଥାଆନ୍ତି । ତେବେ 
ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ ମହାରାଜଙ୍କର ପରିକନ୍ପିତ ମଜାଳିଆ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ପଡ଼ି ନାକରେ 
ପାଣି ପିଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନନ୍ଦର କାରଣ ହୋଇଛନ୍ତି । 

ମହାରାଜ ଗୁରୁଭ୍ରାତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତିପ୍ରିୟ ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦଜୀଙ୍କୁ ଅଧୂକାଂଶ 
ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପିତୃଦତ୍ତ ନାମ ଗଙ୍ଗାଧର ବୋଲି ଡାକୁଥୁଲେ । ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦଜୀ 
ଡାକୁଥୁଲେ “ରାଖାଲ ମହାରାଜ” ବା “ମହାରାଜ” । ମହାରାଜଙ୍କର ସହିତ ଏହି ଗୁରୁଭ୍ରାତାଙ୍କର 
ସମ୍ପର୍କ ସବୁଠାରୁ ସ୍ନେହପ୍ରୀତି ଭରା ଓ ହାସ୍ୟରସପୂର୍ଣ୍ଣ ଥୁଲା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନାହିଁ ।. 

ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦଜୀ ମହୁଲାରେ ସେବାବ୍ରତରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥୁଲେ ଓ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥାନରୁ ମହାରାଜ 
ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଥୂଲେ । ସେ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ଅନେକ ଚିଠିପତ୍ରର 
ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥୁଲା । କର୍ମକ୍କାନ୍ତ ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦଜୀ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ 
ମହାରାଜଙ୍କର ଲିଖୂତ ପତ୍ର ମଧ୍ଯରେ ବି ଯେତେବେଳେ //,// 068୮ ୭5,\/8୮୮1୮, //#// ଧ6ଞେ୮ 


୧. ସତ୍‌ ପ୍ରସଙ୍ଗେ ସ୍ଵାମୀ ବିଜ୍ଞାନାନନ୍ଦ, ପୃ : ୧୨୯-୩୦ 


କଳମି ଲତା ୩୪୧ 


0୮୦୮ ୭/\//8୮୮|, //1// 066୮ [୯୩ ଥମଠଥ 99 808, ପରଭୂତି ସମ୍ୋୋଧନ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ 
ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର ମହାରାଜଙ୍କର ଉଷ୍ମ ସ୍ଵେହ ସ୍ପର୍ଶରେ ଉସ୍ବାହିତ ହେଉଥିଲା । କୌଣସି କୌଣସି 
ଚିଠିରେ ମହାରାଜ ଲେଖୁଛନ୍ତି, “©୦୦୦ ୮୦୮୮୮୨9 96୮ 5୮୦୪୩୦୮ !” ଏହାଛଡ଼ା ମଧ୍ଯ ପୁରୀ, 
'କୋଠାର, ମାନ୍ଦାଜ, ବଳରାମ ମନ୍ଦିର ଇଚ୍ଯାଦି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ମହାରାଜଙ୍କର କୌତୁକପୂର୍ଣ ଚିଠି 
ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦଜୀ ପାଉଥୁଲେ । ଶେଷଥର ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ବଳରାମ ମନ୍ଦିରକ୍ସ ଗଲେ, 
ସେତେବେଳେ ସେଠାରୁ ମଧ୍ଯ ତାଙ୍କୁ ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଲେଖୁଥୁଲେ । 

୧୯୦୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଶିବନଗର ଅନାଥାଶ୍ରମରୁ ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦଜୀ କଲିକତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, 
ବଳରାମ ଭବନରେ ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି । ଦିନେ ସେହି ଆଶ୍ରମର ଅନ୍ୟଜଣେ ସାଧୁକର୍ମୀ 
ସୁରେଶ୍ଵରାନନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚିଠିରୁ ମହାରାଜ ଜାଣିଲେ ଯେ, ସେଠାକାର ଭଜନ ଏକାପ୍ରକାର, 
ତାକୁ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗେନାହିଁ, ଇତ୍ୟାଦି | ଚିଠି ପଢ଼ି ମହାରାଜ ଦୁଃଖୂତ ହେଲେ । ବଡ଼ 
ହଲ୍ଘରେ ମହାରାଜ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କେତେଜଣ ଭକ୍ତ ମଧ୍ଯ ଵସିଥୁଲେ । ଏହି ସମୟରେ 
ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦଜୀ ଆସି ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟରେ ବସିଲେ, ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ ଚିଠି ଖଣ୍ଡକ କଥା 
କହିଲେ ଓ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ଆଶ୍ରମରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଭଜନ ହେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତାଙ୍କୁ 
ଶୁଣାଇବାକୁ । ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦଜୀ ଭଜନ ଗାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ । ଦୁର୍ଗାନାମ, ଶି ବପଞ୍ଚାକ୍ଷର 
ସ୍ତୋତ୍ରକ ମନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବେଦର ଗୋଟିଏ ସ୍ତୋତ୍ର, ଶିଖମାନଙ୍କର ଭଜନ, ତେଜ- ବଳ-ବୀର୍ଯ୍ୟ 
ପ୍ରାର୍ଥନା ମନ୍ତ୍ର କଚ ହରି ଦିନ ତ ଗଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା” ଗୀତ ଇତ୍ୟାଦି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ 
କରି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଶେଷ କଲେ । ତନ୍ମୟ ଓ ଭାବାବିଷ୍ଟ ହୋଇ 
ମହାରାଜ ଶୁଣୁଥୁଲେ । ଅନେକ ସମୟ ମୌନ ରହି ସେ ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦଜୀଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲେ, 
କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ( କହୁଛି କଅଣନା ଏକା ' ପ୍ରକାର ।` ଦେଖ ତୁମର ପିଲାମାନେ, ତନ୍ତ 
କାମ, ବଢ଼େଇ କାମ ଶିଖୁ କଅଣ କରିବେ କହିପାରୁନାହିଁ; କିଛୁ ଦିଓଳି ଯଦି ଏହି ଭଜନ କରନି, 
ତେବେ ସେମାନେ ତରି ଯିବେ । 

୧୯୦୬ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ଘଟଣାକ୍ରମରେ ପୁରୀଧାମରେ ମହାରାଜ, ଶିବାନନ୍ଦଜୀ, ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦଳୀ, 
ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦଜୀ, ଅଭେଦାନନ୍ଦଜୀ ` ଓ .ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀ ମିଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଛଅ ଗୁରୁଭ୍ରାତାଙ୍କର 
ମିଳନରେ ମହାଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ସ୍ଵାମୀ ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦଜୀ 
ଦିନେ ଜଗନ୍ନାଥଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିଥୁଲେ । ସେ 
ଗୃହକୁ ଫେରି ମହାରାଜଙ୍କୁ ତାହା ଜଣାଇଲେ । ମହାରାଜ ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, “` ମାଙ୍କର କୃପାରୁ 
ତୁମ ଆଶ୍ରମରେ ଅଭାବ ଅନଟନ ହେବନାହିଁ ।”? ମହାରାଜଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏହି ଆଶ୍ଵାସବାଣୀ ଶୁଣି 
ତାଙ୍କର ଗଭୀର ବିଶ୍ଵାସ ହେଲା । ଫଳତଃ ଏହା ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ମଧ୍ଯ ହୋଇଥୁଲା । 

ଥରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମହାରାଜ ଓଡ଼ିଶାର କୋଠାରକୁ ଆସିଥୁଲେ ମହାରାଜଙ୍କ ସାଦର 
ଆହ୍ବାନରେ । କିଛିଦିନ ସେଠାରେ ବିଶ୍ରାମ କରି ସେ ସାରଗାଛି ଫେରିଯିବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲେ ଓ 
ଯାତ୍ରାର ଦିନ ସ୍ଥିର କଲେ । ମହାରାଜ ଅନେକ ଅନୁରୋଧ କରି ମଧ୍ଯ ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦଜୀଙ୍କ ଯାତ୍ରାର 


୩୪୨ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଦିନ ପରିବରନ କରାଇପାରିଲେ ନାହିଁ । ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନରେ ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟରୁ ବିଦାୟ ନେଇ 
ସେ ରାତ୍ରି ଆହାର ପରେ ପାଲିବ୍କିରେ ବସିଲେ, ପନ୍ଦର କିଲୋମିଟର ପାଲିଙ୍କିରେ ଯାଇ ଷ୍ଟେସନରେ ` 
ଟ୍ରେନ ଧରିବାକୁ ହେବ । 

କିଛିଦୂର ଯାଇ ଗଙ୍ଗାଧର ମହାରାଜ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ । ଏପଟେ ପାଲିଙ୍କି ବାହକମାନେ 
ମହାରାଜଙ୍କର ପୂର୍ବ-ନିଦ୍ଦେଶାନୁସାରେ କିଛିବାଟ ଯାଇ କୋଠାରର କଚେରୀଗ୍ହକୁ ଫେରି 
ଆସିଲେ । ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦଜୀ ଏହାର ଟେର୍‌ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କଂ ନିଦର କୌଣସି ବ୍ଯାଘାତ 
ନକରି ବାହକମାନେ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ । ନିଦଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମହାରାଜ 
ବୁଝିପାରିଲେ ଏହା ହେଉଛି ସବୁ “ରାଜାର” କାଣ୍ଡ, କିଛୁ ସମୟ ନ ଥୁବାରୁ ସେହି ରାତିରେ ଆଉ 
ଯିବାହେଲା ନାହିଁ । ଠିକ୍‌ ସେହିପରି ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସ୍ଵାମୀ ବିଜ୍ଞାନାନନ୍ଦ । 
““'ଅରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମହାରାଜ ମଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିଛିଦିନ ପରେ ମୁର୍ଶିଦାବାଦ୍‌ ଫେରିଯିବେ | 
ରାଖାଲ ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ ମୋଟ ଉପରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ଅଥଚ ସେ ଯିବେ ବୋଲି 
ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି । ନୌକାଭଡ଼ା କରାଗଲା, ଗଙ୍ଗାଧର ମହାରାଜ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେଇ 
ନୌକାରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ, ରାଖାଲ ମହାରାଜ ମାଝିକୁ ଚୁପକରି ଚିମୁଟି ଦେଲେ 
। ନୌକାରେ ଉଠି ଗଙ୍ଗାଧର ମହାରାଜ ତ ନିଶ୍ଚିତ ମନରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଶୋଇଉଠି 
ଦେଖନ୍ତି ଯେ, ନାଆ ଘାଟରେ ବନ୍ଧାଅଛି,ଆଉ ରାଖାଲ ମହାରାଜ ହସିହସି ମୁହଁରେ 
ଛିଡ଼ାହୋଇଛନ୍ତି |?? ` 

ଗଙ୍ଗାଧର ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା 
ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, ସ୍ବାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀଙ୍କର ମହାପ୍ରୟାଣର ସମ୍ବାଦ ପାଇ ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦଜୀ ମମ 
ବେଦନାରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥୁଲେ । ବାରଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟସ୍ମ,ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 
ବିଶେଷ ସଂକୀର୍ତନ ଓ ଭୋଗରାଗାଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା । ଉସ୍ବଵବ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଶେଷ ହେବାପରେ 
ସେ ନିଜ କୋଠରୀକୁ ଯାଇ ଦ୍ଵାର ବନ୍ଦ କରି ଚଟାଣରେ ବସି ଧ୍ଯାନ କଲେ । ରାତ୍ରି ପ୍ରାୟ ଶେଷ, 
ସେ ଦେଖୁଲେ ଲାଲ ଶାଢ଼ି ପିନ୍ଧି କପାଳରେ ସିନ୍ଦୁର ଥୁବା ଗୋଟିଏ ମାତୂମୂର୍ଭି ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ 
କରି କହୁଛନ୍ତି, !ତୁମେ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ/ ତେବେ ଏପଟେ ଆସ ।!' ସେ ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ 
ହେଲେ । ଅକସ୍ମାତ୍‌ ଦେଖ୍‌ଲେ ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ ପାଶରେ ଆବଦ୍ଧ କରି କହୁଛନ୍ତି, 
“କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଭାଇ ? ଆମେ ତ ଅଛୁ । ତୁମର ଯେ ଏବେବି ଅନେକ କାମ ବାକି ଅଛି ।” 
ଏହାପରେ ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦଜୀଙ୍କର ବାହ୍ୟଞ୍ଜାନ ଫେରି ଆସିଲା ଓ ସେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲେ । ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦଜୀ 
ତାଙ୍କର ଏହି ଦୈବୀ ଅଭିଞ୍ଚତା ବଳରାମ ଭବନର ହଲ୍‌ ଘରେ ବସି ବଣ୍ତନା କରୁଥଲେ । 
ବାରଣ୍ଡାରେ ମହାରାଜ ପଦଚାରଣ କରୁଥିଲେ । ମହାରାଜଙ୍କର କାନରେ ସେହି କାହାଣୀର କିଛି 
ଅଂଶ ବାଜିଥୁଲା । ରସିକ ମହାରାଜ ହସି ହସି କହିଲେ, “` ଚିହ୍‌ିଲ ନାହିଁ ହେ ଗଙ୍ଗାଧର, ଚିହ୍ନିଲ 
ନାହିଁ ।” 


୧. ଭଦ୍ରକ ଷ୍ଟେସନରୁ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କପାଳୀ ଓ ରେବୋନଦୀ ଅତିକୁମ କରି କୋଠାର ଯିବାକୁ ହେଉଥିଲା | 
୨. ସତ୍‌ ପ୍ରସଙ୍ଘେ ସ୍ଵାମୀ ବିଜ୍ଞାନାନନ୍ଦ, ପୃ: ୧୫୯ । 


କଳମି ଲତା ୩୪୩ 


ମହାରାଜ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅ।ସିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଁ ସେଠାକୁ 
ଅଦ୍ଭୁତାନନ୍ଦଜୀ ` (ଲାଟୁ ମହାରାଜ ) ଆସିଥୁଲେ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ସେବାପାଇଁ ଦକ୍ଷି ଣେଶ୍ଵରରେ 
ରହିଯାଇଥୁଲେ | ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଓ ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ ବିଶେଷ 
ବ୍ୟବହାର ଆଦି କରିବା ଦେଖ୍‌ ସେ ମଧ୍ଯ ମହାରାଜଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରୂପେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ପ୍ରୀତି ଦୃଷ୍ଟିରେ 
ଦେଖୁଥଲେ । 
ଅଦ୍ଭୁତାନନ୍ଦଜୀ ଥୁଲେ କଠୋରୀ ସାଧୁ | ତାଙ୍କ ନିଜର. ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବସ୍ତ୍ର ଆଦି ମଧ୍ଯ ସେ 
ଅନ୍ୟ କାହାରିକୁ ମାଗୁନଥୁଲେ । କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ ଦେଲେ ସେ.ଆଦରର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରୁଥୁଲେ । 
ସେ ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ ସଖ୍ୟ ଭାବରେ ମିଶୁଥୁଲେ, ଖେଳିଛନ୍ତି, ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ଵରର ତପୋବନରେ 
କୁସ୍ତ ମଧ୍ଯ କରିଛନ୍ତି । ପରବତ୍ତୀ କାଳରେ ମହାରାଜ ସଂଘାଧ୍ଯକ୍ଷର ପଦ ଅଳଙ୍କୃତ କଲାବେଳେ 
ସେ ତାଙ୍କୁ ନେତାର ସମ୍ମାନ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇଥୁଲେ । ସେ ସର୍ବଦା ମହାରାଜଙ୍କୁ ଖୁବ୍‌ ଶ୍ରଦ୍ଧା 
କରୁଥୁଲେ । ଗୋଟିଏ ଘଟଣାର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ । ଅଦ୍ଭୁତାନନ୍ଦଜୀ ସେତେବେଳେ 
ବଳରାମ ଭବନର ତଳ ମହଲାରେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଥାଆନ୍ତି । ଦୁଇ ଚାରିଜଣ ପୁରୁଷ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ 
ନିକଟକୁ ସତ୍‌ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶୁଣିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ମହିଳା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସାଧାରଣତଃ ସେ 
ଉପଦେଶ ଦେଉ ନଥୁଲେ । ଦିନେ ଶରତ ମହାରାଜ ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଜଣେ ସେବିକାକୁ ଅଦ୍ଭୁତାନନ୍ଦଜୀଙ୍କ 
ପାଖକୁ ପଠାଇଲେ ଧର୍ମୋପଦେଶ ଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ । ନାନାକଥା କହି ମଧ୍ଯ ଲାଟୁ ମହାରାଜ 
ମହିଳାଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ବାହାର କରି ପାରିଲେ ନାହିଁ । ମହିଳା ଭକ୍ତ ଉପଦେଶ ନିମନ୍ତେ ବାଧ୍ଯ 
କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ଲାଟୁ ମହାରାଜ ଶେଷରେ କହିଲେ, '‹‹ଶରତ' ମୋ ପାଖକୁ କାହିଁକି 
ପଠାଇଲା ? ମୁଁ ରାଜାକୁ ଜଣାଇବି, ରାଜାର ହୁକୁମ ହେଲେ ତୁମକୁ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଶୁଣାଇବି । 
ବାକି ତାର ହୃକୁମ ନ ପାଇଲେ ମୁଁ କୌଣସି କଥା କହିବି ନାହିଁ ।?”୨ ମହାରାଜ ସେତେବେଳେ 
ବଳରାମ ଭବନର ଉପର ମହଲାରେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଅଛନ୍ତି । ଅଦ୍ଭୁତାନନ୍ଦଜୀ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ 
ଉପସିତ ହେଲେ । ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ ଦେଖ୍‌ କହି ଉଠିଲେ, ' “ଏ କଅଣ ଲାଟୁ ଭାଇ ! ତୁମେ ଯେ 
ଆଜି ନ ଡାକୁଣୁ ଆସିଛ । ଅନ୍ୟ ଦିନତ ଡାକିଲେ ମଧ୍ଯ ଜବାବ ପାଏନା ।” ଲାଟୁ ମହାରାଜ 
କହିଲେ, ' ହେଇ ଦେଖୁନ, ସେ ଅମୁକ ଘରେ ବସି ରହିଛି, କହିଲି ମା'ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, କିନ୍ତୁ 
ଉଠୁନାହିଁ, ସେଥୁପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲି ।”? ଇତି ମଧ୍ଯରେ ସେହି ମହିଳାଭକ୍ତଟି ମଧ୍ଯ 
ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଲେ । ମହାରାଜ ବୁଝିପାରିଲେ , ଶରତ ମହାରାଜ ମଜାକରିବା କରିବା 
ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି । ସେ ମହିଳା ଭକ୍ତଟିକୁ ଲାଟୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବାରଣ 
କଲେ । ଲାଟୁ ମହାରାଜ ମଧ୍ଯ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ । । 
ଥରେ ମହାରାଜ ଜାଣି ପାରିଲେ ଅଦ୍ଭୁତାନନ୍ଦଜୀଙ୍କର ଦୁଇ ଆଖ୍‌ରେ ପରଳ ପଡ଼ିଛି 
ସର୍ବତୋଭାବରେ ଅପରିଗ୍ରହ ଅଦ୍ଭୁତାନନ୍ଦଜୀ ଅନ୍ୟର କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ । 
୧. ଲୀଳାପ୍ରସଙ୍ଗ (୫ମଭାଗ ) ଅନୁସାରେ ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଠାକୁରଙ୍କର ନିକଟରେ ପ୍ରଥମେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥୁଲେ, 
କିନ୍ତୁ ଲାଟୁ ମହାରାଜଙ୍କ ସ୍ଲୁତିକଥାର-- ଲେଖକଙ୍କ ମତାନୁସାରେ ୧୮୭୯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସ୍ଵାମୀ ଅଦ୍ଭୁତାନନ୍ଦଙ୍କର 
ସାକ୍ଷାତ୍ର ସମୟ । 


୩୪୪ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ମହାରାଜ ଆଦେଶ ଦେଲେ ସେ ତାକୁ ମାନି ନେଉଥୁଲେ । ୧୯୦୯ ଓ ୧୯୧୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ 
ଦୁଇ ଆଖୂରେ ଥର ଥର କରି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଦେଇଥୁଲେ । ଲୋକମାନଙ୍କ 
ପାଖରୁ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରି ଅଦ୍ଭୁତାନନ୍ଦଜୀ ଗରିବ ଓ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ବିତରଣ କରି 
ଦେଉଥୁଲେ । ଥରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ଖୁବ୍‌ ଅପମାନିତ 
ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ବିବ୍ରତ ହେଲେ ନାହିଁ । ଏହି ଖବର ମହାରାଜଙ୍କ କାନରେ ପହଞ୍ଚୁଲା । ମହାରାଜଙ୍କ 
ଆଦେଶରେ କେତେଜଣ ଭକ୍ତ ମହାରାଜଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବାରୁ ସେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ 
ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଅର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସମ୍ମତ ହୋଇଥୁଲେ । 
ମହାରାଜ ଭକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ଯାୟଙ୍କୁ କହିଥୁଲେ, “'“ଲାଟୁ ` ପାଖକୁ ଯିବାରେ 
ଭୟ କଅଣ ? ଏପରି କଠୋର-ବ୍ରତଧାରୀ ସାଧୁ କେତେଜଣଙ୍କୁ ଦେଖୁବାକୁ ମିଳେ ? ତାର 
ବାହାରକୁ ଟିକିଏ ରୁକ୍ଷଭାବ- ଏହା ଲୋକସଙ୍ଗରୁ ଦୁରରେ ରହିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ତାର ଭିତରଟା 
କେବଳ କ୍ଷୀରରେ ଭରପୁର । କେତେଥର ମିଳାମିଶା କଲେ ବୁଝି ପାରିବ ତା ଭିତରେ ସାଧୁ 
ବୋଲି ଟିକିଏ ବି ଅଭିମାନର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ । ବହୁ ସୁକୃତ ଥ୍‌ଲେ ଏପରି ସାଧୁର ସଙ୍ଗ ମିଳେ । 
ଦେଖ, ତୁମେ କେଉଠି ଜନ୍ମିଥୁଲ, ମୁଁ ବା କେଉଁଠି ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପୀର ଆକର୍ଷଣ 
ଫଳରେ ତୁମେ ଆମ ସଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଆସି ମିଳିତ ହୋଇଛ । ଆମେ ଯେପରି 
ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଲାଟୁ ମଧ୍ଯ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ବଡ଼ । ତୁମେ ମଧ୍ଯ ସେଥୁପାଇଁ 
ଏଠାକୁ ଆସିଥାଅ । ଏହି ସାଧୁ ସଙ୍ଗର ଫଳ ସମୟ ହେଲେ ଫଳିବ ହିଁ ଫଳିବ ।”? ମହାରାଜଙ୍କର 
ଉପଦେଶ ଅନୁସରଣ କରି ସେ ଅଦ୍ଭୁତାନନ୍ଦଜୀଙ୍କର ସାନ୍ରିଧ୍ଧ-ସୁଖ ଖୁବ୍‌ ଲାଭ କରିଥିଲେ, ଯାହାର 
ଅନ୍ୟତମ ଫଳଶ୍ରୁତି “` ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ଲାଟୁ ମହାରାଜଙ୍କର ସ୍ମତି କଥା ଗ୍ରନ୍ଥ ।' ` 
ନିଷ୍ଠାର ପ୍ରତୀକ ସ୍ଵାମୀ ତ୍ରିଗୁଣାତୀତାନନ୍ଦ ବା ସାରଦା ମହାରାଜ ଥଲେ ମହାରାଜଙ୍କର 
ସୋଦର ପ୍ରତିମ ପ୍ରିୟପାତ୍ର । ତ୍ରିଗୁଣାତୀତାନନ୍ଦଜୀ ମଧ୍ଯ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠଭ୍ରାତା ଭଳି ଶ୍ରଦ୍ଧା 
କରୁଥୁଲେ, ସଂଘାଚାର୍ଯ୍ୟରୂପେ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁଥୁଲେ । 
ଗୋଟିଏ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ମାଧ୍ଯମରେ ତ୍ରିଗୁଣାତୀତାନନ୍ଦଜୀଙ୍କ ମନରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତ୍ୟୟ 
' ହେଲା ଯେ, ଶ୍ରୀଠାକୁର “ ରାଜା ମହାରାଜଙ୍କର' ମଧ୍ଯ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ସ୍ଥାନ ବରାହନଗର 
ମଠ । ଥରେ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ମହାରାଜ, ତ୍ରିଗୁଣାତୀତାନନ୍ଦଜୀ ଓ ସୁବୋଧାନନ୍ଦଜୀ ଗୋଟିଏ 
ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇଥୁଲେ । ପୂର୍ବ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁଯାୟୀ ତ୍ରିଗୁଣୀତୀତାନନ୍ଦଜୀ ଗ୍ରଭୀର ରାତ୍ରିରେ ଶଯ୍ୟା 
ତ୍ୟାଗ କରି ଯାତ୍ରା କଲେ । ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିର୍ଜନ ଶ୍ମଶାନରେ ଗୋପନରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସାଧନା କରିବେ । 
ଠିକ୍‌ ସେହି ମୁହୂର୍ତରେ ମହାରାଜ ସ୍ବପ୍ନରେ ହଠାତ୍‌ ଚିକ୍କାର କରି ଉଠିଲେ, *‹ଆରେ ସାରଦା, 
ଯାଅନାହିଁ, ଯାଅନାହିଁ ।?? ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗ ହେଲା, ତ୍ରିଗୁଣାତୀତାନନ୍ଦଜୀଙ୍କର 
ଆଉ ଯିବା ହେଲା ନାହିଁ । ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମହାରାଜ ଜଣାଇଥୁଲେ ଯେ ସ୍ବପ୍ନରେ ଶ୍ରୀଠାକୁର 
ତ୍ରିଗୁଣାତୀତାନନ୍ଦଜୀଙ୍କୁ ଶ୍ମଶାନରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସାଧନ କରିବାକୁ ନିଷେଧ କରିବାପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥୁଲେ । 


୧. ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ଲାଟୁ ମହାରାଜଙ୍କର ସ୍ମ.ତିକଥା, ୨ୟ ସଂ, ପରିଶିଷ୍ଟ ପୃ : ୫୦୧ | 


କଳମି ଲତା ୩୪୫ 


ଏଥୁରେ ତ୍ରିଗୁଣାତୀତାନନ୍ଦଜୀଙ୍କର ବିଶ୍ଵାସ ଦୃଢ଼ ହେଲା ଯେ, ରାଜା ମହାରାଜଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ପ୍ରକଟ 
ହୋଇ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ଠ।କୁର ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି । କହିବ। ବାହୁଲ, 
ତ୍ରିଗୁଣାତୀତାନନ୍ଦଜୀଙ୍କର ତାନ୍ତ୍ରିକ ସାଧନାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆଉ ଆଗେଇ ପାରିନଥୁଲା । 

ତ୍ରିଗୁଣାତୀତାନନ୍ଦଜୀ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରି ରାମକୃଷ୍ଣ ସଂଘର ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ମୁଖପତ୍ର 
ପାକ୍ଷିକ ଉଦ୍‌ବୋଧନ) ପ୍ରକାଶନ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଗଠନ କଲେ । ଅର୍ଥର ଅନଟନରେ ତାଙ୍କୁ ଅପରିସୀମ 
କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ମହାରାଜଙ୍କର ଅପରିସୀମ 
ସ୍ନେହ ସକଳ ବାଧା ବିପର୍ତିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥୁଲା । ୧୯୦୨ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, 
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ୨୭ ତାରିଖରେ ତ୍ରିଗୁଣତୀତାନନ୍ଦଜୀ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶକୁ ବେଦାନ୍ତ ପ୍ରଚାର 
ନିମନ୍ତେ ଯାତ୍ରା କଲେ । ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହର “ସାରଦାକୁ” ପ୍ରୀତିଭୋଜନ ଦେଲେ ଏବଂ 
ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ହାଓଡ଼ା ଷ୍ଟେସନରେ ବିଦାୟ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଜଣାଇଲେ । ତ୍ରିଗୁଣାତୀତାନନ୍ଦଜୀଙ୍କର 
ନିଷ୍ଠାଗୁଣରେ ସାନ୍ନଫ୍ରାନ୍‌ସିସ୍‌କୋରେ ପ୍ରଚାରକାର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଜନପ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠିଲା ଓ ଆମେରିକାରେ 
ପ୍ରଥମ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପିତ ହେଲା । ଏହି ଗର୍ବର ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ମହାରାଜ ଗୁରୁଭ୍ରାତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣଭରା 
ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ପତ୍ର ଲେଖୁଥିଲେ । 

୧୯ ୧୫୩ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଦିନେ ମହାରାଜ ବେଲୁଡ଼ ମଠର ଦୋତାଲା ଗୃହର 
ଥିବା ସାମ୍‌ନା ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଥୁଲେ । ହଠାତ ଭାବ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୂଲେ ତ୍ରିଗୁଣତୀତାନନ୍ଦଜୀ 
ତାଙ୍କ ଘରର ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି । ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ହିଁ ସେହି ମୂର୍ରି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା । 
ଏହି ଘଟଣାରେ ମହାରାଜ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାନ୍ସିତ ହେଲେ । ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ତାର (୦୬୦୮) 
ପଠାଗଲା । କିଛିଦିନ ମଧ୍ଯରେ ଜଣାଗଲା ଯେ, ଜନୈକ ଉନ୍ମାଦ ଯୁବକର ନିକ୍ଷିପ୍ତ ବୋମାର 
ଆଘାତରେ ତ୍ରିଗୁଣାତୀତାନନ୍ଦଜୀ ଗୁରୁତରରୂପେ ଆହତ ହୋଇ ହସପିଟାଲ୍‌ରେ ଭଉଭି ହୋଇଛନ୍ତି । 
କିଛିଦିନ ପରେ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ସେବକକୁ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଘଟଣାର ବିଷୟ କହିଲେ ।` 
ପରେ ଜଣାଗଲା ପନ୍ଦର ଦିନ ଅଶେଷ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରି ଜାନୁଆରୀ ମାସ ୧୦ ତାରିଖରେ 
ସେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରିୟ ଗୁରୁଭ୍ରାତାଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ମହାରାଜ ଗଭୀରଭାବରେ 
ବ୍ୟଥିତ ହୋଇଥୁଲେ । 

କରୁଣାନିଧାନ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଭରସା ଦେଇଥୁଲେ, ତାଙ୍କ ଭକ୍ତର ଭୟ, ନାହିଁ । ଭକ୍ତ 
ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ନେଇଯିବେ ।” ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଓ ସ୍ଵାମୀ 
ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଅପ୍ରକଟ ହେବାପରେ ଗୃହସ୍ଥ ଭଲ୍ତଗଣ ସାମୟିକ ଭାବରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ଯ 
ଧୀରେଧୀରେ ଅଧୁକାଂଶଙ୍କର ମନରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ଵାସ ହେଲାଯେ, ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାନସ ପୁତ୍ର 
ମଧ୍ଯ ଦେଇ ““ ଭକ୍ତାଧୀନ, ଭକିପ୍ରିୟ, ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ? ତା୍କର ଭକ ଗୋଷୀର ଲାଳନପାଳନ 
କରୁଛନ୍ତି । ତ୍ୟାଗୀ ସାଧକବୃନ୍ଦଙ୍କ ଭଳି ଗୃହୀ- ଭକ୍ତଗଣ ମଧ୍ଯ ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ । 
ଅଧୂକାଂଶଙ୍କର ବିଶ୍ଵାସ ହେଲା ଯେ, ମହାରାଜଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତା ଲାଭ କରିପାରିଲେ ସେମାନେ 


୧. ସ୍ବାମୀ ନିର୍ବାଣାନନ୍ଦଜୀଙ୍କର ନିକଟରୁ ପ୍ରାପ୍ତ । 
୨. କଥାମୃତ ୪/୨୦/୭ 


୩୪୬ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଶ୍ରୀଠାକୁରଙ୍କର କୃପାଲାଭ କରି ପାରିବେ । ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ 
ସହିତ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ବ୍ଯବହାର ଆଦି କରୁଥୁଲେ ମହାରାଜ ତାକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ତ ରଖୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 
ଅଦୃଶ୍ୟ ଦୃଢ଼ ପ୍ରେମର ଡୋରରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥୁଲେ । 
ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍୍ୟାସୀ ଗୁରୁଭ୍ରାତାମାନଙ୍କ ସହିତ ମହାରାଜଙ୍କର ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ବଣ୍ଠନା 
କରାହୋଇଛି । ଏବେ କେତେଜଣ ଗ୍ବହୀ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ଉଲ୍ଲେଖ ପୂର୍ବକ 
ମହାରାଜଙ୍କୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଭକ୍ତଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ଯରେ ଯେଉ ପ୍ରେମସମ୍ବନ୍ଧ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଥୁଲା 
ତାହାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ । 
ଭକ୍ତ ବଳରାମ ବସୁ ଥୁଲେ ରାମକୃଷ୍ଣାବତାର ଲୀଳାର ଅନ୍ୟତମ ରସଦ୍ଦାର,; ରାମକୂୃଷ୍ଣ 
ଗୋଷ୍ଠୀର ଏକ ନିକଟତମ ପ୍ରିୟଜନ । ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ନିତ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା ଅଛି । ତାଙ୍କ 
ବାସ ଭବନକୁ ` ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଦେବ ଅନେକଥର ଆସିଛନ୍ତି, ରାତ୍ରିଯାପନ ମଧ୍ଯ କରିଛନ୍ତି । 
ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିଦ୍ଦେଶ ରେ ବଳରାମ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୂତି ଭକ୍ତଗଣଙ୍କୁ ଓ ରାଖାଲ 
ପ୍ରଭୂତି ଶୁଦ୍ଧସତ୍ସଵ ଯୁବଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଗୃହକୁ ନେଇ ଭୋଜନ କରାଉଥୁଲେ । ନାନା ଭାବରେ 
ସେମାନଙ୍କର ସେବାଯନ୍ବ କରି ଚୃପ୍ତି ଲାଭ କରୁଥୁଲେ । ଦିନେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ 
ରସଦୁଦାର ଭକ୍ତ ବଳରାମଙ୍କୁ ସିମଲ୍‌ାରେ ଥୁବା କଂସାରୀପଡ଼ାକୁ ପଠାଇଥୁଲେ ରାଖାଳଚନ୍ଦ୍ର 
ସହିତ୍‌ ସାକ୍ଷାତ କରି ଆଳାପ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ । ପୋଥୁ- ପ୍ରଣେତା ଲେଖୁଛନ୍ତି - 
ପରସ୍ପର ଦେଖାଦେଖୁ, ମନ ଆକର୍ଷଣ | 
ଶୁଭକ୍ଷଣେ ବେନିଜନେ ହୋଇଲା ମିଳନ ॥ 
ନିକଟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦୁହେଁ ଭିତରେ ଭିତରେ । 
ଦିନ ଦିନ ବିତେ ଯେତେ ଘନିଷ୍ଠତା ବଢ଼େ ॥ 
ସାଦରେ ରଖୁଲେ ସେ ଯେ ରାଖାଲକୁ ଭବନେ । 
ସୌଭାଗ୍ୟବାନର ଘର ରାଖାଲ ରହେ ଯେଠାରେ ॥ 
ଭକ୍ତ ବଳରାମଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ ହେବା ପରେ ଦୀର୍ଘ ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ମଧ୍ଯରେ ମହାରାଜ 
ଅନେକଥର ଅନ୍ପଦିନ ପାଇଁ ହେଉ ବା ଦୀର୍ଘଦିନ ପାଇଁ ହେଉ କଲିକତାର ବଳରାମଭବନରେ, 
ଓଡ଼ିଶାର କୋଠାରସ୍ଥିତ ବସୁପରିବାରର ଜମିଦାରିରେ ଓ ପୁରୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶଶୀ ନିକେତନରେ 
ବାସ କରିଛନ୍ତି । ବସୁପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକେ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପରମ ଆତ୍ମୀୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ 
କରିନେଇଥୁଲେ | 


୧. ବହୁ ପୁଣ୍ୟସ୍ନ,ିର ସ୍ବାକ୍ଷରବାହୀ ବଳରାମ ଭବନ ସମ୍ବନ୍ଦରେ କଥାମୃତକାର ଲେଖୁଛନ୍ତି, ' ଧନ୍ୟ ବଳରାମ ! 
ତୁମର ଆଳୟ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ହୋଇଛି । କେତେ ନୂଆ ନୂଆ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅ।କର୍ଷଣ କରି ପ୍ରେମ 
ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧିଲେ, ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗେ କେତେ ନାଚିଲେ, ଗାଇଲେ - ଯେମିତି ଶ୍ରୀଗୈୌରାଙ୍ଗ ଶ୍ରୀବାସ ମନ୍ଦିରରେ 
ପ୍ରେମର ହାଟ ବସାଇଥୁଲେ ! ... ଏହିଠାରେ ମଧ କେତେଥର ପ୍ରେମର ଦରବାରରେ ଆନନ୍ଦର ଖେଳ ହୋଇଅଛି । '? 

୨. ପୁଥ, ପୃ : ୩୧୩/୩୧୪ 


କଳମି ଲତା ୩୪୭ 


ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ତପସ୍ୟା କାଳରେ ମହାରାଜ ଏକମାତ୍ର ବଳରାମବାବୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଚିଠିପତ୍ର 
ମାଧ୍ଯମରେ କିଛି ଯୋଗାଯୋଗ ରଖୁଥୁଲେ । ସେ ସମୟରେ ମହାରାଜଙ୍କ ଲିଖୂତ କେତେଗୋଟି 
ଚିଠିରେ ଯେଉଁ ଗଭୀର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଅକୃତିମ ପ୍ରେମର ପରିଚୟ ପରିସ୍ସୁଟ ହୋଇଛି ସେଥ୍‌ରୁ 
ବୁଝାଯାଏ ବଳରାମବାବୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଅନୁଜପରି କେବଳ ଭଲ ପାଉନଥଲେ, ଧର୍ମଢୀବନରେ 
ମଧ୍ଯ ତାଙ୍କର ଉପଦେଶାଦି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରୁଥୁଲେ । ବଳରାମ ବସୁ ମାତ୍ର ୪୭ ବର୍ଷ 
ବୟସରେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରି 'ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଲୋକକୁ ଗମନ କରିଥୁଲେ । ତାଙ୍କର କୃତୀ ସନ୍ତାନ 
ରାମକୃଷ୍ଣ ବସୁ ପିତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ବଜାୟ ରଖୁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ- ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସେବାଯନ୍ବ 
କରୁଥ୍ଲେ, ଅଧ୍କନ୍ତୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଜୀବନ- ସର୍ବସ୍ବ- ଜ୍ଞାନରେ ପୂଜା ଓ ସେବା କରି ପରମପ଼ଷ୍ି 
ପାଉଥୁଲେ | 

ଗଙ୍ଗାନଦୀର ପଶ୍ଚି ମ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ରାମକୃଷ୍ଣପୁରରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତ ନବଗୋପାଲ ଘୋଷଙ୍କ 
ଗୃହକୁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ତ୍ୟାଗୀ ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସମୟରେ 
ଯାଇଛନ୍ତି, କେହି କେହି ସେଠାରେ କିଛିଦିନ ବାସ କରିଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀମା ବୃନ୍ଦାବନଧାମରେ ଭାବଚକ୍ଷୁରେ 
ଦର୍ଶନ କରିଥୁଲେ ନବଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଭକ୍ତିମତୀ ନିସ୍ତାରିଣୀ ଦେବୀ ରାଧାରମଣଙ୍କର 
ପାଶ୍ଵରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଚାମରରେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଭକ୍ତମତୀ ନାରୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଗୋପାଳ 
ଜ୍ଞାନ କରି ସେବାଯନ୍ବ କରୁଥୁଲେ । ସେ ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ 
ମହାରାଜଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣି ପ୍ରାଣମନ ଢାଳି ସେବା କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପ୍ରୀତିପୂଣ୍ଠ ସେବାରେ ପରିତୁଷ୍ଟ 
ମହାରାଜ କହୁଥୁଲେ, '‹ନୀରଦର ମା ( ନିସ୍ତାରିଣୀ ଦେବୀ) ଙ୍କର ସେବାରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଅଛି |” 
୧୩୨ ୬ ସାଲର ଝୁଲଣ ପୂଣ୍ଠିମା ଦିନ ମହାରାଜ ସେହି ଗୃହର ତ୍ରିତଳରେ ନବନିର୍ମିତ ଠାକୁରଘରେ 
ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତିକୃତି ସ୍ଥାପନ କରିଥୁଲେ । ନବଗୋପାଳବାବୁଙ୍କର ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର ଶ୍ୟାମ, 
ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦେବତାଜ୍ଞାନରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୀତିଲାଭ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବତୋଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥୁଲେ । 
ଜୀବନର ସାୟାହ୍ନକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାରାଜ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗୁରୁଭ୍ରାତା ବା ଶିଷ୍ୟସେବକମାନଙ୍କୁ 
ନେଇ ଏହି ଉଚକ୍ତିଭାଜନ ପରିବାରର ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । କଲିକତାର ବଳରାମଭବନ 
ପରେ ଏହି ଗୃହ ମହାରାଜଙ୍କର ଦ୍ବିତୀୟ ବୈଠକଖାନା ଥୁଲା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ । 

ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭୈରବଭକ୍ତ ଗିରିଶଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ““ ପାଞ୍ଚ ସୁଉକି ପାଞ୍ଚ ଅଣା' ' 
ଭକ୍ତି ପାଇଁ ସୁପରିଚିତ । ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀ କହୁଥୁଲେ, ଗିରିଶବାବୁ ପରଶମଣି ସ୍ପର୍ଶ କରି ସୁବର୍ଣ୍ଣ 
ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ।” ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି-ବିଶ୍ବାସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିସ୍ମିତ କରୁଥଲା । ଠାକୁରଙ୍କର ତ୍ୟାଗୀ 
ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅକ୍ତିମ ସ୍ନେହ ଥୁଲା । ସେ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଖୁବ୍‌ ଭଲ ପାଉଥ୍‌ଲେ, 
ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କର ମାନସ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥୁଲେ । ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରତି 
ତାଙ୍କର ଆକୁଣ୍ଠ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ବିବରଣୀ ଦେଇ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ଯକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଯେଉଁ ବଣ୍ଡା 
କରିଥୁଲେ, ତାହା ଆମେ ' ସଦ୍‌ଗୁରୁ” ଅଧାୟରେ ଅ।ଲୋଚନା କରିଛୁ | ଗିରିଶଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୃହ ଥ୍ଲା 
ତ୍ୟାଗୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ବାସସ୍ଥାନ । ଗିରିଶବାବୁ ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ କରି, ବୁଦ୍ଧି ପରାମର୍ଶ 


୩୪୮ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଦେଇ, ଅସୁସ୍ଥତା ସମୟରେ ସେବା ଶୁଶ୍ରୁଷା କରି ବିପଦରେ ସମ୍ପଦରେ ତ୍ୟାଗୀ ଗୁରୁଭ୍ରାତାମାନଙ୍କର 
ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥୁଲେ। 

ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଥ୍ବଲେ, ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭକ୍ତିମୂଳକ ନାଟକ ମାଧ୍ଯମରେ ଲୋକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ 
ହେଉଅଛି । ତାଙ୍କ ନାଟକର ଜଣେ ବଡ଼ ସମଝଙଫଦାର୍‌ ଥିଲେ ମହାରାଜା ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ 
ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଚାକୁ ଦେଖୁବା ପାଇଁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଆହ୍ବାନ କରୁଥୁଲେ । ଭୂୟୋଦର୍ଶୀ 
ମହାରାଜଙ୍କର ମତ ଥୁଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ୍‌ । ଗିରିଶ ଜୀବନୀ- ପ୍ରଣେତା ଅବିନାଶ 
ଗଙ୍ଗୋପାଧ୍ୟାୟ ଚୈତନ୍ୟଲୀଳାର ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମହରାଜଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ୍‌ ମନ୍ତବ୍ୟ 
ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି । ମାୟାସକ୍ତ ଭଲପାଇବା ଦ୍ଵାରା ଯେ, ବ୍ୟକ୍ତି ମୁକ୍ତିର ଅଧୁକାରୀ ହୋଇପାରେ- 
-ଏ ଚରିତ୍ର, ଗିରିଶବାବୁ, ତୁମେ ମହାଗୁରୁଙ୍କର କୃପାରେ ପରିସୁଟ କରିଛ | 

ମହାରାଜଙ୍କର ନିର୍ଦେଶରେ ଗିରିଶଚନ୍ଦ୍ର “ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଓ “ତପୋବଳ” ନାଟକ ରଚନା 
କରିଥୁଲେ | 'ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଂ ନାଟକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅପରେଶଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି, 
ଗିରିଶବାବୁଙ୍କୁ “ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ” ଲେଖୁବାପାଇଁ ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ କହିଥୁଲେ । ଗି ରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ 
ନାଟକ ଲେଖୁଲେ । ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ' ମହାଶୟ ଦର୍ଶକମାନେ ଥ୍‌ଏଟର ଦେଖୁବାକୁ ଆସିବେ 
ନା ଆପଣଙ୍କର ବେଦାନ୍ତର ବକ୍ତୃତା ଶୁଣିବାକୁ ଆସିବେ ୮ ଏ ନାଟକ କଅଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 
ଭଲ ଲାଗିବ ? ଗିରିଶବାବୁଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଭାଇଙ୍କର କଥା ହେଉଛି ବେଦବାକ୍ଯ । ରାଖାଲ 
ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି । ସେ ନାଟକ ଲେଖୁଲେ । ସେ ନାଟକ ଅଭିନୟ ମଧ୍ଯ ହେଲା । ସେପରି 
ସ୍ବଦେଶୀ ଏତିହାସିକ ନାଟକର ଯୁଗରେ ପୁଣି ଏହିପରି ବେଦାନ୍ତ ସମ୍ବଳିତ ନାଟକ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ 
ଅଧ୍ନକାର କଲା । ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନାଟକ, ସିରାଜଉଦ୍ଦୋଲା, ମୀରକାଶିମ୍‌, ସାହଜାହାନ୍‌ ନାଟକକୁ 
ମଧ୍ଯ ଟପିଗଲା । ଏହା ଗଳ୍ପ ନୁହେଁ, ସେତେବେଳକାର ମିନର୍ଭାର ସ୍ଵତ୍ତାଧ୍ୂକାରୀ ମହାଶ ୟଙ୍କର 
ହିସାବ ଖାତା ଏହାର ସାକ୍ଷୀ ।” ` ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର. ଭୂମିକାରେ ଗିରିଶପୁତ୍ର ଦାନୀବାବୁଙ୍କର 
ଅଭିନୟ ଦେଖ୍‌ ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥୁଲେ । 

୧୯୧୨ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ୍ଦ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ୮ ତାରିଖରେ ସଂଘର ଏକାନ୍ତ ସୁହୃଦ ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର 
ମହାପ୍ରୟାଣ ଫଳରେ ମହାରାଜ ପ୍ରିୟ ବିୟୋଗଜନିତ ବ୍ୟଥାକୁ ତୀବ୍ରଭାବରେ ଅନୁଭବ କଲେ । 
ହୁଃଖରେ କାତର ହୋଇ ସେ ମଠର ସାଧୁବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା . 
ପାଇଁ ପଠାଇ ଦେଲେ । 

ରାମକୃଷ୍ଣଲୀଳାର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବିବୃତି କାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ଅନ୍ୟତମ 'ଶ୍ରୀମ” ବା 
ମହେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଗୁପ୍ତ ଭକ୍ତମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ଯରେ ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟ ନାମରେ ସମାଦୂତ । ରାଖାଇଳଚନ୍ଦ୍ର 
କିଶୋର ବୟସରେ ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କର ଛାତ୍ର ଥୁଲେ । ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିବିଧ 
ଲୀଳାବିଳାସର ସାକ୍ଷୀ ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟ ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନ ପୁରୁଷ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ 
କରୁଥିଲେ । ଠାକୁରଙ୍କର ମାନସପୁତ୍ର ବୋଲି ଜାଣି ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତିଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥୁଲେ । ଶ୍ରୀରାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କ 


୧. ଅବିନାଶଚନ୍ଦ୍ର ଗଙ୍ଗାପାଧ୍ୟାୟ : ଗିରିଶଚନ୍ଦୁ, ୧୩୩୪, ପୃ: ୫୬୮/୫୬୯ 
୨. ନଳିନୀରଞ୍ଜନ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ: ଶ୍ରୀରାମକୁଷ ଓ ବଙ୍ଗ ରଙ୍ଗମଞ୍, ପ୍‌: ୧୦୨ 


କଳମି ଲତା ୩୪୯ 


ସହିତ କିଶୋର ରାଖାଲଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟ ଠାକୁରଙ୍କର 
ଅମୃତ କଥା ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ୍‌ ରଖୁବା ପାଇଁ ରାଖାଲ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥୁଲେ । ଦିନେ 
ରାଖାଲକୁ କାଗଜ ପେନ୍‌ସିଲ୍‌ ନେଇ କଥୋପକଥନ ଲେଖୁବା ଦେଖ୍‌ ମର୍ମଦର୍ଶୀ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ 
କହିଲେ, ‹‹ଏ କଅଣ କରୁଛୁ ??? ମାଷ୍ଟର ବୋଧେ କହିଛି ! ତୋର ସେ କାମ ନୁହେଁ ! ଏହି 
ଘଟଣା ପରେ ରାଖାଲବନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପବିତ୍ର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରି ଆମ୍ବବଗିଚାର ଆମ୍ବଗଛରେ 
କେତେ ପତ୍ର ଅଛି ସେ ହିସାବ ଛାଡ଼ି ଆମ୍ବ ଆସ୍ବାଦନରେ ମନୋନିବେଶ କଲେ । 

ପରବର୍ତୀ କାଳରେ ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କର ଧ୍ୟାନରେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଓ ଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ଯ ରାମକୃଷ୍ଣ 
ହି ଥୁଲେ । ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଥୁବା ଯୁବକଗଣଙ୍କୁ 'ଶ୍ରୀମ” କହୁଥୁଲେ, ଦେଖ, ଠାକୁର ଥୁଲେ 
କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ତ୍ୟାଗୀ, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କର ବାଣୀକୁ ଠିକ୍‌ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ 
ହେଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶି ଷ୍ୟସବୁ କାମିନୀକାଞ୍ଚନତ୍ୟାଗୀ ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗଲାଭ କରିବା 
ଦରକାର ।'? ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ଯ କହୁଥୁଲେ, ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁବାମାତ୍ରେ ଉଦ୍ଦୀପନା ହୁଏ । ଧର୍ମ 
ଜିଜ୍ଞାସୁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସେ ମହାଗାଜଙ୍କର ଦିବ୍ୟସଙ୍ଗଲାଭ ନିମନ୍ତେ ମଠକୁ ବା ବଳରାମଭବନକୁ 
ପଠାଇ ଦେଉଥିଲେ । ସେ ନିଜେ ମଧ୍ଯ ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟକୁ 
ଯାଉଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ସାନ୍ନରିଧ୍ଧ-ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ | 

ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ଯେଉ ଗଭୀର ପ୍ରୀତିର ସମ୍ପର୍କ ବିଦ୍ୟମାନ ଥୁଲା ସେଥୁରୁ କିଛି 
ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ପତ୍ରାଳାପ ମଧ୍ଯରେ । ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୂପ ୧୯୧୮ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦୟଜୁନ୍ନ ମାସ ୧ 
ତାରିଖରେ ଲିଖ୍୍‌ତ ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପତ୍ରରେ ' ପୁନଶ୍” ଅଂଶ ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଇଛି- 


ପୁନଃ “ରମଣୀର ସଙ୍ଗେ ଥାଇ ନାକରେ ରମଣ, ଏଇଟିକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଲେଖ୍‌ 
ଥୁଲେ । ମୋର ମଧ୍ଯ ମନେ ନାହିଁ । ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖୂତ ପୂରଣ କିପରି ହୋଇଛି କହିବେ । 
ମହାଜନଙ୍କର ପଦଭଳି କଣ ହୋଇଛି ? ଯଥା ¬ 
ରମଣୀର ସଙ୍ଗେଥାଇ ନକରେ ରମଣ । 
ଗୁରୁଦେବ ହସ୍ତ ଯାର କରିଛନ୍ତି ଧାରଣ ॥ 
କାହିଁ ବା କାମିନୀ ତାର କାହିଁ ବା କାଞ୍ଚନ । 
ଅନନ୍ତର ରାଜ୍ୟେ ସଦା କରେ ବିଚରଣ ॥ 
ବିଶେଷତଃ ଶ୍ରୀଗୁରୁ କୃପାରେ । 
ମୃତ୍ୟୁମୁଖ ସଦା ଯେ କରେ ଦରଶନ ॥ 
ଅଥବା, 
ପାଞ୍ଚବର୍ଷ ବାଳକର ଅବସ୍ଥା ଯାହାର 
ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୂଷ ଭେଦଜ୍ଞାନ କିମ୍ପା ହେବ ତାର ॥ 
କିପରି ହୋଇଛି ? ଶ୍ରୀମ- 
ପୁଣି ଆମେ ଦେଖୁ ୧୯୨୭୨ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବିଜୟା ଦଶମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟ 
ଗୋଟିଏ କବିତାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି :-- 


୩୫୦ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ହେ ରାଖାଲ ପ୍ରିୟବର, ବ୍ରଜର ରାଖାଲ | 
ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମାନସ କୁମର, 
କରହେ ଗ୍ରହଣ ସ୍ନେହ ଉପହାର, 
ଆଜି ବିଜୟା ଦିବସେ । 
ମହାରାଜଙ୍କର ମର୍ର୍ୟଲୀଳା ସମ୍ବରଣପରେ ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟ ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ତର୍ପଣ 
କରିଥୁଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବନ୍ଧରେ । ସେ ଲେଖୁଥୁଲେ, 

“ସ୍ବାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପ୍ରେମର ମୂର୍ତ ବିଗ୍ରହ, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମାତ୍ରେ ସୁଗଭୀର ପବିତ୍ରତା, 
ଶୁଭାଶୀଷ ଓ ଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥୁଲା । ଏହା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରିତଗଣଙ୍କର 
ଅନ୍ତରର ଦୁଃଖ ଓ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାର ବୋଝ ସେମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତସାରରେ ଅପସରି ଯାଉଥୁଲା ।... 
ଶ୍ରୀମହାରାଜ ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି ଥୁଲେ ଏବେବି ସେ ସେହିପରି ବିଦ୍ୟମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ 
ମଧ୍ଯ ଚିରବିଦ୍ୟମାନ ରହିବେ । ସେ ସାମୟିକ ଭାବରେ ଦେହରୂପକ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ 
କରିଥୁଲେ, ଏବେ ଚାହାମଧ୍ଯ ସ୍ଵଇଚ୍ଛାରେ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୃକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ସଦା ବତ୍ତ ମାନ । 
ଏଵେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ଯ ସେ ବିଦ୍ୟମାନ, ସବୁ ନିଷ୍ଠାବାନ୍‌ ଭକ୍ତର ହୃଦୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ 
ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣମୟ ପ୍ରଭାବ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଃଶ୍ରେୟସର ପଥରେ 
ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି ।”'` 

ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ମହିଳା ଭକ୍ତ, କଥାମୃତରେ ଉଲ୍ଲିଖ୍ତ '  ଶୋକାତୁରା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ” 
ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ସେବିକା ଥୁଲେ । ଭକ୍ତମଣ୍ଡଳୀରେ ସେ ଗୋଲାପ-ମା ନାମରେ ପରିଚିତ । 
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ଗୋଲାପ ମା ମହାରାଜଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କର ମାନସପୁତ୍ର ଓ ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଆଦରର 
ସନ୍ତାନ ଜାଣି ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିଲେ । ବାଳକସ୍ଵବଭାବ ମହାରାଜ ସୁଯୋଗ ପାଇବାମାତ୍ରେ ଗୋଲାପ 
ମାଙ୍କୁ ନେଇ ମଜା କରନ୍ତି । ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଉଛି । ଦିନେ 
ଗୋଲାପ ମା ବଳରାମଭବନରେ ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥୁଲେ । କଥାବାଉ୍ତାପରେ 
ମହାରାଜଙ୍କର ଆଦେଶରେ ତାଙ୍କର ସେବକ ଗୋଲାପ ମାଙ୍କୁ ନୂଆ ଚାଲୁ ହୋଇଥୁବା ଅଣ୍ଡା 
ସନ୍ଦେଶ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ । ସରଳପ୍ରାଣା ଗୋଲାପ ମା ସନ୍ଦେଶ ଖାଇ ଖୁବୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ । 
ଖାଇସାରିବା ପରେ ମହାରାଜ କହିଲେ, ' ଗୋଲାପ ମା ତୁମେ କିନ୍ତ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲ | ହେଲେ 
ତୁମକୁ ଖାଇବାକୁ ଭଲବି ଲାଗିଛି ।” ଏହି କଥା ଶୁଣି ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର ଗୋଲାପ- 
ମା ଖୁବ୍‌ ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ, ଭାରାକାନ୍ତ ମନରେ ଉଦ୍‌ବୋଧନକୁ ଫେରି ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ ସବୁକିଛି 
ଜଣାଇଲେ । ସେ ମଧ୍ଯ ଗୋଲାପ-ମା ଅଣ୍ଡା ଖାଇଛନ୍ତି ଶୁଣି ମୃଦୁ -ଭର୍ସୁନା କଲେ | ଇତିମଧ୍ଧରେ 
ବଳରାମଭବନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜଣେ ସାଧୁ ଉଦ୍‌ବୋଧନକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବାଦ 
ଜଣାଇବାରୁ ମଜା ହେଲା । ଶ୍ରୀମା ହସି ହସି କହିଲେ, “ଦେଖ ରାଖାଲର କାଣ୍ଡ, ଏବେଯାଏ 
ରାଖାଲର ପିଲାଳିଆମି ଗଲା ନାହିଁ ।”' ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବାଦ ଜାଣିବା ପରେ ଗୋଲାପ-ମା ମଧ୍ଯ 
ସ୍ଵସ୍ତିର ନିଃଶ୍ବାସ ମାରିଲେ । 

୧. ପ୍ରବୁଦ୍ଧଭାରତ, ୧୯ ୨୨, ମେ ମାସରେ ପ୍ରକାଶତ | 


କଳମି ଲତା ୩୫୧ 


ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ସଙ୍ଗିନୀ ଯୋଗୀନ- ମାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ` ଶ୍ରୀମା କହୁଥୁଲେ, “ 'ଯୋଗେନ 
ମୋର ଜୟା-ମୋର ସଖୀ, ସହଚରୀ, ସାଥୀ |' ' କଥାମୃତରେ ଗଣୁମା ନାମରେ ପରିଚିତ | 
ଏଇ ମହିଳା ମହାରାଜଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବୟସରେ ବଡ଼ ହେଲେ ମଧ୍ଯ ତାଙ୍କର ପଦଧୂଳି ଗ୍ରହଣ 
କରୁଥୁଲେ | କଥୁତ ଅଛି, ଠାକୁରଙ୍କର ତିରୋଧାନ ପରେ ଯୋଗୀନ ମା ମହାରାଜଙ୍କ ଦେହରେ 
ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥୁଲେ । ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ବା ବ୍ୟବହାର ଥୁଲା ସର୍ବଦା 
ଶ୍ରଦ୍ଧାଭକ୍ତି ମିଶ୍ରିତ । ରନ୍ଧନବିଦ୍ୟାରେ ପାରଦର୍ଶୀ ଯୋଗୀନ-ମା ଯେତେବେଳେ ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟକୁ 
ଆସୁଥ୍ଲେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ନେଇ ଆସୁଥୁଲେ । ମହାରାଜ 
ତାଙ୍କର ଆନୀତ ଆ ହାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ବାଳକ ପରି ଆନନ୍ଦମନରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥୁଲେ । 


ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଯୋଗୀନ ମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଥୁଲେ, “ସେ ଫୁଲ କଢ଼ ନୁହେଁ ଯେ ଅନ 
ସମୟରେ ଫ୍ରୁଟି ଉଠିବ ! ସେ ଯେ ସହସ୍ରଦଳ ପଦ୍ମ । ଧୀରେ ଧୀରେ ଫୂଟିବ । ତାଙ୍କର ଜୀବନ 
ପଦ୍ମ ଯେତେ ଯେତେ ବିକଶିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ସେତେସେତେ ତାହାର ମନୋରମ ଶୋଭା 
ଦର୍ଶନ କରି ମହାରାଜ ଓ ଗୁରୁଭ୍ରାତାଗଣ ଠାକୁରଙ୍କ ମହିମାର ଜୟଗାନ କରୁଥୁଲେ । 


୨.ଏ 9.ଏ 9.ଏ 


ଲୋକ ସଂଗ୍ରହାର୍ଥେ ଧର୍ମସ୍ଥାପନରୂପ ଲୀଳାବିଳାସର ଆଧାର ରାମକୁ ଷ୍ଣ- ଭକ୍ତମଣ୍ଡଳୀ 
ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଦେବଙ୍କର ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି । ଠାକୁରଙ୍କର ଏହି ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରୟାସର ଉଲ୍ଲେଖ 
କରି ଶ୍ରୀମା କହିଥୁଲେ, “ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ଥ୍‌ଲା । କହୁଥୁଲେ, “ଆହା ସେମାନଙ୍କୁ 
( ପିଲାମାନଙ୍କୁ )... ଏକାଠି କରି ବାନ୍ଧିଦିଅନି |??° ଜଣେ କହୁଛି, 'ନରେନବାବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ି ? 
ଆଉ ଜଣେ କହୁଛି “ରାଖାଲବାବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି?” ଏହିପରି ଥୁଲା । ସେଥୁପାଇଁ ଏତେ 
କଷ୍ଟରେ ମଧ୍ଯ ଦେହ ଛାଡ଼ିନଥୁଲେ | ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସୁପରିକହିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପରିକରମାନଙ୍କୁ 
ପ୍ରେମ ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧିଥୁଲେ । ` ଲୀଳା ଉଦ୍ୟାନରୁ ବଛା ବଛା ନାନାବିଧ ବିଚିତ୍ର ପୁଷ୍ପ ସଂଗ୍ରହ 
କରି ଗୋଟିଏ “ପାଞ୍ଚପ୍ରକାର ଫୁଲରେ ଫ୍ରୁଲଦାନୀ” ସଜାଇଥୁଲେ । ସେହି ସୁନ୍ଦର ପୁଲଦାନୀର 
ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପୁଷ୍ପ ବଣ୍ଣ୍ଣରେ ଗନ୍ଧରେ ସୌଷ୍ଠବରେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର । ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କ ଉକ୍ତି ପା 
ପିଲାମାନେ ସବୁ ଜଣେଜଣେ ୦୮୩୫, ଯେ ୦୮୦୫ ନୁହେଁ, ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନୁହେଁ |”? 
ଏହାର ଯଥାର୍ଥତା ଠାକୁରଙ୍କର ସଂଗ୍ରହରେ ସୁପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ସେହି ଫୁଲଦାନ୍ଧୀର ଅନ୍ୟତମ 


୧. ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ସ୍ଵାମୀ ଅରୂପାନନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି : ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ମହାରାଜ ଯୋଗୀନ ` ମାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥୁଲେ । 
ଯୋଗୀନ ମା ଓ କେତେ ସ୍ଵେହରେ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଖୁଆଉଥୁଲେ । ଦେଖୁଛି ଯେଉଁଦିନ. ମହାରାଜଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀମାଙ୍କ 
ନିକଟରୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଉଥୁଲା, ସେତେବେଳେ ଯୋଗୀନ୍‌-ମା ଆନନ୍ଦରେ ଅଧର ହେଉଥୁଲେ । 
ବିଭିନ୍ନପ୍ରକାରର ରୋଷେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥୁଲେ କିନ୍ତୁ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ତରକାରୀ କରୁଥୁଲେ । 

( ଉଦ୍‌ବୋଧନ, ୨ ୬ବର୍ଷ , ୬ଷ ସଂ, ପୃ :୩୬୯ ) 
୨. ଶ୍ରୀଶ୍ରୀମାୟେର୍‌ କଥା, ୨ୟଭାଗ, ପ୍‌: ୬୫ | 
୩. ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଲାଟୁ ମହାରାଜାଙ୍କ ସ୍ମ,ତିକଥା, ପୃ: ୪୯୦ | 


୩୫୨ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ବିଶିଷ୍ଠ ସଂଗ୍ରହ ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଥଲେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପୁରୁଷ । ମହାରାଜଙ୍କ ତୁଳନା ନିଜେ 
ମହାରାଜ । ଯେଉମାନେ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ 
ଭିତରୁ ଅନେକଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣାଯାଇଛି, “ମହାରାଜଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ଯେପରି କୌଣସି ନିୟମର 
ବନ୍ଧନ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାବର ମଧ୍ୟ ଇତି ନାହିଁ । ସେ ଥଲେ ସମ୍ପୂଣ୍ଠ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପୁରୁଷ ।”” 
ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଧରାବନ୍ଧା ନିୟମ ସୀମାରେ ଆବଦ୍ଧ ନ ଥ୍ବଲା । ତାଙ୍କ ଚିତ୍ତରେ ପାହାଡ଼ୀ ଝରଣାର 
ପ୍ରଖର ପ୍ଲାବନ ନ ଥୁଲା, ସାଗରର ଉତ୍ତାଳ ଉଦ୍‌ବେଳନ ନଥୁଲା । ସେଠାରେ ଥୁଲା ପର୍ବତ 
ବେଷ୍ଟିତ ଜଳାଶୟର ସୁନିର୍ମଳ ସମାହିତ ଚାରୁଶୀଳତା । ଅଧ୍ଯାତ୍ନ- ଦୀପ୍ତିରେ ଉଜ୍ଵଳ ତାଙ୍କର ନିଭୂତ 
ସତ୍ତାର ରସ- ଚେତନା ହିଁ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଅଛି । ରସ ସୃଷ୍ଟି ହିଁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମାର 
ସହଚ୍ଚ ପ୍ରକାଶ । ଆନନ୍ଦବିତରଣ ହି ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଉପଲବ୍‌ଧୂର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ବିକାଶ । 


< < ଏହ 


୩୫୩ 


ନବମ ଅଧ୍ଯାୟ 
ସ୍ବ-ସ୍ବରୂପରେ ସିତି 
ଅନିର୍ବଚନୀୟ ପ୍ରେମସ୍ଵରୂପ ଭଗବାନ ଭକ୍ତପ୍ରିୟ ଭକ୍ତବସ୍ସଳ । “ସେ ଭକ୍ତ ନିମନ୍ତେ 
ଦେହ. ଧାରଣ କରି ଯେତେବେଳେ ଆସନି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ 
ଆସନ୍ତି । କେହି ହୁଏତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ କେହି ବହିରଙ୍ଗ । କେହି ରସଦଵଦାର ।”୧ ଅନ୍ତରଙ୍ଗମାନଙ୍କ 
ସହିତ ତାଙ୍କର ମଧୁର ଲୀଳାଭିନୟ ଚାଲେ । ସେହିସବୁ ଲୀଳା ଆସରରେ ରସଘନ ସ୍ଵରୂପର 
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରକାଶ ଘଟେ । ଲୀଳାରସ- ମାଧୁର୍ଯ୍ୟରେ ଆକଣ୍ତ ପରିତୃପ୍ତ ପୋଥୁକାର ଗାଇଛନ୍ତି, 
ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଖେଳ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସଙ୍ଗେ । 
ଯହିରେ ପ୍ରମତ୍ତ-ଚିତ୍ତ ରହେ ଭକ୍ତ ଗଣେ ॥ 
ଲୀଳା-ରଙ୍ଗକ-ରସ-ପାନେ ହୋଇ ମତରତର | 
ଭକ୍ତ ବିନା ଆନ କେହି ଜାଣେନା ଖବର ॥ 
ଲୀଳାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ଲୀଳା-ରସର ଆସ୍ଵାାଦ | 
ଯେତେ ଭୋଗ କଲେ ଭକ୍ତ ମିଟେ ନାହିଁ ସାଧ ॥” 
ଅନ୍ତରଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ କେହି କେହି ଭଶ୍ନରକୋଟି ଜୀବ, ନିତ୍ଯସିଦ୍ଧ ଆଧ୍କାରିକ 
ପୁରୁଷ । ଅଶେଷ ଏଶ୍ଵରିକ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ହୋଇ ମଧ୍ଯ ଏହିସବୁ ଆଧୂକାରିକ ପୁରୁଷ “ ପଞ୍ଚଭୂତର 
ଫାନ୍ଦରେ” ରୋଗ -ଶୋକ-ୟକ୍ଷୁଧା-ତୃଷ୍ାାର ତାପରେ ତାପିତ ହୁଅନ୍ତି । ଲୌକିକ ରୀତିନୀତିର 
ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରି ସେମାନେ ସଂସାରଲୀଳାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି, ଆପାତଦୃଷ୍ଟିରେ 
ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭଳି ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି । ପାରଦକୁ ଯେପରି ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇପାରେ 
ନାହିଁ, ସେମିତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ଯ ଅସାଧାରଣତ୍ସ ପ୍ରକାଶ ପାଏ । ତ୍ୟାଗ, ବୈରାଗ୍ୟ, 
ପ୍ରେମ, ପବିତ୍ରତାର ଏଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟ ବାହାରକୁ ପ୍ରଟି ଦେଖାଯାଏ । ବରଂ ଲୌକିକତ୍ସ ଓ ଅଲୌକିକତ୍ଵର 
ସଂମିଶ୍ରଣରେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହୋଇଥାଏ ଅନୁପମ ସୁନ୍ଦର । କାର୍ଯ୍ୟକାରଣର 
ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତିଜାଲରେ ଆବଦ୍ଧ ମଣିଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ବିଚାରବୁଦ୍ଧିରେ ତାହା ଧରାପଡ଼େନାହିଁ । 
ନିତିଦିନିଆ ଜୀବନର ପଟଭୂମିକାରେ ସେମାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟଜୀବନର ଦ୍ୟୁତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତର 
ମାନସ ସରୋବରରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ । 


୧. କଥାମୃତ ୪।୩୧।୨ 
୨. ପୁଥୁ, ପୃ: ୬୨୭ 


୩୫୪ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ତିଳେମାତ୍ର ଅସ୍ଵଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧିଦ୍ଵାରା ବା ଶାସ୍ତ୍ର-ତର୍କ- ଯୁିର ସାହାଯ୍ୟରେ ଅବତାରଲୀଳା-¬ 
ମହାକାବ୍ୟର ରସ ଆସ୍ଵାଦନ କରାଯାଇପାରେନାହିଁ । ଲୌକିକ ସଂସାରମଞ୍ଚରେ ଅଲୌକିକର 
ଛାୟା ଓ ତତ୍‌ ପର ପ୍ରହେଳିକା ଭେଦପୂର୍ବକ ଯୁକ୍ତି ବିଚାର, ଏଏତିହାସିକ ଗବେଷଣାଦି ବିବିଧ 
ତଥ୍ୟ ଆବିଷ୍କାରରେ ଯେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ସେଥୁରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ତାହାଦ୍ଵାରା 
ଅତଳ ଲୀଳାତଜ୍ତ୍ଵାଭାସର ଗଭୀରତା ମିଳେ ନାହିଁ । ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅବନତ ଚିତ୍ତରେ ତତ୍ତ୍ଵ ରସିକ 
କୁହନ୍ତି 
ମାୟା ନେଇ ଲୀଳାଖେଳା ଭକ୍ତ ଭଗବାନେ 
ଉପଲବ୍‌ ଧୂ ହୁଏ ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ କୀରଉ୍ତନେ । 
ନିତ୍ୟପରି ହୁଏନାହ ଲୀଳର ପ୍ରକାଶ 
କଲମ କାଳିରେ ଥାଏ କେବଳ ଆଭାସ । ` 
ଆଭାସରେ, ଇଙ୍ଗତରେ ପ୍ରକାଶିତ ଲୀଳାରଙ୍ଗ ଠାରଠୁ ରରେ ବୁଝିବାକୁ ହୁଏ, 
ଶ୍ରଦ୍ଧାପ୍ଲ୍‌ ତ୍ତଚିତ୍ତରେ ସେହି ଆଭାସକୁ ଧରି ଆନନ୍ଦ ଆସ୍ଵାଦନ କରିବାକୁ ହୁଏ । କିପରି “ ଭକ୍ତି 
ଦେଇ ଭଗବାନ ଭକ୍ତକୁ ଦିଅନ୍ତି ଧରା ।୮”” ଏହି ଭଗବଦୂ ମହିମା ନିଜ ଅନ୍ତଃକରଣରେ 
ଅନୁଭବ କରି ପ୍ରେମସିସ୍ତ ଭକ୍ତଜନ ଆନନ୍ଦରେ ଅଧୀର ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ରସସ୍ଵରୂପର ରସ 
ଆସ୍ଵାଦନ କରି ଆନନ୍ଦମୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । 
ଲୀଳା-ନାଟକର ମଧ୍ାଙ୍କରେ ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଲୀଳାମୟ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ 
ତାଙ୍କର କେତେଜଣ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପାର୍ଷଦମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ମାନସପୁତ୍ରର ପ୍ରକୃତ 
ସ୍ବରୂପ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରି କହିଥୁଲେ, '“ରାଖାଲ 
ତାର ନିଜର ସ୍ଵରୂପ ଜାଣିପାରିଲେ ଆଉ ତା 'ର ଶରୀର ରହିବ ନାହିଁ |?” ସେମାନେ ମଧୁର 
ଏହି ଲୀଳାତତ୍ତ୍‌ ସଂଗୋପନରେ ରଖନ୍ତି, ଉତ୍ସକ ଚିତ୍ତରେ ରାଖାଲରାଜର ଜୀବନପଥର 
ବିକାଶ ଅବଲୋକନ କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପରମ ବିସ୍ମୟରେ ଦେଖନ୍ତିଯେ, ଶେଷ ମୁହୂର୍ତରେ 
ରାଖାଲରାଜ ନିଜେ ସ୍ଵ-ସ୍ଵରୂପକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ଆନନ୍ଦ ଚଞ୍ଚଳ କୃଷ୍ଣସଖା ହସିହସି 
ମତ୍ତ୍ୟ- ଲୀଳା- ମଞ୍ଚରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଦ୍ରୁତ ସଂଘଟିତ ଏହି ସବୁ ଘଟଣାବଳୀର 
ଧାରାବାହିକତା ଧରି କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ବିଶ୍ଲେଷଣ କଲେ ତଥ୍ୟାଦି ମଧ୍ଯରେ ବୁଦ୍ଧିର ବ୍ୟାୟାମପ୍ରସୂତ 
କିଛି ନୂତନ ତତ୍ତ୍ଵ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଭକ୍ତି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ 
ମଣ୍ଡିତ ଲୀଳାସ୍ତୃରଣର ମହାକାବ୍ୟ ଯେଉ ଲାଳିତ୍ୟମଣ୍ଡିତ ଦିବ୍ୟ ଭାବ- ବ୍ୟଞ୍ଜନା ପ୍ରକାଶ 
କରେ ତାର ରସ ଆସ୍ଵାଦନ ସମ୍ଭବପର ହୁଏ ନାହିଁ । ରସାନ୍ସେଷୀ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାପଲ୍‌ ତଚିତ୍ତରେ 


୧. ପୁଥୁ, ପୃ: ୩୩୩ 
୨. ପୁଥୁ, ପୃ: ୪୦୬ 


ସ୍ବ-ସ୍ବରୂପରେ ସିତି ୩୫୫ 


ଦ୍ରୁତ ପରବଭ୍ଭିତ ଲୀଳା ପଟ ଅବଲୋକନ କରେ, ପ୍ରେମାସ୍ପଦର ସ୍ଵରୂପ ଉଦ୍‌ଘାଟନ, ଦର୍ଶନ 
ଓ ଶ୍ରବଣ କରି ମନପ୍ରାଣ ସାର୍ଥକ କରେ । ଆନନ୍ଦଲୋକର ଲୀଳା ମାଧୁରି ଭକ୍ତିଭାଜନର 
ଅନ୍ତରଲୋକକୁ ବିମଳ ସ୍ନିଗ୍‌ଧ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଏ ଜୀବନ ମଧୁମୟ ହୋଇଉଠେ । 
ଲୀଳା ଶେଷ ହୋଇଛି । ଲୀଳା-ମହାକାବ୍ୟର ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାଇଲେ ଦେଖାଯାଏ, 

ମଧୁର ମତ୍ଭ୍ୟଲୀଳା ସମ୍ବରଣର ବେଶ୍‌ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବିଦାୟ-ସଙ୍ଗୀତ ଧ୍ଵନିତ 
ହୋଇଥଲା । ଛୋଟଛୋଟ ଘଟଣା ମଧ୍ଯଦେଇ ବିଦାୟ ପବନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଡୁଆଳରୁ ଲୁଚିଛପି 
ଦେଖାଯାଉଥ୍ଲା । କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଗଣ, ବିଶେଷତଃ ଯେଉଁମାନେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ନିକଟ ସାନ୍ନିଧ୍ଯରେ 
ବାସ କରୁଥୁଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ କୌଣସି ଆଭାସ ଇଙ୍ଗତ ପାଇନଥୁଲେ ? 
ବତ୍ତମାନକାଳରେ ମନେହୁଏ ସେମାନେ ଇଙ୍ଗିତ ପାଇଥୁଲେ, ଆଭାସରେ ବୋଧହୁଏ ବୁଝି 
ମଧ୍ଯ ପାରିଥୁଲେ । ଯେଉଁ ସଦାନନ୍ଦମୟ ପୁରୁଷଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଖେଳରେ ସମସ୍ତେ ମାତି ଉଠିଥୁଲେ, 
ସେହି ଆନନ୍ଦ-ନିଧାନ ଯେ ଚକ୍ଷୁର ଅନ୍ତରାଳକୁ ଚାଲିଯିବେ ଏକଥା .ସେମାନେ ବୁଝି ମଧ୍ଯ 
ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁ ନଥୁଲେ । ଏହି ଅପ୍ରିୟ ରୂଢ଼ ବାସ୍ତବତା କେହି ସହଜରେ ମାନିନେବାକୁ 
ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ । 

ଶ୍ରୀମଦ୍‌ଭାଗବତ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଉପମା ଦେଇ ବୁଝାଇଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକରେ ସ୍ଵଚ୍ଛ 
ସଳିଳ ଯେପରି ଆନନ୍ଦରେ ଉଚ୍ଛୁଳି ଉଠୁଛି । ଏହି ସମ୍ମୋହନକାରୀ ପରିବେଶରେ ମତ୍ସ୍ୟଦଳ 
ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପାଇ ମାତି ଉଠିଥାଆଚଡ୍ରି, ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରର 
ବାସ ଆକାଶରେ, ଜଳରେ ନୁହେଁ |° ସେହିପରି ` ଆନନ୍ଦମୟ ପୁରୁଷଙ୍କର ପୂତସଙ୍ଗଲୁବ୍‌ଧ 
ଭକ୍ତ ଗଣ ଯେପରି ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି ଯେ .ଦିବ୍ୟପୁରୁଷର ମର୍ଭ୍ୟଲୀଳା ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ । ଆନନ୍ଦଦ୍ୟୁତିର 
ବିଭାରେ ମୋହିତ ମନୁଷ୍ୟ ବାସ୍ତବତାର ନିଷ୍ଠୁର ସତ୍ୟ ଯେପରି ସ୍ଵୀକାର କରି ବାକୁ ଚାହାନ୍ତି 
ନାହି । 

ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ: ହେବାପରେ ମହାରାଜ ସେହି ସ୍ଥାନରେ 
ନିଜ ଭାବରେ ବସବାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଥୁଲେ । “ନ ହୃଷ୍ୟତି ନ ଦ୍ଵେଷ୍ଟି ନ ଶୋଚତି ନ 
କାଂକ୍ଷତି"-- ଭାବ ଧାରଣ କରି ଗଭୀର ଅନ୍ତର୍ମୁଖ ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟଭାବରେ ବିରାଜ କରୁଥୁଲେ; 
ନୟନ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଫୁଲଲଫଳ-ବୃକ୍ଷଲତାରେ ସୁସଜିତ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସେ 
ଆପଣା ଭାବରେ ବୁଲୁଥୁଲେ, ପୁଣି କେତେବେଳେ ଅବା ଗଭୀର ଭାବରେ ମଗ୍ନ 
ହୋଇଯାଉଥୁଲେ । କର୍ମ- କୋଳାହଳରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥୁଲେ ମଧ୍ଯ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟପାଇଁ ଆହ୍ଵାନ 
ଆସିଲେ ଉପେକ୍ଷା କରୁନଥ୍ଲେ । ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କ ତିଥୁ ପୂଜାଦିନ ( ୧୯୨୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ୍ଦ ଜାନୁଆରୀ 
୧. ଦୁର୍ଭଗୋବତ୍‌ ଲୋକଇୟଂ ଯଦବୋ ନିତରାମପି | 


ଯେ ସଂବୋସନ୍ତୋ ନ ବିଦୁହଁରିଂ ମୀନା ଇବୋଡ଼ୁପମ୍‌ ॥ ¬ ଶ୍ରୀମଦ୍‌ ଭାଗବତ୍‌ -୩ ୨।୮ 
୨. ଭୁବନେଶ୍ବର ମଠ ପ୍ରତିଶ୍ଚିତ ହେଲା ୩୧ ଅକ୍ଟୋବର, ୧୯୧୯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ । 


୩୫୬ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ମାସ ୧୨ ତାରିଖ ) ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟରୁ ନଅଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଓ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ 
ବ୍ରତରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲେ । ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ସ୍ଵାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଗୁରୁ ତ୍ଵପୂର୍ଠ 
ବିଷୟରେ ମହାରାଜଙ୍କ ନିର୍ଦେଶ ଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ ଭୁବନେଶ୍ଵରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ; କାର୍ଯ୍ୟସବୁ 
ଶେଷ କରି ସେ ମହାରାଜଙ୍କର ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ଦଶଦିନ ସେଠାରେ ବାସ କରି ଫେବୃଆରୀ 
ମାସ ୧୭ ତାରିଖରେ କଲିକତାକୁ ଫେରିଗଲେ । ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ସେ କିପରି ଭାବତନ୍ମୟତା 
ମଧ୍ଯଦେଇ ଦିନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ ତାହାର ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଅକିତ ହୋଇ ରହିଅଛି 
ଗୋଟିଏ ଆଲୋକ-ଚିତ୍ରରେ । ମହାରାଜ ହୃକାରେ ତମାଖୁ ସେବନ କରୁକରୁ ଭାବସମାଧ୍ଵରେ 
ସ୍ଥିର ନିଷ୍ଫନ୍ଦ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ଜନୈକ ଭକ୍ତ ସେହି ଦୁର୍ଲଭ କ୍ଷଣର ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଉଠାଇଛନ୍ତି । 
ମହାରାଜଙ୍କର ତତ୍କାଳୀନ ସେବକବୃୂନ୍ଦ ଅନୁରୂପ ବହୁ ଘଟଣାର ସାକ୍ଷୀ ଥୁଲେ । 


ଭୁବନେଶ୍ବରକୁ ସମ୍ବାଦ ଆସିଲା ଶ୍ରୀମାତାଠାକୁରାଣୀ ଗୁରୁତରଭାବରେ ପୀଡ଼ିତ । ଚିକିତ୍ସା 
ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କଲିକତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଉଦ୍ନବୋଧନକୁ ଅଣା ଯାଇଥିଲା । ବ୍ୟାଧ୍‌ର ଉପଶମ 
ପାଇଁ ନାନାପ୍ରକାରର ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଥୁଲା । ମହାରାଜ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ୭ ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ 
ଯାତ୍ରା କରି ପରଦିନ କଲିକତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ବଳରାମ ଭବନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୂଲେ । ଶ୍ରୀମାଙ୍କର 
ଅସ୍ଥିଚମୂସାର ଶରୀର ଦେଖୁ ମହାରାଜ ଓ ଅନ୍ୟ ସନ୍ନଧ୍ୟାସୀମାନେ ଆଶଙ୍କିତ ହେଲେ । 
ଯାହାହେଉ କବିରାଜ ଶ୍ୟାମଦାସ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଵର ପନ୍ଦରଦିନ ପରେ 
ଛାଡ଼ିଗଲା । ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାଣରେ ପୁଣି ଆଶାର ସଞ୍ଚାର ହେଲା । 


ସ୍ମରଣ କରାଯାଇପାରେ ଯେ, ମହାରାଜ ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଦର୍ଶନମାତ୍ରକେ ଭାବାବିଷ୍ଟ ହୋଇ 
ଯେପରି ବାଳକ ପରି ହୋଇଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆଖରେ ମୁଁହରେ ଆନନ୍ଦବିହ୍ଵଳ ଭାବ 
ଫୁଟିଉଠୁଥ୍ଲା । ସେ ପାରୁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ସନ୍ନିଧାନକୁ ଯାଉନଥୁଲେ, ବୋଧହୁଏ ଏହି 
ଆଶଙ୍କାରେ ଯେ ଭାବରେ ବିହ୍ବଳ ହୋଇ ଅନ୍ୟକୁ ବିବ୍ରତ କରିବେ । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ 
ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ । ଦିନେ ସକାଳ ଓଳି ମହାରାଜ ବଳରାମ 
ଭବନରୁ ଉଦ୍‌ ବୋଧନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମାତୃଦର୍ଶନରେ । ସମ୍ବାଦ ପାଇ ଶ୍ରୀମାତାଠାକୁରାଣୀ 
ଚାଦରରେ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଢାଙ୍କି ଖଟ ଉପରେ ବସିଲେ ଓ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଡକାଇ ପଠାଇଲେ । 
କିଛିଦୂର ଅଗ୍ରସର ହେବାପରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ମହାରାଜଙ୍କର ପଦଦ୍ଵୟ କମ୍ପିତ ହେଉ ଅଛି । 
କମ୍ପିତ ଶରୀରରେ ସେ ଶ୍ରୀମାତାଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ  ଶ୍ରୀମା ତାଙ୍କର ଚିବୁକକୁ 
ହାତ ଦେଇ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଆଦର କଲେ ଓ ମସ୍ତକରେ ହାତ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ । 
ସଂକ୍ଷେପରେ ଦୁଇ ଚାରିଟା କୁଶଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ ପଚାରି ମହାରାଜ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ । 
ସେ ଯେତେବେଳେ ତଳମହଲାରେ ସାର ଦାନନ୍ଦଳଜୀଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, 
ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶରୀର ଘର୍ମାକ୍ତ । ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ପ୍ରେରିତ ପ୍ରସାଦ ଦୁଇ ଗୁରୁଭ୍ରାତା 
ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ । । 


ସ୍ବ-ସ୍ବରୂପରେ ସ୍ିତି ୩୫୭ 


ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ, “` ମାଙ୍କୁ ଚିହ୍ିବା ବଡ଼ କଷ୍ | ଓଢ଼ଣା ଦେଇ ଯେମିତି ସାଧାରଣ 
ଝିଅ ଭଳି ଥାଆନ୍ତି ଅଥଚ ମା ସାକ୍ଷାତ୍‌ ଜଗଦମ୍ବା । ଠାକୁର ନ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଇଥିଲେ ଆମେମାନେ 
କଅଣ ମାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଥାଆନ୍ତୁ ??୨ ଉତ୍ସବ ଆଦି ଉପଲକ୍ଷରେ ଶ୍ରୀମା ବେଲୁଡ଼ ମଠକୁ 
ଶୁଭାଗମନ କଲେ ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ ଜଗଦମ୍ବା ଜ୍ଞାନରେ ଆରତି ସମ୍ବନ୍ଧନା, ପୂଜା ଇତ୍ୟାଦି 
କରୁଥିଲେ । ସବୋପରି ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଶୁଭାଗମନରେ ସେ ସଦାନନ୍ଦ ବାଳକ ଭଳି ଆନନ୍ଦ- 
ଫ୍ରି କରୁଥୁଲେ । 
ମହାରାଜ ବେଲୁଡ଼ ମଠରେ ଜନୈକ ଭକ୍ତକୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମତରେ. ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଥୁଲେ । 
ଶ୍ରୀମାତାଠାକୁରାରଣୀଙ୍କୁ କିଛିଟା ସୁସ୍ଥ ଦେଖୁ ମହାରାଜ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ୨୭ ତାରିଖରେ 
ଭୁବନେଶ୍ଵର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତନ କଲେ । ତାଙ୍କ ସାଥ୍ରେ ରାମଲାଲଦାଦା ମଧ୍ଯ ମହାରାଜଙ୍କ ପୁଣ୍ୟସଙ୍ଗ 
ଲାଭ ଆଶାରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ମଠକୁ ଆସିଲେ । ସମ୍ବାଦ ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ, ଶ୍ରୀମାତାଠାକୁରଣୀଙ୍କର 
ବ୍ଯାଧୁ ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପୁଣି କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଃସମ୍ବାଦ ଆସିଲା ଯେ .ଠାକୁର 
ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଶିଷ୍ୟ ସ୍ଵାମୀ ଅଦ୍ଭୁତାନନ୍ଦ ବାରାଣସୀରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ୨୪ 
ତାରିଖରେ ମହାସମାଧୂ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି । ମହାରାଜ ଶୋକାଭିଭୂତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ । 
ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ବରର ତପୋବନରେ ଆଳାପ-ପରିଚୟ, ତାଙ୍କର କେତେ ମଧୁର ସତି ଯେ ପ୍ରିୟ 
' ଲାଟୁଭାଇଙ୍କ” ସଙ୍ଗେ ଜଡ଼ିତ | ପ୍ରିୟ ଗୁରୁଭ୍ରାତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରୁ କେତେଜଣ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ 
କଲେଣ । ସ୍ବାମୀ ଯୋଗାନନ୍ଦ, ସ୍ବାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ସ୍ବାମୀ ନିରଞ୍ଜନାନନ୍ଦ, ସ୍ବାମୀ 
ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ, ସ୍ଵାମୀ ଅଦ୍ଵୈତାନନ୍ଦ, ସ୍ଵାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଜଣଜଣ କରି ଲୀଳାମଞ୍ଚରୁ. ବିଦାୟ 
ନେଇଛନ୍ତି । କେତେ ସ୍ମ ତି- ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କର କେତେ ଲୀଳୀଖେଳା 
ସ୍ମତିପଟକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରେ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଗୁରୁଭ୍ରାତାଙ୍କର ବିୟୋଗବ୍ୟଥା ସମ୍ଭାଳି ଉଠୁ ନ 
ଉଠୁଣୁ ପୁଣି ଦୁଃସମ୍ବାଦ ଆସିଲା । ଭକ୍ତ ବଳରାମବାବୁଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ରାମକୃଷ୍ଣ ବସୁ 
ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦେବତାଜ୍ଞାନରେ ସେବାଯନ୍ନ କରୁଥୁଲେ । ସେ ମେ ମାସ ୬ ତାରିଖରେ 
କଲିକତାସ୍ଥିତ ବଳରାମ ଭବନରେ ଗୁରୁତର ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥୁଲେ । ସପ୍ତାହେ ପରେ 
ଜଣାଗଲାଯେ ରାମକୃଷ୍ଣ ବସୁ ମେ ୧୪ ତାରିଖରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଅକାଳ 
ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ବାଦରେ ମହାରାଜ ସ୍ତବ୍‌ ଧୀଭୂତ ହେଲେ । ସେଦିନଟି ଥୁଲା ଜୁଲାଇ ମାସ ୨୧ 
ତାରିଖ, ମଙ୍ଗଳବାର | ରାତ୍ରି ପ୍ରାୟ ଗୋଟାଏ ବେଳେ ଦେଖାଗଲା, ମହାରାଜ ଖଣ୍ଡିଏ 
ଚାଦରରେ ଶରୀରକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଆରାମ ଚୌକିରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି । ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ 
ଆଚ୍ଛନ୍ନ ତାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ । ସେବକ ଆସି ପଚାରିଲା ତମାଖୁ ଦେବ କି ନାହିଁ; କିନ୍ତୁ ସେ 
କୌଣସି ଜବାବ ଦେଲେ ନାହିଁ। ରାତ୍ରି ଅତିବାହିତ ହେଲା । ସକାଳେ ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିନ 
ଭଳି ବୁଲିବାକୁ ନ ଯାଇ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ବାରଣ୍ଡାରେ ପଦଚାରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । କିଛିକ୍ଷଣପରେ 
ଟେଲିଗ୍ରାମ୍‌ ଆସିଲା, ପୂର୍ବ ରାତ୍ରି ଦେଢ଼ଟାରେ ଶ୍ରୀମାତାଠାକୁରାଣୀ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ 


୩୫୮ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


କରିଛନ୍ତି । ଦୁଃସମ୍ବାଦରେ ବିହ୍ଵଳ ହୋଇ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ । କିଛି ସମୟପରେ ଶଯ୍ୟା: 
ତ୍ୟାଗ କରି କହିଲେ, “ମୁଁ ହବିଷ କରିବି | ମାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ 
ତିନିଦିନ ହବିଷ କରିବେ, ଜୋତା ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ ।? ମାତୃବିୟୋଗର ଗଭୀର ଦୁଃଖ କେତେଦିନ 
ଧରି ତାଙ୍କର ମୁଖର ଆନନ୍ଦଦୀପ୍ତ ହସଟିକୁ ପୋଛି ଦେଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେ ଥିଲେ ଅତ୍ୟଧ୍‌କ 
ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରକୃତିର । ତାଙ୍କ ମନର ଭାବ ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉ ନ ଥୁଲା, କେବଳ ଥରେ 
ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣାଗଲା, ““ଏତେଦିନ ପାହାଡ଼ ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଥୁଲି ।”” ପାହାଡ଼ର 
ଅନ୍ତରାଳ ଅପସାରିତ ହୋଇଛି, ଅନିତ୍ୟ ସଂସାରର ପ୍ରହେଳିକାର ଇନ୍ଦ୍ରଢ୍ଞାଲ ମଧ୍ଯ ତାରି 
ସଙ୍ଗରେ ଖସିଯାଇଛି । ତାଙ୍କର ଜୀବନ-ବୀଣାରେ ଅନ୍ତିମ ରାଗିଣୀର ଆଳାପ ଯେପରି 
ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । 


ଏକବର୍ଷରୁ ଅଧକ କାଳ ଭୁବନେଶ୍ଵରରେ ବାସ କରି ମହାରାଜ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ୪ 
ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳେ ବେଲୁଡ଼ ମଠରେ ପହଞ୍ଚୁଲେ । ମହାରାଜଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭକ୍ତ 
ମହଲରେ ଆନନ୍ଦଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ମହାରାଜ ବଳରାମ ଭବନରେ: ବାସ 
କରୁଥୁଲେ, ମଝିରେ କେତେଦିନ ପାଇଁ ଆଲିପୁରର ଭକ୍ତ ଶୌର୍ଯେନ୍ଦ୍ରବାବୁଙ୍କର ଆତିଥ୍ଯ 
ଗ୍ରହଣ କରିଥୁଲେ । ଡିସେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖରେ ମହାରାଜଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜାନବଜାରସ୍ଥିତ 
କଲିକତା ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ଛାତ୍ର ବାସ ଆନନ୍ଦଉତ୍ସବରେ ମାତି ଉଠିଲା । ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥୁ 
ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଅପ୍ରକଟ ପରେ ଏହି ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥୁ ଉତ୍ସବ । 
ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ମହାରାଜ ବେଲୁଡ଼ମଠ ବା 'ଉଦ୍‌ବୋଧନ'କୁ ଯାଇ ପାରିଲେ 
ନାହିଁ । 

ମହାରାଜଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଗୁରୁଭ୍ରାତାଗଣ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଵରୂପ 
ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୁଣିଥିଲେ ତାକୁ ଖୁବ୍‌ ଗୋପନରେ ରଖୁଥୁଲେ । ବୂନ୍ଦାବନଧାମରେ ଯାଇ କିଶୋର 
ରାଖାଇଚନ୍ଦ୍ର ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ କାଳେ ସେଠାରେ ବ୍ରଜ୍ରର ରାଖାଲର ସ୍ଵରୂପ ଉଦ୍ଦୀପନ ହୋଇ 
ତାଙ୍କର ତନୁ ତ୍ୟାଗ ହେବ ଏହି ଆଶଙ୍କାରେ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଗଭୀର ଭାବରେ ଉଦ୍‌ବିଗ୍ନ 
ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାର ସ୍ମତି ମଧ୍ଯ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ଥୁଲା । 'ଏହାସତ୍ତେ 
ପ୍ରମାଦବଶତଃ ସ୍ଵାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀରାମକୂୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟଦର୍ଶନର ବିବରଣ ଲେଖୁ 
ମୁଦ୍ରଣନିମିତ୍ତ ଛାପାଖାନାକୁ ପଠାଇଥୁଲେ । ଘଟଣାକ୍ରମରେ ସ୍ଵାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଏହା ଳାଣିପାରି 
ସ୍ଵାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କର ସାବଧାନବାଣୀ ସ୍ମରଣ କରାଇଦେଲେ । ସ୍ଵାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦ 
ଶଙ୍କିତ ହୋଇ ଛାପାଖାନରୁ ପାଣ୍ଠୁଲିପି, ପ୍ରୁଫ୍‌ ଇତ୍ୟାଦି ଅଣାଇ ସେହି ଅଂଶବିଶେଷଟିକୁ 
ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ଏପରିକି ଛାପାଖାନାରେ ସହିତ ମୁଦ୍ରାକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏପଟ ସେପଟ 
କରିଦେଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଲେ । 


ସ୍ବ-ସ୍ବରୂପରେ ସିତି ୩୫୯ 


ଏତେସବୁ ସାବଧାନତା ସତ୍ତ୍ଵେ ମହାରାଜଙ୍କର ସ୍ଵ-ସ୍ବରୂପର ଉଦ୍ଦୀପନା ହେବା ପାଇଁ 
ଘଟଣାସବୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ବତଃ ଘଟିବାକୁ ଲାଗିଲା । ସେହିସବୁ ଘଟଣାରୁ 
କେତୋଟି ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ । ୧୯ ୨୧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 
୧ ତାରିଖ । ମହାରାଜ ସେତେବେଳେ କଲିକତାସିତ ବଳରାମଭବନରେ ବାସ କରୁଥୂଲେ। 
ନୂତନବର୍ଷର ସକାଳରେ ସର୍ବଜନପ୍ରିୟ ରାମଲାଲଦାଦା ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ । ଆଳାପ- 
ଆଲୋଚନା ଓ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଗ୍ରହଣପରେ ମହାରାଜ ରାମଲାଲବଦାଦାଙ୍କୁ ଧରି କହିଲେ, ଆଚ୍ଚି 
ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଢପଓୟାଲୀ ଗାୟିକା ବେଶ ସାଜିବ |। ଠାକୁରଙ୍କର ସମୟର ଗୀତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 
ଶୁଣାଇବ | 


ଗୃହସ୍ଥ ଘର, ଘରର ଲୋକମାନେ କଅଣ ମନେ କରିବେ ଭାବି ରାମଲାଲଦାଦା 

ସଙ୍କୋଚ ବୋଧ କଲେ । କିନ୍ତୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ସେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଡ଼ାଇ 
ପାରିଲେ ନାହି । ମହାରାଜଙ୍କର ଆଦେଶରେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ- ସେବକମାନେ ଅନ୍ତଃପୁରରୁ 
ଶାଢ଼ୀ ଅଳଙ୍କାର ଆଦି ଯୋଗାଡ଼ କରି ଆଣିଲେ । ଦାଦାଙ୍କୁ ସଜାଇ ଦିଆଗଲା । ଦାଦା 
ଶାଢ଼ୀ ଚ଼ୂଡ଼ି ପରିହିତ ହୋଇ ଢପଓୟାଲୀର ବେଶରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଲେ । 
ହଲଘର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରିପୂଣ୍ଠ । ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନନ୍ଦ- ଫୁର୍ଭି ମଧ୍ଯରେ ଦାଦା ନାଚିନାଚି 
ଢପ୍‌ କୀଉ୍ଭନ ସ୍ଵରରେ ମାଥୁର ରାଗରେ ଗାଇଲେ :- 

ବାରେ ବ୍ରଜେ ଚାଲ ବ୍ରଜେଶ୍ଵର ଦିନ ଦୁଇ ଏକ ପାଇଁ 

( ତୋର ସେ ) ମନ ମାନିଲେ ରହିବ ସେଠି ନ ହେଲେ ଦ୍ତ ଆସିବ ଚାଲି | 

( ବ୍ରଜନାରୀର ନୟନେ ଅଶ୍ରୁ ବଢ଼ିତ ଯାଇଛି ହେ) 

ଆଗେ ଥଲା ପାଣି ଆଣ୍ଠୁଏ, ଏବେତ ଯମୁନା ଅଥଳ, ପହଁରିବାକୁ ହେବ ହେ | 

ଯଦି କୁହ ବ୍ରଜେ ଗଲେ ଧୂଳି ତ ଚରଣେ ଲାଗିବ ॥ 

(କହିବ ଯଦି କୁହ; ଆଗେ ଥିଲ ଗୋପାଳ ବାଳକ ଏବେତ ରାଜା ହୋଇଛ) 

ନହେଲେ ଅବା ବ୍ରଜନାରୀର ନୟନନୀରେ ପଖାଳିବ .ତବ ଚରଣଆା 


ହାସ୍ୟରସର ଅବତାରଣା କରି ନାଚର ତାଳେ ତାଳେ ଦେହକୁ ଦୋହଲାଇ ଗାୟକ 
ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆସର ଜମି ଉଠିଲା ।. ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଢପଓୟାଲୀ 
“ଆଗେ ଥୁଲ ଗୋପାଳ ବାଳକ ଏବେତ ରାଜା ହ୍ରୋଇଛ' ପଦଟି ବାରମ୍ବାର ଆଖର ଦେବାରୁ 
ଅକସ୍ମାତ୍‌ ମହାରାଜଙ୍କର ହାସ୍ୟଉଜ୍ଵଳ ବଦନ ମଣ୍ଡଳରୁ' ହସ ଲୁଚିଗଲା; ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ 
ଗମ୍ଭୀର ଭାବ ଧାରଣ କଲା, ନୟନଯୁଗଳ ଇଷତ୍‌ ମୁଦିତ ହୋଇଗଲା, ମନ ଭାବରାଜ୍ୟରେ 
ବିଚରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା । ତାଙ୍କ ଦେହ ଟିକିଏ କମ୍ପିଉଠିଲା । ଏପଟେ ଢପଓୟାଲୀ 
ମଧ୍ଯରେ ବି ଭାବାନ୍ତର ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା । ତାଙ୍କର ଅଶ୍ରୁସଜଳ ଚକ୍ଷୁରୁ ଆନନ୍ଦଧାରା ବୋହିବାକୁ 


୩୬୦ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଲାଗିଲା । ସଙ୍ଗୀତ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ସମସ୍ତେ ହାସ୍ୟରସରେ ମାତି ଉଠିଥୁଲେ । 
ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟିଏ ଗାମ୍ଭୀଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶକୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । ଏହି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ 
ନିତ୍ୟ ବ୍ରଜ ଲୀଳାର ଆଭାସ, ରାଖାଲରାଜଙ୍କର ବ୍ରଜକୁ ଫେରିଯିବାର ଆକୁଳତା ତାଙ୍କର 
ସ୍ଵରୂପର ଇଙ୍ଗିତ କରିଥଲା କି ନାହିଁ କିଏ କହିପାରିବ ? 


ଗଭୀର ଭାବଉଦ୍ଦୀପନ ଆବେଶରେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆନନ୍ଦ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଲା । 
ତାପରଦିନ ଗଙ୍ଗାର ଆର କୂଳରେ ଥବା ରାମକୃଷ୍ଣପୁରରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତ ନବଗୋପାଳ 
ଘୋଷଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଲ୍ତିମତୀ ନିସ୍ତାରିଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ଆମନ୍ତ୍ରଣରେ ମହାରାଜ ସଦଳବଳେ ସେଠାରେ 
ଉପସିତ ହେଲେ । ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ସେବକ ଭକ୍ତମଣ୍ଡଳୀ ବିଗତ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଘଟଣାର 
ତାପୂର୍ଯ୍ୟ ଦିଶ୍ଳେଷଣର ଅବସର ପାଇଲେ ନାହିଁ । ନିସ୍ତାରିଣୀ ଦେବୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଗୋପାଳ 
ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରି ସେବାଯନ୍ନ କରୁଥିଲେ । ମହାରାଜଙ୍କ ସେବା କରି ଭକ୍ତିମତୀ ମହିଳା 
ଭାବରେ ବିହ୍ବଳ ହୋଇ ପଡୁଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଗଣ୍ଡଦେଶ ଦେଇ ପ୍ରେମାଶ୍ରୁ ବୋହି ଯାଉଥୁଲା । 
ସପ୍ତାହରୁ ଅଧକ ସେହି ଭକ୍ତଗୃହରେ ବାସ କରି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅକାତରେ ଆନନ୍ଦ ବିତରଣ 
କରି ମହାରାଜ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ୧୦ ତାରିଖ କଲିକତାସ୍ଥିତ ବଳରାମଭବନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତନ 
କଲେ | 


କିଛିଦିନ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟିଲା । ବଳରାମ ଭବନରେ 
ଯେଉଁ ଖଟଟିରେ ମହାରାଜ ଶୟନ କରୁଥୁଲେ, ତାହା ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଖଟ 
ଥିଲା । ମହାରାଜ ଦିନେ ଗଭୀର ରାତ୍ରିରେ ଅକସ୍ମାତ୍‌ ଦେଖୂଲେ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଆ ବିର୍ଭୂତ 
ହୋଇ ଛୋଟ ଖଟଟି ସାମନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ଗମ୍ଭୀରବଦନ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ 
ସେଠାରେ କିଛିସମୟ ଛିଡ଼ାହୋଇ ମହାରାଜଙ୍କୁ କିଛି ନ କହି ଅନ୍ତର୍ଦାନ ହୋଇଗଲେ । 
ମହାରାଜ ପ୍ରାୟ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟଦର୍ଶନ ଓ ବିବିଧ ବିଷୟରେ ଇଙ୍ଗିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ 
ଇତ୍ୟାଦି ଲାଭ କରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଅକସ୍ମାତ୍‌ ଏହିପରି ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ 
ନିର୍ବାକ୍‌ ରହିବାର ତାପୂର୍ଯ୍ୟ ଯେ କଂଣ ହୋଇପାରେ ତାହା ଭାବି ସେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ 
ହେଲେ । ସେହିଘରର ଚଟାଣରେ ଶାୟିତ ଥଲେ ମହାରାଜଙ୍କର ସେବକ । ସେବକଙ୍କର 
ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଗଲା । ସେ ଦେଖୂଲେ, ମହାରାଜ ଛୋଟ ଖଟଟି ଉପରେ ଉଦାସ ଭାବରେ 
ବସିରହିଛନ୍ତି । କିଛି ସମୟପରେ ସେବକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମହାରାଜ ତମାଖୁ ସେବନ 
କରିବେ ନାହିଁ । ମହାରାଜ ସେବକର ପ୍ରଶ୍ଵର କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଲେନାହିଁ । ସେ କିଛି 
ସମୟ ପରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, “'ହଠାତୃ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଅନେଇ ଦେଖେ ଛୋଟ 
ଖଟଟି ସାମନାରେ ଠାକୁର ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । କୌଣସି କଥା କହିଲେ ନାହିଁ; କିଛି 
ବୁଝିପାରୁନାହିଁ । କାହିଁକି ସେ ନୀରବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପୁଣି ଅନ୍ତର୍ଵାାନ ହୋଇଗଲେ ।”? କିଛି 


ସ୍ବ-ସ୍ବରୂପରେ ସିତି ୩୬୧ 


ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଗଲା, ସେବକ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ମହାରାଚ୍ଚ 
ପ୍ରଶାନ୍ତ ଗମ୍ଭୀରସ୍ଵବରରେ ପୁଣି କହିଲେ, “ଏବେ ମୋ ମନରେ ଆଉଂ କୌଣସି ବାସନା 
ନାହିଁ, ଏପରିକି ତାଙ୍କର ନାମ କରିବାର ମଧ୍ଯ ଆଉ ବାସନା ନାହିଁ - କେବଳ ଶରଣାଗତ 
ଶରଣାଗତ ! '' ଏହି ତାପୂର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣ। ମଧରେ ବି ସେ କଣ ଲୀଳାସମ୍ବରଣର କୌଣସି 
ଆହ୍ବାନ ପାଇଥିଲେ କି? 


ସ୍ଵାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦଙ୍କର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧରେ ୧୯୨୧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, ଜାନୁଆରୀ ମାସ 
୨୦ ତାରିଖରେ ମହାରାଜ କାଶୀଧାମରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ । ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ତୀର୍ଥଭୂମି 
ଶିବଧାମ ବାରାଣସୀକୁ ତାଙ୍କର ଶେଷଥର. ପାଇଁ ଆଗମନ । ଏହିଥରକ ତାଙ୍କର ଭାବୋଦୀପ୍ତ 
ଦିବ୍ୟଜୀବନର ଏୀଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବାଧୂକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ତ୍ୟାଗୀ ଓ ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତମାନେ 
ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ- ଚରିତ୍ର ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ତୀବ୍ ଆକର୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରିଥୁଲେ । ଏହାର କାରଣ 
କିଛି ବୁଝିନପାରିଲେ ମଧ୍ଯ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ସଙ୍ଗରେ ଯେପରି ଅମୃତ- ସୁଧାପାନ 
କରିଥିଲେ | 


ଜାନୁଆରୀ ମାସ ୩୦ ତାରିଖ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥୁ ସାରାଦିନଧରି ଖୁଟ୍‌ ଆଡ଼ମ୍ବର 
ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା । ପରଦିନ ବ୍ରାହ୍ମମୁହୂତ୍ତରେ ମହାରାଜ କୋଡ଼ିଏ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ 
ସନ୍ନ୍ୟାସ ଓ ପନ୍ଦର ଜଣଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତରେ ଦୀକ୍ଷିତ କଲେ । ଯୋଗ୍ୟତା ଆଦିକୁ ବିଚାର 
ନ କରି ଅବାରିତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଆଶା ପୂରଣ କଲେ । ଆନନ୍ଦରେ ଉଲ୍ଲସିତ 
ବୁଢ଼ାବାବା ( ସ୍ଵାମୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ) ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଭୋଜି ଦେଲେ ନ ବ-ଦୀ କ୍ଷତ 
ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଓ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କଲେ । 


ଫେବୃଆରୀ ୧୦ ତାରିଖ ମହାରାଜଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥ - ଉତ୍ସବର ଆନନ୍ଦରେ ସମସ୍ତେ 
ମାତି ଉଠିଲେ । ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟୋଗରେ ଓ ଗୁରୁଭ୍ରାତା ହରି ମହାରାଜ ଓ ଶରତବ 
ମହାରାଜଙ୍କର ଉତ୍ସାହରେ ଯେପରି ଏକ ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ ହେଲା । ସକାଳବେଳା 
ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଗଣ ଆସି ମହାରାଜଙ୍କର ପାଦ ବନ୍ଦନା କରି ଗଲେ, ତାପରେ ଭକ୍ତଗଣ 
ଆସି ପାଦପୂଜାଦି କଲେ । ସକାଳ ନଅଟାପରେ “ଯୋଗେନ-ମା” ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ମିଠା 
ନେଇ ପହଞ୍ଚଲେ । ତାଙ୍କୁ ଦେଖ୍‌ ବାଳକ ଭଳି ଆହ୍ଲାଦିତ ମହାରାଜ “ଏଇଯେ ଯୋଗେନ- 
ମା” ଆସନ୍ତୁ କହି ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଜଣାଇଲେ । ମହାରାଜଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସେବକ ବସିବା 
ପାଇଁ ଆସନ ବିଛାଇଦେଲେ । ସେ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଭକ୍ତିଭରେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପରେ ହାତ 
ଧୋଇ ମିଠାପାତ୍ରଟିକୁ ମହାରାଜଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଧରିଲେ । ଜଣେ ସେବକ କମଣ୍ଡଳୁ ନେଇ 
ଆସିଲା । ମହାରାଜ ହାତ ଧୋଇ ଛୋଟ ବାଳକଟିଏ ଭଳି ଆନନ୍ଦ ମନରେ ମିଠାଗୁଡ଼ିକ 


୩୬୨ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଖାଇ ଚାଲିଲେ। କିପରି ମହାସମାରୋହରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା ତାହା 
ମହାରାଜଙ୍କ ଲିଖୂତ ଗୋଟିଏ ଚିଠିର ଅଂଶବିଶେଷ ପାଠ କଲେ ବୁଝାଯିବ | ' ' ତିଥିପୂଜାର 
ପୂର୍ବଦିନ ରାତିରେ ଉଭୟ ଆଶ୍ରମର ସାଧୁବ୍ବହ୍ମଚାରୀମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସମସ୍ତେ 
ଏକସଙ୍ଗେ ପାଇଥୁଲେ । ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଉତ୍ସବଟି ସେଦିନ ଖୁବ୍‌ ଆନନ୍ଦ ହୋହଲ୍ଲା 
ମଧ୍ଯରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥୁଲା । ରାତ୍ରିରେ ଭଜନ ହୋଇଥୁଲା । ପରଦିନ ଭୋରରୁ ଠାକୁରଙ୍କର 
ବାଲ୍ୟଭୋଗ । ଯଥା..... | ସମୟ ସକାଳ ଦଶଟାରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଫଳ, ମିଷ୍ଟାନ୍ନ, ସିଙ୍ଗଡ଼ା, 
କଚୁରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଇ ଜଳଖ୍‌ଆ ଭୋଗ ହୋଇଥୁଲା ଏବଂ ସେହିଭୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିତରଣ 
କରାଯାଇଥିଲା । ଦିନ ବାରଟାବେଳେ ଭୋଗ ଯଥା ..... ସବୁ ମିଶି ପ୍ରାୟ ଦୁଇଶହ ପ୍ରକାର 
ନୈବେଦ୍ୟ, ନିବେଦନ କରା ହୋଇଥୁଲା | ସେହି ଭୋଗ ପୁରୁଷ ଭକ୍ତ ପ୍ରାୟ ୧୭୫ ଏବଂ 
ସ୍ତ୍ରୀ କ୍ତ ୪୦ଜଣଙ୍କୁ ବସାଇ ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ତୃପ୍ତିପୂର୍ବକ ଭୋଜନ କରାଯାଇଥୁଲା । ଭଜନ 
କୀଉଁନ ମଧ୍ଯ ହୋଇଥଲା । ରାତ୍ରିରେ ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିମା ଅଣାଇ ପୂଜା ହୋଇଥୁଲା । 
ପୂଜକ ଶର୍ବାନନ୍ଦ ବେଶ୍‌ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା କରିଥୁଲେ । ପୂଜା ଶେଷ ହେଲା ପରେ 
ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଚାରିଜଣ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବିରଜା ହୋମ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କଲେ । ପରଦିନ 
ସକାଳ ନଅଟା ସମୟରେ ତିନିଜଣ କୁମାରୀଙ୍କ ପୂଜା ହୋଇଥୁଲା । ତାପରଦିନ ଓପର ଓଳି 
ପ୍ରତିମାଟିକୁ ବ୍ୟାଶ୍ଟ୍‌ ବାଜା ବଚଢ୍ଚାଇ ଗଙ୍ଗାକୁ ନିଆ ହୋଇଥିଲା ;\ ସେଠାରେ ଖଣ୍ଡିଏ ବେଶବଡ଼ 
ନାଆରେ ମାଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗାବକ୍ଷରେ ଭ୍ରମଣ କରାଇ ସନ୍ଧ୍ୟାପରେ ବିସର୍ଜନ କରାଗଲା । ଠାକୁରଙ୍କ 
କୃପାରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁରୂପେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ସୁସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥୁଲା । ପୂଜାଦିନ ଏଠାକାର 
ବିଖ୍ୟାତ ସଂଗୀତ ସମାରୋହର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥଲା । ନାନା ରାଗ-ରାଗିଣୀ ଆଳାପ 
କରି ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥୁଲେ । 


ଉତ୍ସବ- ଅନୁଷ୍ଠାନ- ମୁଖର ଦିନଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତରାଳରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ ଗଭୀର 
ଆଧ୍ୟାମ୍ମ଼ିକ ଭାବର ଧାରା । ଅଧ୍ରକାରୀମାନର ନିଜ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଧ୍ୟାମ୍ବିକ 
ଚେତନା ଉଦୂବୋଧୂତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତି ଧର ପୁରୁଷ ମହାରାଜଙ୍କର ନିତ୍ୟନୃତନ 
ଉଦ୍‌ ଭାବନୀ ଶକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିସ୍ମିତ କରୁଥଲା । କେତେବେଳେ କେମିତି ଧର୍ମପିପାସୁମାନଙ୍କୁ 
ପ୍ରବୋଧନା ଦେବା ନିମିତ୍ତ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ନିଃସୃତ ହେଉଥଲା ତେଜୋଦୀପ୍ତ ଅଭୟବାଣୀ, 
ଆଉ କେତେବେଳେ ବା ଧର୍ମ ଜୀବନର ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ । ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠରେ ମହାରାଜ କହନ୍ତି, 
“ମନର ସବୁ ବନ୍ଧନ କାଟିଦିଅ । ସବୁ ଦିଗରୁ ମନଟାକୁ ଗୋଟାଇଆଣି ଅର୍ଥାତ୍‌ ବିକ୍ଷିପ୍ତ 
ମନକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ସେହି ଦିଗରେ ଲଗାଇଦିଅ । ଏହା ହିଁ ତ ସାଧନ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନଟାକୁ 
୦୦୮୦୦୮୮୮ଥ[୮© ( ଏକାଗ୍ର ) କରି ସେଦିଗରେ ଲଗାଇ ଦେବାକୁ ହେବ, ଯେତେଦିନ ଯାଏ 


୧. ଶ୍ରୀମତୀ ରାଣୁଙ୍କୁ ୧୯୨୧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଫେବୃଆରୀ ୧ ୨ ତାରିଖରେ ଲିଖିତ । 
୨. ଏମାନଙ୍କ ମଧରେ ଅନ୍ୟତମ ଚାରୁ, ତାଙ୍କର ସନ୍ୟାସ ନାମ ହେଲ, ସ୍ବାମୀ ଶୁଭାନନ୍ଦ | 


ସ୍ବ-ସ୍ବରୂପରେ ସ୍ିତି ୩୬୩ 


ଅଭିଳଷିତ ବସ୍ତୁ ଲାଭ ନ ହୋଇଛି । ଖୁବ୍‌ ପରିଶ୍ରମ କର, ଲାଗିପଡ଼- ଏଇଟା ତ ବୟସ, 
ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲେ ( ବୟସ ଚାଲିଗଲେ ) ଆଉ ହେବନାହି | ଲାଗ ଦେଖୁ ଥରେ ଜଢୋରକରି | 
ଦେଖୁବ, ମନର ସବୁ ଶକ୍ତି ଏକ କରିପାରିଲେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ସଳିତ ହେବ । ଲାଗି ପଡ଼ । ଚପ 
କରି ହେଉ, ଧ୍ଯାନ କରି ହେଉ, ବିଚାର କରି ହେଉ ¬ ସବୁ ସମାନ | ଗୋଟିଏକୁ. ଧରି ମଗ୍ନ 
ହୋଇଯାଅ ।”?` ଧର୍ମଜିଜ୍ଞାସୁର ମନରେ ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟର ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ସଳିତ ହୁଏ । ଶ୍ରଦ୍ଧାପ୍ଲ୍‌ ତ 
ଚିତ୍ତରେ ସାଧକ ଶୁଣେ ତାଙ୍କର ଅମୃତମୟ ବାଣୀ, “ତାପରେ ଜ୍ଞାନଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଲେ 
ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖାଯାଏ ।୮?୮?” ସେ ଆଉ ଏକ ଜଗତ । ଏ ଜଗତଟା ଯେପରି 
ତାଠାରୁ ଅଲଗା । ଏଇଟା ଯେପରି ତୁଚ୍ଛ ହୋଇଯାଏ - ଯେମିତି ଉଦି ( ମହାରାଜଙ୍କର 
ପାଚକ ) କଲିକତାକୁ ଆସି ସହରର ଏାୀଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁ କହିଲା, ' ଭୁବନେଶ୍ଵରଟା 
କିଛି ନୁହ” | ତାପରେ ମନ ଲୟ ହୋଇଯାଏ-- ସେତେବେଳେ ସମାଧ୍‌ | ତାପରେ ନିର୍ବିକଳ । 
ତାପରେ ଆଗେଇଗଲେ ଯାହାଥାଏ ତାହା ମୁହଁରେ କହିହେବ ନାହିଁ । ସେଠାରେ ଦେଖା 
ନାହି, ଶୁଣା ନାହିଁ-- ଅନନ୍ତ ! ଅନନ! ..... ସସେତେବେଳେ ମନକୁ ଯୋର୍‌ କରି ଏହି ଜ୍ରଗତକୁ 
ଆଣିବାକୁ ହୁଏ -ଏହା କିଛି ନୁହେଁ ବୋଲି ମନେହୁଏ | 'ଦ୍ବୈତାଦ୍ବୈତବିବଜିତମ୍‌! ।”? ` ଅଜ୍ଞାତ 
ସେହି ଜଗତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତାର ବାଣୀ ମୁମୁକ୍ଷୁର ଶକ୍ତି - ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶତଗୁଣ ବୃଢି 
କରେ । କ୍ଷୁରଧାର ପରି ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗ ଦୁଃସାଧ୍ଯ ହେଲେ ମଧ୍ଯ ଅସାଧ୍ଯ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ । 
ମହାରାଜ ବିଶ୍ଵନାଥଙ୍କର ମତ୍ତ୍ୟ୍ୟରାଜ୍ୟ ଅବିମୁକ୍ତପୁରୀ କାଶୀରେ ମୁମୁକ୍ଷୁ ସାଧକଗଣଙ୍କର 
ଆଧ୍ଧାମ୍ମିକ ଚେତନା ଉଦ୍‌ବୋଧନ କରି ସାଧନ-ଶକ୍ତିରୂପ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ପ୍ରଳ୍ଵଳିତ କରିଥୁଲେ । 
ସେହି ପୂଜା ଅଗ୍ନିରେ ଅସ୍ମିତା- ମମତାରୁ ଉଦ୍‌ଭୁତ ମାଳିନ୍ୟସବୁ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେଲା । ବ୍ୟକ୍ତି - 
ସାଧକର ଜୀବନ ଭଗବଦୂନିଷ୍ଠ ହେଲା, ସାଧୁକର୍ମୀଗଣଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ 
ହେଲା । 


ବହୁରାଗରାଗିଣୀରେ ବେଣୁ ବଜାଇ. 'ରାଖାଲରାଜ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏପରି ଆମୋଦିତ 
ଓ ମୋହିତ କରିଥିଲେ ଯେ, କେହି ଭୁଲରେ ମଧ୍ଯ ଆଶଙ୍କା କରିନଥୁଲେ, ପୁଣ୍ୟଯଧାମ କାଶୀକୁ 
ଏହା ଥୁଲା ତାଙ୍କର ଶେଷ ଆଗମନ । ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ୧୫ ତାରିଖରେ କାଶୀରୁ ଯାତ୍ରା କରି 
ମହାରାଜ ସଦଳବଳେ କଲିକତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ଭନ କଲେ । ବାହାରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ 
ଭିତରେ ଗଭୀରଭାବରେ ଭଶ୍ଵରୀୟ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ ପାଇଁ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବୋଧନ- ଏହି ଉଭୟ 
ଧାରାର` ମିଳନରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇମାସକାଳ କାଶୀରେ ଆନନ୍ଦ ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥଲା । 
ସେହି ଦୁର୍ଲଭ ଅଭିଜ୍ଞତାର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମୟ ସ୍ମତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ସଞ୍ଜୀବିତ କରି 


ରଖୁଥିଲା । 


୧. ଧର୍ମପ୍ରସଙ୍ଗେ ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ପୃ: ୧୦୫-୧୦୬ | 
୨. ଧର୍ମପ୍ରସଙ୍ଗେ ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ପ୍‌:୧୦୨-୧୦୩ 


୩୬୪ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଦୋଳପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସମୟ । ମହାରାଜ ବେଲୁଡ଼ମଠରେ ବାସ କରୁଥାନ୍ତି । ମଠ ବାସୀଗଣ 
ଓ କଲିକତାରୁ ଆଗତ ଭକ୍ତଗଣ “ରାଖାଲରାଜ” ମହାରାଜଙ୍କୁ ନେଇ ମଧୁର ଆନନ୍ଦରେ 
ମାତିଉଠିଲେ । କୀର୍ଭନର ରୋଜ, ରଙ୍ଗ ଓ ଅବିରରେ ମାତି, ନୁତ୍ୟର ଉଲ୍ଲାସ ଏବଂ ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ର 
ପରିବେଶର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ଆନନ୍ଦମୟ ମହାରାଜ ଯେଉଁ ମଧୁର ବୃନ୍ଦାବନ ରଚନା କରିଥୁଲେ, 
ତାର ପୁଣ୍ୟସ୍ମ,ତି ଭକ୍ତଜନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଦୁର୍ଲଭ ଧନ ରୂପେ ସଞ୍ଚୁତ ହୋଇ ରହିଲା । 


ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧରେ 
ରାଜି ହୋଇ ମହାରାଜ ଗୁରୁୂଭ୍ରାତା ଶିବାନନ୍ଦନ୍ଧୀଙ୍କୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ 
କଟାଇ ମାନ୍ଦ୍ରାଜରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଲେ । ମହାରାଜଙ୍କୁ ପାଇ ସେଠାରେ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ 
ଆମୋଦ ଓ ଆନନ୍ଦର ଫ୍ରୁଆରା ଛୁଟିଲା । ଏପଟେ “ଭାବର ରାଜା” ମହାରାଜଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି 
ଧର୍ମ ଉତ୍ସୁକଗଣଙ୍କର ଧର୍ମ ଚେତନାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା, ଭକ୍ତଗଣ ବିମଳ ଆନନ୍ଦରେ ଭାସିବାକୁ 
ଲାଗିଲେ । ଭାଷା, ଜାତିବରଣ୍ଟଣ୍ର ଭୁଲି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କଲେ । ଭଗବତ୍‌- 
କେନ୍ଦ୍ରିକ ଆନନ୍ଦର ସୀମା ନାହିଁ । ଫଳରେ ଯିଏ ଥରେ ଆସିଲା ସେ ଫେରିଗଲାନାହିଁ । 
ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ମାତି ଉଠିଲେ । 


ମହାରାଜଙ୍କର ଆଦେଶରେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ମଠରେ ପ୍ରତିମାରେ ଶ୍ରୀଦୁର୍ଗାପୂଜା ଏକ ଅଭିନବ 
ଘଟଣା । ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆନନ୍ଦମୟ ପୁରୁଷ ମହାରାଜ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 
ଆନନ୍ଦଦାନ କରି ବିଭୋର କରି ରଖୁଲେ । ଶିବାନନ୍ଦଜୀ ୧୯୨୧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଅକ୍ଟୋବର 
ମାସ ୨୧ ତାରିଖରେ ଲେଖୁଲେ, ““... ଏଠାରେ ମା'ଙ୍କର ପୂଜା ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଓ 
ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସୁଚାରୁରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି । ଏ-ଜାଗାରେ ଏପରି ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ 
ନୂଆ-ଲୋକମାନେ ଦେଖ୍‌ ଖୁବ୍‌ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସାନ୍୍ରିକ ଭାବରେ ଶାସ୍ତ୍ରବିହିତ 
ପୂଜାହେତୁ ଏସ୍ଥାନର ପଣ୍ଡିତମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ଯ ଖୁବ୍‌ ଖୁସି । ଶ୍ୟାମାପୂଜା ମଧ୍ଯ ପ୍ରତିମାରେ 
ହେବ । ମହାରାଜଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଲିକତାରୁ ପ୍ରତିମା ଅଣାଯିବ । ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶରୁ ଦକ୍ଷ କାରିଗର 
ହାତରେ ଗଢ଼ା ଦେବୀମୁର୍ଭି ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜଢାଉପାସନାରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲେ । 
ତାମିଲ, ମରାଠି ଓ ବଙ୍ଗଳା ଭଜନ କୀର୍ଭନରେ ପୂଜାପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସ୍ଵର୍ଗୀୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି 
ହେଲା । ମହାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଚାରିଶହ ଭକ୍ତ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ମହାମାୟୀଙ୍କର ଜୟଧ୍ବନି 
ଦେଇଥୁଲେ । ଦଶମୀର ସାୟାହ୍ନରେ ସମୁଦ୍ରତୀରରେ ପାଞ୍ଚଶହ ଭକ୍ତଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତିମା 
ବିସର୍ଚ୍ଚନ ହେଲା । ବିଜୟାଦଶମୀରେ ଆଲିଙ୍ଗନ, ପ୍ରଣାମ, ପ୍ରୀତିବିନିମୟରେ ମୁଖରିତ ବିଜୟା- 
ଉତ୍ସବ ମାନ୍ଦ୍ରାଜବାସୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନୃତନ- ମଧୁର ଅଭିଜ୍ଞତା ଦାନ କଲା !?? 


ସ୍ବ-ସ୍ବରୂପରେ ସିତି ୩୬୫ 


୫ ୨୮୫୫ ୬୯ 


ପୂଜାର କଛଦନପରର ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଆମର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ 
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ । ମାନ୍ଦ୍ରାଜରୁ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ରେ ମହାରାଜ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ' ' କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 
ଏଠାକାର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭକ୍ତଗଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥୁଲେ । ମୁଁ ଯାଇ ନଥଲି । 
ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ । ସେମାନେ ମଧ୍ଯ ମଠରେ ଆସି ଦୁଇଦିନ ଭଳଚ୍ଚନାଦି 
କରିଯାଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ସମସ୍ତେ ଭଦ୍ରଘରର ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ଥୁଲେ । ଦୋହାରେ 
ଗାଉଥ୍‌ଲେ ଏବଂ ଜଣେ ମାତ୍ର ପୁରୁଷ ଥୁଲେ ଭାରି ଭଲ ଗାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭକିମତୀ | 
ଶୁଣିଲି ଗତକାଲି ସେମାନେ ବେଶ୍‌ ଭଜନାଦି କରିଥୁଲେ । ପରେ ଆମମାନଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ 
ରାମ-ନାମ ଶୁଣି ସେମାନେ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥୁଲେ |!'? ବାଳଗୋପାଳଙ୍କର ଉପାସକ 
ମହିଳାବୃନ୍ଦ ଅନେକ କାକୁତି ମିନତି କରି ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦିନେ ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ନେଇଗଲେ । 
ଅକ୍ଟୋବରମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହର ଘଟଣା । ମହାରାଜଙ୍କର କେତେଜଣ ଶିଷ୍ୟ ସେବକ 
ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଉପସ୍ଥିତ ଥୁଲେ । ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ନିମ୍ନଲିଖୂତ ଘଟଣା ଶୁଣାଯାଏ । 


ମହାରାଜ ଗୋଟିଏ ଆରାମ ଚୌକିରେ ମଝିରେ ବସିଥୁଲେ, ମହାପୁରୁଷ ମହାରାଜ 
ଦକ୍ଷିଣରେ ଓ ରାମଲାଲଦାଦା ବାମରେ ଥିଲେ । ମହାରାଜଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ଗାମଲାରେ 
ସୁଗନ୍ଧି ଜଳ ଓ ଯାବତୀୟ ପୂଜା ଉପକରଣ । ମରାଠୀ ରମଣୀଗଣ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ 
କରି ଗୁରୁବନ୍ଦନା କଲେ । ଗୋପାଳ ପୂଜା ସମାପନାନ୍ତେ ସେମାନେ ମହାରାଜଙ୍କର ପୂଜା 
ଆରମ୍ଭ କଲେ । ପୀଢ଼ା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ରୂପାର ପାତ୍ରରେ ମହାରାଜଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣଯୁଗଳ 
ସ୍ଥାପନପୂର୍ବକ ସୁଗନ୍ନଳଳରେ ପଦ ଧୌତ କରି ସେମାନେ ମଥାକେଶରେ ପାଦ ପୋଛି 
ଦେଲେ । ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଭେଲଭେଟ୍‌ର ଗଦି ଉପରେ ପଦ ଯୁଗଳ ରଖ୍‌ ଫ୍ରୁଲ, ଚନ୍ଦନ ଓ 
ଛୋଟ ଗୋଟିଏ ଫ୍ରୁଲମାଳ ଦିଆଗଲା । ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରମଣୀ ଏହିପରି ଭାବରେ 
ପାଦ ପୂଜା କଲେ | ମହାରାଜ ଭାବସ୍ଥ ହୋଇ ନୀରବରେ ପୂଜା ଗ୍ରହଣ କରୁଥୁଲେ । ଏହାପରେ 
ରମଣୀଗଣ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୀର ଭାଣ୍ଡ କାଖରେ ଧରି ଓ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଗିଲାସ 
ନେଇ ମହାରାଜଙ୍କୁ ବେଢ଼ି ଗୀତ ସହିତ ନୃତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ । ସ୍ରେମାନେ ଗାଉ ଥୁଲେ 
ନାମଦେବଙ୍କ ରଚିତ ଗାନ, 
ଦୁଧ ପିଓ ମେରେ ରାଜଗୋପାଲା, ଦୁଧ ପିଓ ମେରେ ନନ୍ଦଦୁଲାଲା | 
କାଲାରେ ବାଛୋରା କପିଲା ଗାଇ, ଦୁଧ ଦୋହାୟନ ନାମ ଲାଗି ॥ ଇତ୍ୟାଦି 
ନୃତ୍ୟରତା ଜଣେ ଜଣେ କରି ରମଣୀ ମହାରାଜଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି କ୍ଷୀରପୂର୍ଣ୍ଠ 
ଗିଲାସଟି ଧରି ଦେଖାଉଥିଲେ । ଭାବସ୍ଥ ମହାରାଜ ଗିଲାସ ପରେ ଗିଲାସ କ୍ଷୀର ପିଇ 


୧. ୧୯୨୧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ୍ଦରେ ଲିଖିତ ପତ୍ର । 


୩୬୬ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଯାଉଥୁଲେ । ଏହିପରି ଭାବରେ ଜୀବନ୍ତ ଗୋପାଳ- ବିଗ୍ରହର ପୂଜା- ସେବା ଚାଲିଥୁଲା | 
ନୁତ୍ୟଗୀତ ଶେଷହେବା ପରେ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ପୂଜା- 
ସେବା ଶେଷକଲେ। ଅନେକ ସମୟପରେ ମହାରାଜ ସହଜ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଲେ । ଏହିପରି 
ଭାବରେ ସେଦିନ ବାଢ ଗୋପାଳ ମହାରାଜଙ୍କୁ ନେଇ ଭକ୍ତିମତୀ ରମଣୀଗଣଙ୍କର ଉତ୍ସବ 
ସମାପ୍ତ ହେଲା । କଥ୍ବତ ଅଛି ଏହି ଘଟଣାର ବିବରଣୀ ଶୁଣି ସ୍ଵାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦଜୀ କହିଥୁଲେ, 
‹‹ଏଠାରେ ହିଁ ମହାରାଜଙ୍କର ସ୍ବରୂପ-ସୁ,ତି ଭଦ୍ଦୀପିତ ହୋଇଯାଇଥ୍ଲା |” 


ମହାରାଜଙ୍କର ଲୀଳା-ସମ୍ବରଣର ଅବ୍ୟବହିତ ପ୍ରାୟ ଷୋହଳମାସ ପୂର୍ବରୁ ଦଶମାସ 
ମଧ୍ଯରେ ସଂଘଟିତ କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଗଲା । ଏହାମଧ୍ଯରୁ କେଉଁ 
ଘଟଣାରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ଵ-ସ୍ବରୂପର ଉଦ୍ଦୀପନ ହୋଇଥଲା ତାହା ନିଣ୍ବଵୟ କରିବା ଦୁଃସାଧ୍ଯ । ସେ 
ଆଧୁକାରିକ ପୁରୁଷ, ସଦାସର୍ବଦା ଭାବରାଜ୍ୟରେ ବିଚରଣ କରୁଥୁଲେ | ତାଙ୍କର ଦୈବସ୍ଵବରୂପ 
ଉଦ୍ଘାଟନ କୌଣସି ବାହ୍ୟିକ ଉଦ୍ଦୀପକର ଅପେକ୍ଷା କରୁଥଲା କି ନାହିଁ ନିର୍ଧ୍ପୟ କରିବା 
ମଧ୍ଯ ଦୁଃସାଧ୍ଯ । ପ୍ରକୃତ ଘଟଣାବଳୀ ବିଶ୍ଲେଷଣ କଲେ କୌଣସି କୌଣସି ବିଶେଷ ଘଟଣାକୁ 
ଉଦ୍ଦୀପକ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ] କିନ୍ତୁ ନିତ୍ୟସିଦ୍ଧ ଆଧୂକାରିକ ପୁରୁଷମାନେ 
ଦୈବ ପ୍ରକୃତି ଉନ୍ମୋଚିତ କରିବା ନିମେନ୍ତ ଏହିପରି କୌଣସି ଉଦ୍ଦୀପକ ଅବଶ୍ୟ ଯେ 
ପ୍ରୟୋଜନ ଏକଥା କୁହାଯାଇ ପାରେନାହି । 


ମହାରାଜ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ସାତମାସ ରହି ମଠ ଓ ମିଶନର 
କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧ୍ଧାମ୍ବ ଚେତନା ଅଧୂକତର ପ୍ରବୁଦ୍ଧ କଲେ । ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନରେ, ନାନାବିଧ 
ଉତ୍ସବ- ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସେ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କର ଧର୍ମବୋଧ ଗଭୀରତର ହେବାପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ 
କରୁଥିଲେ । ଏହିସ୍ଥଳରେ ମଧ୍ଯ ଲକ୍ଷ୍ୟଣୀୟ ବିଷୟ, ମହାରାଜଙ୍କର ଏହି ତୃତୀୟ ଓ ଶେଷ 
ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ପରିକ୍ରମାରେ ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦମୟ ସତ୍ତାର ବିବିଧ ଏାଣଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବାଧୂକ ପ୍ରକଟିତ 
ଦେଖ୍‌ ସାଧୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଓ ଗ୍ହସ୍ଥଭକ୍ତ ସମସ୍ତେ ମୋହିତ ହୋଇଥ୍ଲେ । 


ସେ ଭୁବନେଶ୍ଵର ମଠକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ୧୯୨୧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ନଭେମ୍ବର ମାସ ୨୧ 
ତାରିଖରେ । ସେବକଗଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ମହାରାଜ ଅଧୁକ ଅନ୍ତର୍ମୁଖ ହୋଇଛନ୍ତି । ସର୍ବଦା 
ନିଜ ଭାବରେ ରହୁଥୁଲେ । ମଠର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପଦଚାରଣ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ଯ 
ଉନ୍ମନା ଭାବ ଶୁଣାଯାଏ, ଏହି ସମୟରେ ସେ ଗୁରୁଭ୍ରାତା ଶିବାନନ୍ଦଜୀଙ୍କୁ ଦୁଇଥର କହିଥିଲେ, 
““ତାରକଦା, ଏଥର ଆପଣମାନେ ହିଁ ସବୁ ଦେଖାଶୁଣା କରି ଆପଣମାନେ ଚଳାନ୍ତୁ | ମୁଁ 


୧. ସ୍ଵାମୀ ବିଶୁଦ୍ଧାନନ୍ଦଜୀ ଓ ସ୍ବାମୀ ପ୍ରଭବାନନ୍ଦଜୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ପ୍ରାପ୍ତ । 
୨. ସ୍ବାମୀ ମୁକ୍ତେଶ୍ଵରାନନ୍ଦ: ସନ,ତିକଥା, ପୃ: ୧୬୬ 


ସ୍ବ-ସ୍ବରୂପରେ ସିତି ୩୬୭ 


ଏଥର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପଡ଼ି ରହିବାକୁ ଚାହେଁ । ଭୁବନେଶ୍ବର ମହାରାଜଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ 
ତୀଥସ୍ଥାନ । ପରବର୍ତୀ କାଳରେ ଶିବାନନ୍ଦଜୀ କହୁଥୁଲେ, ‹ ` ମହାରୀଜ ଭୁବନେଶ୍ବର ମଠରେ 
ନିତ୍ୟ ବତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି 1”? 


ବେଲୁଡ଼ମଠରେ ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ସମାଧ୍‌ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ମା ତୂମନ୍ଦିର. ନିର୍ମାଣ- କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ 
ହୋଇଯାଇଛି । ସାରଦାନନ୍ଦଜୀଙ୍କ ଆନ୍ତରିକ ଆକାଂକ୍ଷା ମହାରାଜ ମାତୃମନ୍ଦିରର ଶୁଭ 
ଉଦ୍‌ବୋଧନ କରନ୍ତୁ । କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ ସେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ଵର ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛା 
ପ୍ରକାଶ କଲେ । ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥୁ, ୧୯୨ ୧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, ଡିସେମ୍ବର ମାସ ୨୦ତାରିଖ, 
ବେଲୁଡ଼ମଠରେ ମା ତୂମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା । ଭୁବନେଶ୍ବର ମଠରେ ମଧ୍ଯ ବିଶେଷ ପୂଜା ଓ 
ଭୋଗରାଗଦଆଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା । 


କଲିକତା ଯିବାପାଇଁ ପୁନଃ ପୁନଃ ଆହ୍ଲାନ ଆସୁଥୁଲା । ମହାରାଜ ୧୯ ୨୧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, 
ଡିସେମ୍ବର ମାସ ୨୩ ତାରିଖରେ ଗୋଟିଏ ଚିଠିରେ ଲେଖ୍‌ଲେ, ' 'କଲିକତାକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ 
ଶରତ୍‌ ମହାରାଜ ଖୁବ୍‌ ଯୋର ଦେଉଛନ୍ତି ।୮” କେତେଥର କଲିକତା ଯିବା ଦିନ ମଧ୍ଯ ସ୍ଥିର 
ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯିବା ହେଲା ନାହିଁ । ଅବଶେଷରେ ସ୍ବାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ନେଇଯିବା 
ପାଇଁ ନିଜେ ଆସିବେ କି ନାହିଁ ପତ୍ର ମାଧ୍ଯମରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଓ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନକରି 
ସେ କଲିକତା ଯାତ୍ରା କରିବାପାଇଁ ଦିନ ସ୍ଥିର କଲେ । ଭୁବନେଶ୍ଵର ଶେଷଥର ପାଇଁ ଛାଡ଼ି 
ମହାରାଜ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥ ପୂର୍ବରୁ ୧୯୨୨ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, ଜାନୁଆରୀ ମାସ ୧୨ ତାରିଖ 
ସକାଳେ ବେଲୁଡ଼ମଠରେ ପହଞ୍ଚୁଲେ । ସଙ୍ଗରେ ଆସିଲେ ଶିବାନନ୍ଦଜୀ, ରାମଲୀାଲଦାଦା ଓ 
ମହାରାଜଙ୍କର ସେବକବୁନ୍ଦ । 


ଜାନୁଆରୀ ମାସ ୨୦ ତାରିଖ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ଜନ୍ମଚ-ମହୋତ୍ସବ ମହାରାଜଙ୍କର 
ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମାରୋହର ସହିତ ସୁସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା । ଦିବାରାତ୍ର ଉତ୍ସବଆନନ୍ଦର ଧାରା ବହି 
ଚାଲିଲା । ରାତ୍ରିରେ ଭଜନ- କୀଉ୍ତନ ଓ ଶ୍ୟାମାପୂଜା ଅନୁଷ୍ତିତ ହେଲା, ପରଦିନ ଉଷାକାଳରେ 
ମହାରାଜ ଚଉଦଜଣ ଯୁବକକୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟନ୍ତତରେ ଦୀକ୍ଷିତ କଲେ । ସକାଳେ ସାରଦାନନ୍ଦଜୀ 
ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଆସିଲେ । ମହାରାଜ କୁଶଳ ପ୍ରଶ୍ନାଦି ପରେ କହିଲେ, ' ' ଦେଖ, 
ଦିନେ ଉଦ୍ବବୋଧନରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥୁବା ଅନ୍ନବ୍ୟଞ୍ଜନାଦି ଭୋଗ ଦେବା ।” 
ସାରଦାନନ୍ଦଜୀ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ କହିଲେ, “ତୁମେ ଯେଉଁଦିନ କହିବ ସେହିଦିନ ହି ହେବ | 
ତୁମକୁ କିନ୍ତୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ହେବ ।”? ନିର୍ଵାରିତ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ୨୯ ତାରିଖ ଦିନ 
ମହାରାଜ “ଉଦ୍‌ ବୋଧନରେ” ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ । ଶ୍ରୀଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ 
ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥୁବା ଅନ୍ନବ୍ୟଞ୍ଜନାଦି ନିବେଦନ ପରେ ଦୁଇ ଗୁରୁଭ୍ରାତା ଅନ୍ୟାନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ 


୩୬୮ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ଆନନ୍ଦ କରୁକରୁ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କଲେ । ମହାରାଜ ସେହିଦିନହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବେଲୁଡ଼ମଠକୁ 
ଫେରି ଆସିଲେ। 


ଜାନୁଆରୀ ମାସ ୩୦ ତାରିଖ ଦିନ ମହାରାଜଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥୁ । ବେଲୁଡ଼ମଠରେ 
ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାବେଶ ହୋଇଛି । ସକାଳ ହେଉ ହେଉ ଯେପରି ଆ ନନ୍ଦର ହାଟ ବସିଛି । 
ଦୋତାଲାରେ ମହାରାଜଙ୍କର ଘରଟି ପତ୍ରପୁଷ୍ଠରେ ସୁସଜ୍ରିତ । ସେବକମାନେ ମହାରାଜଙ୍କୁ 
ନୂତନ ରେଶମୀ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ସୁନ୍ଦର ଫ୍ରୂଲ ଓ ପତ୍ରର 
ମୁକୁଟ । କପାଳରେ ଶ୍ଵେତ ଚନ୍ଦନ, ଗଳାରେ ଶ୍ଵେତ ବଣ୍ଠର ମାଳା; ଏହିପରି ମନୋହର 
ବେଶରେ ବିଦଉୂଷିତ ହୋଇ ମହାରାଜ ଗୋଟିଏ ସଦାନନ୍ଦମୟ ବାଳକ ପରି ବସିରହି ହସୁଛନ୍ତି । 
ସାରଦାନନ୍ଦଳଜୀ ଠାକୁରଘରେ ପ୍ରଣାମ ଶେଷ କରି ମହାରାଜଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ଆସିଲେ 
ଏବଂ ନତଚ୍ଚାନୁ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କଲେ । ସେମାନେ ଦୁଇଜଣ ତାପରେ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି 
କଥାବାର୍ତା ହେଉଥୁଲେ, ଭକ୍ତଗଣ ଜଣେ ଜଣେ ହୋଇ ଆସି ପ୍ରଣାମ କଲେ । ଉପସ୍ଥିତ 
ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମହାରାଜ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ' ‹ସାଧୁହେବେ ନିରୈଶ୍ବର୍ଯ୍ୟ, ତଥାପି 
ଯଦି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଏଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ତେବେ ତାହା ନିଛକ ତ୍ୟାଗ ବୈରାଗ୍ୟ ହେବା 
ଉଚିତ୍‌ ।”” ଜନୈକ ଭକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ' “` ମହାରାଜ ଗୃହସର କେଉ ଏଶ୍ବଵଯ୍ଯ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ- 
-ବିଦ୍ୟା, ଧନ, ଭକି କେଉଁଟି ?”” ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ସ୍ଵବଭାବ- ମଧୁର କଣରେ କହିଲେ, 
“ଭକ୍ତି ଲାଭ କରିବା କଅଣ ସହଚ୍ଚ କଥା? ଲୋକ ବିଦ୍ୟାଲାଭ କରିପାରେ, ଧନବାନ 
ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ବ୍ୟତୀତ ଭକ୍ତି କେବେହେଲେ ଲାଭ ହୋଇପାରେ 
ନାହିଁ ।?” ପ୍ରସଙ୍ଗାନ୍ତରରେ ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, “ମହାପ୍ରଭୁ ଯାହାଙ୍କର ଭାବର 
ଗଭୀରତାରେ ଜଗତ ଭୁଲ ହୋଇଯାଉଥୁଲା ଏପରିକି ଦେହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଧ ରହୁନଥୁଲା, 
ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ କହିପାରନ୍ତି ୯ନ ଧନମ୍‌ ନ ଜନମ୍‌ ନ ସୁନ୍ଦରୀମ୍‌! ଇତ୍ୟାଦି । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ 
ପକ୍ଷରେ ସେ କଥା କହିବା ସହଜ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାହା ହୁଏନାହି । ଯେପରି 
ଜଣେ ସ୍ବପ୍ନରେ କାନ୍ଦିଏ, ଦୁଇ କାନ୍ଦି, ତିନି କାନ୍ଦି କଦଳୀ ଖାଇପାରେ | କିନ୍ତୁ ସେଥୁରେ ପେଟ 
ଭରେ ନାହିଁ । ସେ ହସୁ ହସୁ ଉଠି ଛିଡ଼ାହେଲେ, ଭକ୍ତମାନେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଗଲେ | ଶ୍ରୀଠାକୁରଙ୍କର 
ବିଶେଷ ପୂଜା ଓ ବହୁବିଧ ଭୋଗରାଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥୁଲା । ମହାରାଜ ନିଜେ ଯାଇ 
ଥରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଖାଇବାପିଇବା କେମିତି ଚାଲିଛି ଦେଖ୍‌ ଆସିଲେ । ରାତ୍ରିରେ ଶ୍ୟାମାପୂଜା 
ପରେ ଉତ୍ସବ ସମାପ୍ତ ହେଲା । ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମହାରାଜ ବଳରାମଭବନକୁ ଯାଇ 
ବାସ କରିଥୁଲେ | 


ଫେବୃଆରୀ ମାସ ୧୭ ତାରିଖ ଦିନ ମହାରାଜ କେତେଜଣ ସେବକଙ୍କ ସଙ୍ଗେ 
ଶାଙ୍ଖାରୀଟୋଲାର ଭକ୍ତ ଶଚୀନ ରାୟଙ୍କ ଗୃହକୁ ଶୁଭାଗମନ କଲେ । ପରଦିନ ରାମଲାଲଦାଦା 
ମଧ୍ଯ ଯୋଗଦାନ କଲେ । ମହାରାଜା ଏହି ଭକ୍ତ ଗୃହରେ ତିନିଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ ଏବଂ 


ସ୍ବ-ସ୍ବରୂପରେ ସିତି ୩୬୯ 


ଠାକୁରଘରେ ଶ୍ରୀଠାକୁରଙ୍କର ଫଟୋ ସ୍ଥାପନା କଲେ । ମହାରାଜଙ୍କୁ ସେମାନେ ନିଜ ଭିତରେ 
ପାଇ ଗୃହର ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଆମ୍ମହରା ହୋଇଗଲେ । ଏହି ଭକ୍ତଗୃହରେ ମହାରାଜ 
ପ୍ରସଙ୍ଗ କ୍ରମେ କହିଥୁଲେ, “ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କରୁକରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୃକ୍ଷ୍ମ ମନ 
ଜନ୍ମନିଏ । ... ସେଇଟା ମଧ ୮୮ ( ଚରମ ) ନୁହେଁ | ଏହି ସୃକ୍ଷୁ ମନ ମଧ୍ଯ ପରମାମ୍ା ପାଖ 
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ଯାଇ ପାରେନାହିଁ, ତେବେ ଅନେକଦୂର ଉପରକୁ ନେଇ ଯାଏ । ସେତେବେଳେ 
ବାହାର ଜଗତର ଆଉ କିଛି ଭଲ ଲାଗେନାହିଁ, କେବଳ ଭଗବଦୂ-ଭାବରେ ବୁଡ଼ି ରହିବାକୁ 
ଇଚ୍ଛା ହୁଏ । ତାପରେ ସମାଧ୍‌ । ସେ ଅବସ୍ଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏନାହିଁ- ଅସ୍ତିନାସ୍ତିର ସେପାରିରେ । 
ସେଠାରେ ସୁଖ ନାହି, ଦୁଃଖ ନାହି, ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ନିରାନନ୍ଦ ନାହି, ଆଲୁଅ ନାହିଁ, ଅନ୍ଧାର 
ନାହି--କଣ ଯେ ଅଛି ମୁହଁରେ କୁହାଯାଇପାରେ ନାହିଁ ।? କେତେଭାବରେ ଯେ ମହାରାଜ 
ଅଧ୍ଧାମ୍ବ ରାଜ୍ୟର ଉଭୁଙ୍ଗ ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପର୍କରେ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇ ସାଧକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, 
ନାନାଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ କରି ଛନ୍ତି ତାର ଇୟତ୍ତା ନାହିଁ ! ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ଯରେ ଯେପରି ଅତି ଦ୍ରୁତ 
ଅତିବାହିତ ହୋଇଗଲା ତିନୋଟି ଦିନ । ୨୦ ତାରିଖ ଓପର ଓଳି ମହାରାଜ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ 
ଉଦ୍ୟତ ହେବାରୁ ଗୃହର ଲୋକମାନେ ବିଷଣ୍ଠ ମନରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ରସିକଚୂଡ଼ାମଣି 
ମହାରାଜ ଗୋଟିଏ ହସର ଗପ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଶ୍ରୋତାଗଣ କାନ୍ଦ ଭୁଲି ହସରେ 
ଯୋଗଦାନ କଲେ । ମହାରାଜ ଗପ କହୁଥାନ୍ତି ଓ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଡ଼ିଦେଇ ତଳକୁ 
ଓହ୍ଲାଉଥାନ୍ତି। କ୍ରମେ ତଳକୁ ଆସି ସେ ଯେତେବେଳେ ମଟର ଗାଡ଼ିରେ ଉଠିଲେ, 
ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗପ କହିବା ମଧ୍ଯ ଶେଷ ହେଲା । କିଛିଦିନ ଭକ୍ତ ପରିବାରର 
ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହସାଇ କନ୍ଦାଇ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖୂଗଲେ ଅତୁଳନୀୟ ଏକ ସୁସଖସ୍ମତି । 


ବଳରାମଭବନରେ ଗୋଟିଏ ରାତ୍ରି ବାସ କରି ଫେବୃଆରୀ ମାସ ୨୧ ତାରିଖ 
ମଧ୍ଧାହ୍ଵରେ ଆହାର ଶେଷ କରି ମହାରାଜ ପ୍ରାୟ କୋଡ଼ିଏ ଜଣ ସାଧୁ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଓ 
ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଟପୁର ଗ୍ରାମକୁ ଗମନ କଲେ । ପ୍ରିୟ ଗୁରୁଭ୍ରାତା ସ୍ଵାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଙ୍କର 
ଜନ୍ମଭୂମି ଏହି ଆଟପୁର । ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀଙ୍କର ପୂର୍ବାଶ୍ରମର ବାସଗୃହ ଶ୍ରୀରାମକୃ ଷ୍ରଙ୍କର 
ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ନାନା ସ୍ମତି ସହିତ ବିଜଡ଼ିତ । ଆଟପୁର ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀଙ୍କର 
ଭ୍ରାତା ଶାନ୍ତିରାମ ବାବୁଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମହାରାଜ କେତେଦିନ ପାଇଁ 
ତାଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ । ତାପରଦିନ ସକାଳଓଳି ମହାରାଜ ଆଟପୁରର ଉଚ୍ଚ 
ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୃହର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲେ । ତଦ୍‌ଉପଲକ୍ଷେ ଆହୁତ ସଭାରେ 
ମହାରାଜଙ୍କର ଆଦେଶରେ ଭକ୍ତ ଡାକ୍ତର ବିପିନବାବୁ ଗୋଟିଏ ମନୋଜ୍ଞ ଭାଷଣ ଦେଲେ । 
ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବରେ ଦେଶର କି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଘଟିଅଛି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁକରୁ ସେ ଅଶ୍ରୁ ବିସର୍ଜନ 


କଲେ । 


୧. ଧର୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗେ ସ୍ଵାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ପ୍‌:୧୧୪୮-୧୪୯ 


୩୭୦ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ମହାରାଜଙ୍କ ଶୁଭାଗମନରେ ଶାନ୍ତିରାମବାବୁଙ୍କର ଗୃହ ଉତ୍ସବ-ମଣ୍ଡପରେ ପରିଣତ 
ହେଲା । ଗ୍ରାମବାସୀଗଣ ଦଳଦଳ ହୋଇ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଲେ । ମହାରାଜ 
ତାଙ୍କର ସ୍ଵଭାବସିଦ୍ଧ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ବୃଦ୍ଧ- ଯୁବା- ବାଳକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାନା ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ 
ପରିବେଶଣ କଲେ । ୨୪ ତାରିଖ ଥୁଲା ଶିବରାତ୍ରି । ମହାରାଜ ଓ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀଗଣ 
ମଧ୍ଯ ଶିବରାତ୍ରି ବ୍ରତ ସେଠାରେ ଉଦ୍‌ଯାପନ କଲେ । ମହାରାଜ ସେଦିନ ଘୋଷ ଘର 
ସମ୍ମୁଖରେ ଥୁବା ପୁଷ୍କରିଣୀ କୂଳରେ ଶିବମନ୍ଦିରରେ ଚାରିପ୍ରହରରେ ଚାରିଥର ଶିବପୂଜା 
କରାଇଥିଲେ । ଭଜନପୂଜ୍ଚନରେ ମହାଆନନ୍ଦରେ ପୁଣ୍ୟ ଦିନଟି ଅତିବାହିତ ହେଲା । 


ˆ ୨୭ ତୀରିଖ ଓପର ଓଳି ଟ୍ରେନରେ ସେ ହାଓଡ଼ା ହୋଇ ମଠକୁ ଫେରିଗଲେ, ଆଟପୁର 
ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖୃଦେଇଗଲେ ଏପରି ଏକ ଆନନ୍ଦ ମଧୁର ସ୍ମତି, ଯାହାର 
ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସେଠାକାର .ଗ୍ରାମବାସୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶ୍ରୁପୂର୍ଣ ନୟନରେ କହୁକହୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ 
କରନ୍ତି । 

ଫେବୃଆରୀ ମାସ ୨୮ ତାରିଖ. ଠାକୁରଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥୁ ମହାସମାରୋହର ସହିତ 
ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା । ରାତିରେ ଶ୍ୟାମାପୂଜ୍ଚାପରେ ତିନିଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମହାରାଜ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦେଲେ । 
ଲୀଳା- ସମ୍ବରଣ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ତିନିବର୍ଷ ସେ ଉଦାର ହସ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରହୃଚର୍ଯ୍ୟ 
ଦେଇଥୁଲେ । ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ୫ ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନରେ ଶ୍ରୀଠାକୁରଙ୍କର ସାଧାରଣ ଉସ୍ବରେ 
ଅଗଣିତ ନରନାରୀ ଠାକୁର- ଦର୍ଶନ କୀଜନ- ଶ୍ରବଣ, ଓ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ଆନନ୍ଦ ଲାଭ 
କଲେ । 


ବେଲୁଡ଼ ମଠରେ ଆନନ୍ଦରେ କେତୋଟି ସପ୍ତାହ ଅତିବାହିତ ହେଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 
୧୩ ତାରିଖରେ ସ୍ବାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ ଓଂସ୍ଵାମୀ ଅଭେଦାନନ୍ଦ ପ୍ରଚାରକାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପୂର୍ବବଙ୍ଗକୁ 
ଯାତ୍ରା କଲେ, ସେମାନଙ୍କର `ସମ୍ବାଦ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସୁଥିଲା | ଅବଶେଷରେ ମାଇ 
ମାସ ୨୨ ତାରିଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୂଲା । ମହାରାଜ କଲିକତାସ୍ଥିତ ବଳରାମଭବନକୁ ଯିବା 
ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ । ସକାଳେ ମଠର ସାଧୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର 
ନିର୍ମାଣର ଗୁରୁଦାୟିତ୍ଵ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଦେଲେ । ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ସଂକଳ୍ପକୁ ରୂପଦେବା 
ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଉଭବ୍ୟ ଓ ଦାୟିତ୍ସ, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ । ଠାକୁରଙ୍କର 
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଇଁ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କର ପରିକଳ୍ପିତ ମନ୍ଦିରର ନକ୍‌ସାଟିକୁ ବାହାର କରି ମହାରାଜ 
ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଧରି ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ । ମହାରାଜ ମଠରୁ ବିଦାୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ । 
ସେଦିନ ସକାଳେ ସେ ବଳରାମଭବନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ । କେହି ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ 


୧. ଏହି ବିଶେଷ ଦିନଟି ଉପଲକ୍ଷ କରି କଲିକତା ପୋର୍ଟକମିଶନରସ୍‌ ବେଲୁଡ଼କୁ ଫେରି ଷ୍ଠିମର ଚାଲୁ କଲେ । 


ସ୍ବ-ସ୍ବରୂପରେ ସିତି ୩୭୧ 


କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ଆନନ୍ଦର ରାଜା ମହାରାଜ ସ୍ଥୂଳ ଦେହରେ ମଠକୁ ଆଉ ଫେରି 
ଆସିବେ ନାହିଁ । 


ବଳରାମଭବନରେ ମହାରାଜ ଆନନ୍ଦର ଆସର ବସାଇଲେ । କିନ୍ତୁ ତାହା କ୍ଷଣକ 
ପାଇ । ଦୁଇଦିନପରେ ଅକସ୍ମାତ୍‌ ଏକ ବିପଦ ସଂକେତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚକିତ କରି ପକାଇଲା, 
ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଶଙ୍କାର କଳାମେଘ ଘନୀଭୂତ ହେଲା । ମହାରାଜ ସକାଳବେଳା 
ଯଥାରୀତି ବୁଲିବାକୁ ବାହାରିଥୁଲେ । କିଛିବାଟ ଯାଇ ଶରୀରରେ ଅଶ୍ଵସ୍ତ ବୋଧ ହେତୁ 
ବଳରାମ ଭବନକୁ ଫେରି ଆସିଲେ । ମନେହେଲା ସେ ଉଦରାମୟ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ 
ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ଥ ଚିକିସୂକଗଣ ଆସି ଘୋଷଣାକଲେ ଯେ ତାହା ବିସୂଚିକା । ବିଖ୍ୟାତ 
ହୋମିଓପ୍ୟାଥୁକ୍‌ ଡାକ୍ତର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କାଳୀଙ୍କ ଚିକିସ୍ବାରେ ସେ ଅନେକଟା ସୁସ୍ଥ ହୋଇ 
ଉଠିଲେ । ଆଠଦିନ ପରେ ଏପ୍ରିଲ ୧ ତାରିଖ, ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ନପଥ୍ୟ ଦିଆଗଲା । କଠିନ 
ରୋଗଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ମଧ୍ଯ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ କୌତୁକ କରି, କେତେବେଳେ 
ବା ଧର୍ମ-ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେପରି ଭୁଲାଇ ରଖୁଥୁଲେ । ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁ ମନେ ପଡ଼ି 
ଯାଉଥଲା ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୂୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଉକ୍ତି-ଓଦୁଃଖ ଜାଣେ ଆଉ ଶରୀର ଜାଣେ ମନ 
ତୁମେ ଆନନ୍ଦେ ରହ । ଦୁଃଖ ଦୁଃଖକୁ ନେଇ ରହୁ ଦେହ ଦେହକୁ ନେଇ ରହୁ, ମନ ତୁମେ 
ଆନନ୍ଦରେ ରହ ପରଦିନ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ପାଶ୍ଵବତ୍ତୀ ହଲ୍‌ଘରକୁ ନିଆହେଲା । 
ତାଙ୍କର ଦେହକୁ ବୋହିନେଲା ବେଳକୁ ସେବକମାନଙ୍କୁ ତାହା ଭାରି ହେଉଛି ଅନୁମାନକରି 
ସେ ହସିହସି କହିଲେ, ' 'ହାତୀ ମଲେ ବି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା |?” ସମସ୍େ ହସି ଉଠିଲେ | ଦୁଇଦିନ 
ଭଲଭାବରେ କଟିଗଲା । ଅନେକେ ଆଶଙ୍କା ମୁକ୍ତ ହେଲେ । ସେ ଶୀଘ୍ର ଏଥର ଭଲ 
ହୋଇଯିବେ ଭାବି ଆଶାରେ ଉତ୍‌ ପଫ୍ୁଲ୍ଲିତ ହେଲେ । 


କିନ୍ତୁ ଆଶାର ଆଲୋକକୁ ବିଷାଦର କଳା ବାଦଲ ପୁଣି ଘୋଡ଼ାଇଦେଲା । ରାମନବମୀ 
ଦିନ, ହଠାତ୍‌ ବହୁମୂତ୍ର ରୋଗର ଉପସର୍ଗ ପ୍ରବଳ ଆକାରରେ ଦେଖାଦେଲା | ପୂର୍ବେ ଥରେ 


୧. ଏହି ଦିନର ଗୋଟିଏ ଘଟଣା କହିଥ୍ଲେ ମାସିକ ବସୁମତୀର ସମ୍ପାଦକ ସତୀଶଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ,  ' ଗତ 
ତା ୧୦ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ଆମେ ଏହି ପତ୍ରିକା ପ୍ରଚାରର ଆୟୋଜନ ପୂର୍ବରୁ ପୂଜନୀୟ ମହାରାଜଙ୍କର 
ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାପାଇଁ ବାଗ୍‌ବଜାରର ଉକ୍ତଚୁଡ଼ାମଣି ବଳରାମ ବାବୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାଇଥୁଲୁ। ମହାରାଜା ସେତେବେଳେ 
ବିସୂଚିକା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଶ୍ୟାମବଜାର ପଥଦେଇ ଫେରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ରୋଗର ଆକ୍ରମଣ ସେତେବେଳ 
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ । ଚିର ସ୍ନେହଶୀଳ ମହାରାଜ ସେହି ଦୁର୍ବଳ ଶରୀରରେ ମଧ୍ଯ ସଦା ହାସ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ- 
ମୁଖରେ ଏହି ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶର ଆୟୋଜନ ଓ କଳ୍ପନାର. ସବୁକଥା ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ଧରି ଶୁଣିଲେ ¬ ହାସ୍ୟ 
ଉଜ୍ଵଳ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନରେ ପ୍ରକାଶର ଅନୁମତି ଦେଲେ ¬ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ | 

(ମାସିକ ବସୁମତୀ, ୧ମବର୍ଷ, ୧ମସଂଖ୍ୟା, ପ୍‌: ୧୩୨ ) 

୨. ସ୍ଵାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦ ତା ୩୦।୩୧ ୯୨ ୨ ରିଖରେ ଗୋଟିଏ ଚିଠିରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପୃ:ଠ ମହାରାଜଙ୍କର କଲେରା 


ହୋଇଛି । ଆଜକୁ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ହେଲା । ଏବେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି । ... କିଛି କିଛି ଉପସର୍ଗ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ।୫।୭ 
ଦିନରେ ଭଲ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି । 


୩୭୨ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


ବହୁମୂତ୍ର ରୋଗର ସାମାନ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଥୁଲେ ମଧ୍ଯ ତାହା ଭଲ ହୋଇଯାଇଥଲା। । ବହୁମୂତ୍ର 
ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ଯ ଦେଖାଦେଲା: ଶରୀରରେ ଜ୍ଵାଳା- ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ 
ହୋଇଗଲା । ଚିକିସ୍ଵକଗଣ ପ୍ରମାଦ ଗଣିଲେ । କଲିକତାର ବିଖ୍ୟାତ ଚିକିସ୍ଵାବିଦ୍‌ଗଣ ବିଭିନ୍ନ 
ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । କିନ୍ତୁ ରୋଗ ଉପଶମ ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା 
ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ । ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ମହାରାଜଙ୍କର ସଦାନନ୍ଦମୟ ବାଳୁତଭାବଟି ଅଧ କତର 
ପରିସ୍କୁଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା । ଡାକ୍ତର ନୀଳରତନ ସରକାର ଦେଖୁବାକୁ ଆସିଲେ । ସେ 
ଛୋଟବାଳକପରି ଗେହ୍ଲେଇ ହୋଇ କହିଲେ, “‹ “ ମୋତେ ଭଲକରି ଦିଅନ୍ତୁ- ମୁଁ ଭଲ ହେବି |”? 
ବେଳେବେଳେ ସେବକମାନଙ୍କୁ କହୁଥୁଲେ, ' “ ମୋତେ ଭୁବନେଶ୍ବର ନେଇଚାଲ | ସେଠାର 
କୂଅ ପାଣି ପିଇଲେ ଭଲ ହୋଇଯିବି ।'? ଟିକିଏ ରହି ପୁଣି ବାହାନା କରନ୍ତି “ “ କଲିକତାର 
ଆବଦ୍ଧ ପବନ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ । ଭୁବନେଶ୍ଵର ଚାଲ ସେଠାରେ ମୁକ୍ତ ପବନ ।”” ସେବକ 
ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବୋଧନା ଦିଅନ୍ତି ଆପଣ ଯେ ଏଦେ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳା ।?” ମହାରାଜ କହନ୍ତି, 


‹ ଆଉ ତିନି ଚାରିଦିନ ପରେ ବେଶ୍‌ ଯାଇ ପାରିବି |”? 


ଚିକିସ୍ବା ଓ ସେବାଶୁଶ୍ରୁଷାର ସକଳ ଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ ହୋଇ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା । 
ଭକ୍ତ ମାନେ ହତାଶାରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ । ଅବସ୍ଥାର କୌଣସି ଉନ୍ନତି ନ ଦେଖୁ ସାରଦାନନ୍ଦଜୀ 
କବିରାଜୀ ଚିକିସ୍ଵାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ । ଏହାଶୁଣି ମହାରାଜ କୌତୁକ କରି କହିଲେ, ‹ ' ହୁକୁମ 
ଚିକିସ୍‌ା ଆଉ ବାକି କାହିକି ରହିବ ?”” 


୬୩୩୧ ୬୪୧୫ ୬୧୮ 


ଖ୍ୟାତନାମା କବିରାଜ ଶ୍ୟାମଦାସ ବାଚସ୍ପତି ଚିକିସ୍ଵାର ଦାୟିତ୍ଵ ଗ୍ରହଣ କଲେ । ଦିନେ 
କବିରାଜ ମହାଶୟ ଆସି ଦେଖୁଲେ ମହାରାଜ ନିମୀଳିତ ଚକ୍ଷୁରେ ଶୋଇଛନ୍ତି । କବିରାଜ 
ମହାଶୟଙ୍କ ଆହ୍ବାନରେ ସେ ଚାହିଁଲେ । କବିରାଜ ମହାଶୟଙ୍କ କପାଳରେ ଥୁବା ବିଭୂତିକୁ 
ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲେ, '‹ କବିରାଜ ମହାଶୟ, କପାଳରେ ଯାହାଙ୍କର ଚିହୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ି, 
ସେହି ଶିବ ହିଁ ସତ୍ୟ ଆଉ ସବୁ ମିଥ୍ୟା ।”” କବିରାଜ ଚିକିସ୍ଲାରେ ମଧ୍ଯ ଅବସ୍ଥାର ବିଶେଷ 
ଉନ୍ନତି ଦେଖା ଗଲାନାହିଁ । ବରଂ ଗାତ୍ରଦାହ ଜଳତୃଷ୍ଣା ଇତ୍ୟାଦି ଉପସର୍ଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା । 
ଥରେ “ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟ” ଆସି ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟରେ ବସିଲେ, ପଚାରିଲେ, ‹ “କଷ୍ଟ 
ହେଉଛି କି ?” ମହାରାଚ୍ଚ ପ୍ରସନ୍ନ କଣ୍ତ ରେ କହିଲେ, 'ଠୀକୁରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ 


୬୫ ୩୫୭ ୬୮୪ ୟା 


ପରମାନନ୍ଦରେ ପ୍ରତିଟି ଦିନ କଟିଛି ତାକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ କେଉଁଠି କଷ୍ଟ କେଉଁଠି ବା ଦୁଃଖ??? ` 


ଏପ୍ରିଲ ମାସ ୮ ତାରିଖ, ଶନିବାର ଦିନ ଦ୍ବିପ୍ରହରବେଳେ ବଳରାମବାବୁଙ୍କ ଘରର 


୧. ସ୍ଵାମୀ ଓକାରାନନ୍ଦଙ୍କ ନିକଟରୁ ପ୍ରାପ୍ତ । 


ସ୍ବ-ସ୍ବରୂପରେ ସିତି ୩୭୩ 


ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନଙ୍କର ଅଶ୍ରୁ ବିସର୍ଜନ କରିବା ଦେଖ୍‌ ମହାରାଜ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଵସ୍ତ କରି କହିଲେ, 
' “ ତୁମମାନଙ୍କର ଭୟ କଅଣ ? ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି |”” ସନ୍ଧ୍ଯାପରେ ଡାକ୍ତର ଦୁର୍ଗାପଦବାବୁ 
ଦେଖୁବାକୁ ଆସିଲେ । ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମହାରାଚ୍ଚ କହିଲେ, ' ' ସହନଂ ସର୍ବଦୁଃଖାନାମ୍‌ 
ଅପ୍ରତିକାରପୂର୍ବକମ୍‌ ?- ମୋର ଅବସ୍ଥା ବର୍ଭମାନ ଏହିଭଳି, ତୁମେମାନେ ଏହିଟାକୁ ଧାରଣା 
କର ।'' ହଠାତ୍‌ ତାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇ ଉଠିଲା | ସେ ଦିବ୍ୟ ଭାବରେ ଅଭିଭୂତ 
ହୋଇ ଯେପରିକି ଗଭୀର ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ । 


ରାତି ନଅଟା ବେଳେ ସେ ପାଖରେ ଥୁବା ସେବକର ଦେହରେ ହାତଦେଇ କହିଲେ, 
' “' କିଏରେ??' ସେବକ ତାଙ୍କ ନାମ କହିଲେ | ମହାରାଜ ସ୍ନେହବୋଳା କଣ୍ତରେ କହିବାକୁ 
ଲାଗିଲେ, ““ଗଣେଶ, ମୋର ସିଵିଦାତା ଗଣେଷ | ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା କରିବୁ | ଭୟ 
କଅଣ ବାବା ? ମୋର ସେବା କରୁଛୁ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ଭଗବତ୍‌ ଭାବରେ ବୁଡ଼ିଯା | 
ତୋର ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ହେବ ।”” ମୁଁ କହୁଛି ତୋର ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ହେବ । କଣ୍ତସ୍ଵର କ୍ରମେ ଯେପରି 
ରୋଧ ହୋଇ ଆସିଲା । ଟିକିଏ ପରେ ସମୀପାଗତ ଶିଷ୍ୟ ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୂପ 
ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, '‹‹ତୁମେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲିବ 
ନାହି । ତୁମମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ ।”‹ ଥରେ ସେ ଶରତ ମହାରାଜଙ୍କର ଖବର ପଚାରିଲେ | 


ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ 'ଉଦ୍ବୋଧନ”କୁ ଲୋକ ଦୌଡ଼ିଲେ | 


ନୀରବ ନିସ୍ତବ୍‌ଧ ଘର, ସମସ୍ତେ ଗଭୀର ଉକୁଣ୍ତାର ସହ ଛିଡ଼ାହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । 
ଘରର ନୀର ବତା ଭଙ୍ଗ କରି ମହାରାଜଙ୍କର କଣ୍ତସ୍ଵର ପୁଣି ଶୁଣାଗଲା । ବିସ୍ଫାରିତ ନୟନରେ 
ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ମହାରାଜଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ଵର, ‹`ବ୍ରହୁ¬ସମୁଦ୍ରରେ ବିଶ୍ଵାସର 
ବଟପତ୍ରରେ ଭାସିଭାସି ଯାଉଛି । ବିବେକ- ମୋର ବିବେକ | ବିବେକାନନ୍ଦ ! ବାବୁରାମଦା, 
ବାଵୁରାମଦା, ଯୋଗେନ-ଯୋଗେନ ! କିଛିକ୍ଷଣ ନୀରବତା ପରେ ପୁଣି ଶୁଣାଗଲା ସେ 
କହୁଛନ୍ତି, ' “ ଆହା- ହା! ବ୍ରହ୍ମସମୁଦ୍ର ! ଓଁ ପରଂବ୍ରହ୍ଣେ ନମଃ, ଓଁ ପରମାମ୍ନେ ନମଃ |”? 
ମହାରାଜ ହୁଏତ ପିପସା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଅନୁମାନ କରି ଜଣେ ସେବକ ପଚାରିଲେ 
“ମହାରାଜ ଟିକିଏ ଲେମନେଡ଼୍‌ ଦେବି କି ??' ମହାରାଜ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ‹‹ରହ, ଆଗେ 
ବସ୍ତୁ ଠିକ୍‌ କରିନିଏ । ମନ ଯେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରୁ ତଳକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ । ଦେ ବ୍ରହ୍ମରେ 
ଲେମନେଡ଼୍‌ ଢାଳିଦେ । ଟିକିଏ ଲେମନେଡ଼ ପାନ କରି.ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁଣି କହିଲେ,- ଏ 
କଅଣ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରହ୍ମ କହୁଛି, ପୁଣି ଲେମନେଡ଼୍‌ ଲେମନେଡ଼୍‌ କରୁଛି ।'` 


ଭକ୍ତ ଓ ସାଧୁବୁନ୍ଦ, ଗୁରୁଭ୍ରାତା ଶିବାନନ୍ଦଜୀ ଏବଂ ଅଭେଦାନନ୍ଦଜୀ ଏହି ଅଲୌକିକ 
ଘଟଣା ଓ ଦୈବବାଣୀସମୂହ ପ୍ରତ୍ଯକ୍ଷ କରୁଥୁଲେ । କ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କର ବିସ୍ମୟ ଭାବ 


୩୭୪ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଚରିତ 


କଟିଗଲା । ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ପ୍ରଶାନ୍ତି ଭରିଗଲା । ରାତ୍ରି ଗଭୀର । 
ଶରତ୍‌ ମହାରାଜ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଦେଖୂ ମହାରାଜ କହିଲେ, “ଭାଇ ଶରତ୍୍‌, 
ମୋର ଯେ, ବ୍ରହ୍ମବେଦାନ୍ତ ସବୁ ମିଶି ଯାଉଛି । ଠାକୁର ସତ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଲୀଳା ମଧେ ସତ୍ୟ | ' 
ଶରତ ମହାରାଜ କହିଲେ, “ତୁମର ପୁଣି ମିଶିଯିବା କଣ ମହାରାଜ | ଠାକୁରତ ତୁମର 
ସବୁ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ।?' ସେତେବେଳେ ସେ କହି ଉଠିଲେ, (“ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଚାଲି ଯାଇଛି, 
କେବଳ ଟିକିଏ ବାକି ଅଛି । ବ୍ରହ୍ମ ତିମିର । ମହାରାଜଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଏବେ ନୀଡ଼ମୁଖୀ, ଅନେକଙ୍କର 


। ମନେ ହେଉଥୁଲା ଶ୍ରାନ୍ତ ପଥ୍ରକ ଦିନଶେଷରେ ଯେପରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ରାନ୍ତିର ସ୍ଵିଗ୍‌ଧତା । 


ଏହାପରେ ସେ ପୁଣି କିଛି ସମୟ ସ୍ଥିରଭାବ ଧାରଣ କଲେ । ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ 
ଉଦ୍‌ଭାସିତ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଓ ଅପଲକ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖୁ ମନେହେଲା ସେ ଧ୍ଧାନମଗ୍ନ । ଧ୍ଯାନଗମ୍ଭୀର 
ପରିବେଶ ମଧ୍ଯରେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ଏପରି ସମୟରେ ସେ ଦରୋଟି 
ଭାଷାରେ ମଧୁର ସ୍ଵରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ‹ ' ଏହି ଯେ ପୂର୍ଣ୍ରଚନ୍ଦ୍ ! ରାମକୁଷ! ରାମକୃଷ୍କର 
କୃଷ୍ଣଟି ଚାହେଁ । ମୁଁ ବ୍ରଜର ରାଖାଲ, ଦେ ଦେ, ମତେ ଘୁଙ୍କୁର ପିନ୍ଧାଇ ଦେ-ମୁଁ କୃଷ୍ଣର ହାତ 
ଧରି ନାଚିବି । ଝୁମ୍‌ ଝୁମ୍‌, ଝୁମ୍‌ ଖଝୁମ୍‌ । କୃଷ୍ଣ ଆସିଛି, କୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣ ! ତୁମେମାନେ ଦେଖୁ 
ପାରୁନାହଁ ? ତୁମର ସେଭଳି ଆଖୁ ନାହିଁ । ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ! ମୋର କୃଷ୍ଣ କମଳରେ 
କୃଷ୍ଣେ, ବ୍ରଜରେ କୃଷ୍ଣ ଏ କଷ୍ଟର କୃଷ୍ଣ ନୁହେଁ ।୬ ଦେଖ ଦେଖ ଗୋଟିଏ କୋମଳ ଶିଶୁ 
ମୋ ଦେହରେ ହାତ ବୁଲେଇ ଦେଉଛି ଆଉ କହୁଛି, ଆ ଚାଲିଆ । ଏଥରର ଖେଳ ଶେଷ 
ହେଲା । ଓ ବିଷ୍ଣୁ, ଓ ବିଷ୍ଣୁ, ଓ ବିଷ୍ଣୁ ।”? 

ମହାରାଜ ନୀରବ ହେଲେ । ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ଵ-ସ୍ଵରୂପର ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ବିବୃତି 
ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ବିସ୍ମିତ ହେଲେ । ଏପଟେ ତାଙ୍କର ଶଯ୍ୟାପାର୍ଶ୍ଵବରେ ଉପସ୍ଥିତ ସ୍ଵାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ, 
ସ୍ଵାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦ ଓ ସ୍ଵାମୀ ଅଭେଦାନନ୍ଦ ପ୍ରମୁଖ ଗୁରୁଭ୍ରାତାଗଣ ବିଷଣ୍ଠ ବଦନରେ ଠାକୁର 
ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାବଧାନ ବାଣୀ ସ୍ମରଣ କରି ପରସ୍ପରକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ' ' ମହାରାଜଙ୍କୁ 
ଆଉ ଧରି ରଖ୍‌ ହେବ ନାହିଁ ।୯” କମଳରେ କୃଷ୍ଣ, ସେହି ବାଳକ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହାତଧରି 
ଗୋଡ଼ରେ ନୁପୁର ନୃତ୍ୟରତ ରାଖାଲ ବାଳକ ।! ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ଭାବଦର୍ଶନ ପୁନର୍ବାର 
ମହାରାଜଙ୍କ ନିଜ୍ଚମୁଖରେ ଶୁଣି ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତେ ବିସ୍ମିତ ଓ ପୁଲକିତ ହେଲେ, ଏକ 
ଦିବ୍ୟଭାବର ଆବେଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିଦେଲା । କିନ୍ଥୁ ଆନନ୍ଦର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ 
ମହାରାଜଙ୍କର ମତ୍ତ୍ୟଲୀଳାର ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ପଡ଼ିବାର ସମୟ ଆଗତ ପ୍ରାୟ ବୁଝିପାରି 
ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଆଶଙ୍କିତ ହୋଇଉଠିଲା । 


ପରଦିନ ରବିବାର । ଧୀରସ୍ଥିର ଗମ୍ଭୀର ପରିବେଶ, ମହାଯୋଗୀ ଧ୍ାନମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ 
ଶାୟିତ । ମଝିରେ ମଝିରେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଣୀ ଶୁଣାଗଲା, ଆଶା-ନିରାଶା ମଧରେ 


ସ୍ବ-ସ୍ବରୂପରେ ସ୍ଥିତି ୩୭୫ 


ରବିବାରଟି ଗତ ହେଲ! । ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାପରେ ଅକସ୍ମାତ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘଶ୍ଵାସ ଉଠିଲା, 
ଅର୍ଧ - ନିମୀଳିତ ଚକ୍ଷୁ ଦୁଇଟି ଉନ୍‌ ଡେ ହେଲା, ସୁଦୂରରେ ଦୃଷି ସିର, ବଦନମଣ୍ଡଳରେ ଅପାର୍ଥୁବ 
ଦ୍ୟୁତି । ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଠଟା ପଇଁଚାଳିଶ ମିନିଟ୍‌ (୮-୪୫ମିନିଟ୍‌ ) ରେ ମାନସପୁତ୍ର ରାଖାଲରାଜ 
ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିରସାମୀପ୍ୟ ଲାଭ କଲେ । ରାଖାଲରାଜଙ୍କର ନିତ୍ୟଲୀଳାରେ 
ପ୍ରବେଶ ଗୁରୁଭ୍ରାତା ଓ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ସଂଘଟିତ ହେଲା । ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ- 
ଲୀଳାବିଳାସର ଗୋଟିଏ ମଧୁର ଅଙ୍କର ଯବନିକା ପଡ଼ିଲା । 


ମହାରାଜଙ୍କର ମର୍ତ୍ୟଲୀଳାର ସମାପ୍ତି ବୁଝିପାରି ଭକ୍ତମାନେ ଆଦ୍ଭନାଦ କରି ଉଠିଲେ । 
ଆଖୁ୍‌ଆଗରେ ଆନନ୍ଦମୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଦାନରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥାଏ । 
ଆବେଗ ଧୀରେଧୀରେ ପ୍ରଶମିତ ହେବାପରେ ପ୍ରଶାନ୍ତଚିତ୍ତରେ ଅନ୍ତମୁଁଖୀ ଭକ୍ତ ହୃଦୟରୂପ 
ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ଵବରରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରନ୍ତି ରାଖାଲରାଜଙ୍କର ନିତ୍ୟଲୀଳା । ସେମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି 
କୃଷ୍ଣସଖାର ମଧୁର ନୁପୁର-ଧନି; ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତଜନମାନେ ପ୍ରାଣେ ପ୍ରାଣେ ଅନୁଭବ କରନି 
ଆଶ୍ରିତବସ୍‌ଳ ମହାରାଜ ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ରହିଛନ୍ତି । କୃପାପ୍ରାପ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ 
କେହି କେହି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ମହାରାଜଙ୍କର ପଞ୍ଚରୂତର ଦେହ ଅପସୃତ ହେବାପରେ ସେ 
ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନର ସବିକ୍ଷେତ୍ରରେ ବରାଭୟ ହସ୍ତ ପ୍ରସାରିତ କରି ରହିଛନ୍ତି । 


ମତ୍ତ୍ୟଳୀଳା ସମ୍ବରଣର ଦିନ ଶୁକ୍ଲ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ୨୭ ତାରିଖ ଚୈତ୍ର, ଇଂରାଜୀ ୧୯୨୨ 
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ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ୧୦ ତାରିଖ । ରାଖାଲରାଜର ନିତ୍ଯଲୀଳା ସନ୍ଦଶନ- ଅଭିଳାଷୀ 
ଭକ୍ତ-ସାଧକ କୃଷ୍ଣସଖାର ପଦକମଳରେ ନିତ୍ୟ ନିବେଦନ କରନ୍ତି ହୃଦୟର ପ୍ରଣତି : 


କାଳିନ୍ଦୀ ଫୁଲ୍ଲକମଳେ ମାଧବେନ କ୍ରୀଡ଼ାରତ । 
୨ 
ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଂ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ ସଦ୍‌ ଗୁରୋ ଲୋକନାୟକ ॥ 


<© < < 


୧. ୧୧ ଏପ୍ରିଲ ବେଲୁଡ଼ ମଠ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଗଙ୍ଗାତୀରରେ ମହାରାଜଙ୍କର ମର- ଦେହ ପୂତ ହୋମାଗ୍ନିରେ ସମର୍ପିତ 
ହୁଏ । ସମାଧ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରଚିତ ହୁଏ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦିର । ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ମହାରାଜାଙ୍କର ଶୁଭ ଜନ୍ମତିଥ୍ରେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ 
ମନ୍ଦିର” ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା । 

୨. ମହାରାଜଙ୍କର ମହାସମାଧୂର ବାର ଦିନ ପରେ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଶେଷ ପୂଜା ଓ ଭୋଗ- ରାଗାଦି ଅନୁଶ୍ଵିତ 
ହେଲା । ତତ୍‌ ଉପଲକ୍ଷେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର ନିମନ୍ତେ ସ୍ଵାମୀ ସାରଦାନନ୍ଦ ଶ୍ଳୋକଟିକୁ ରଚନା କରିଥୁଲେ । 
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